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ABSTRACT 

A survey of extended objects in the Large Magellanic Cloud was carried out on the 
ESO/SERC R and J Sky Survey Atlases, checking entries in previous catalogs and searching 
for new objects. The census provided 6659 objects including star clusters, emission-free 
associations and objects related to emission nebulae. Each of these classes contains 3 subclasses 
with intermediate properties, which are used to infer total populations. The survey includes 
cross-identifications among catalogs and we present 3246 new objects. We provide accurate 
positions, classification, homogeneous measurements of sizes and position angles, as well as 
information on cluster pairs and hierarchical relation for superimposed objects. This unification 
and enlargement of catalogs is important for future searches of fainter and smaller new objects. 
We discuss the angular and size distributions of the objects of the different classes. The angular 
distributions show two off-centered systems with different inclinations, suggesting that the LMC 
disk is warped. The present catalog together with its previous counterpart for the SMC and 
the inter-Cloud region provide a total population of 7847 extended objects in the Magellanic 
System. The angular distribution of the ensemble reveals important clues on the interaction 
between the LMC and SMC. 

Subject headings: Catalogs — Magellanic Clouds — galaxies: star clusters — galaxies:stellar 
content — galaxies: ISM 

1. Introduction 

The systematic study of the Large Magellanic Cloud (LMC) properties is nowadays possible partly 
owing to cataloging efforts carried out throughout decades. Hodge(1975) reviewed the history of star 
cluster catalogs in the LMC, providing a census of 1614 objects at that time, considering overlapping 
entries. Hodge's (1960) catalog of red clusters, Shapley & Lindsay's (1963) overall catalog and Lynga & 
Westerlund's (1963) catalog of clusters in the outer parts of the LMC play a fundamental role in all aspects 
of research concerning these objects. Hodge & Sexton (1966) provided an additional wide angle general 
catalog for fainter clusters. 

Hodge's (1980) deep plate survey sampled different LMC regions. He predicted a total cluster 
population of «5100 objects, by considering completeness effects. Hodge (1988) studied additional fields 
finding new clusters and, by taking into account a population of 2053 cataloged clusters and completeness 
effects, reevaluated the total population down to w4200 clusters. 
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A technique similar to that used by Hodge (1988) was employed by Kontizas, Metaxa & Kontizas 
(1988) in the LMC bar detecting new faint clusters and studying their internal dynamical properties. 
Several other studies have contributed with new objects, and provided accurate positions for previously 
cataloged ones (Lauberts 1982; Olszewski et al. 1988; Kontizas et al. 1990). 

Stellar associations in the LMC have been cataloged and described by Lucke & Hodge (1970), which 
has been a key reference for subsequent studies. In a recent study of such objects Kontizas et al. (1994) 
found new associations in the LMC main body. Also, automated techniques have detected clusters in the 
north-east region of the LMC (Bhatia & MacGillivray 1989), and associations in the inter-Cloud region 
(Battinelli & Demers 1992). 

The fundamental catalogs of emission nebulae in the LMC are Henize's (1956), based on objective 
prism and direct-exposure plates, and that by Davies, Elliot & Meaburn (1976), based on deeper Ha direct 
plates. Henize (1956) included planetary nebulae and stellar objects which are beyond the scope of the 
present study. Otherwise, both catalogs are dominated by HII regions. Some objects turned out to be 
supernova remnants (SNR), which amounted to 32 in the LMC according to Mathewson et al. (1985). Two 
new supernova remnants have been recently detected by Smith et al. (1994). 

This paper presents a unified deep catalog of star clusters, stellar associations and emission nebulae in 
the LMC. It is a continuation of the work started by Bica & Schmitt (1995 - Paper I), which was devoted 
to the SMC and the inter-Cloud region (the stellar and H I bridge linking the Clouds — Irwin, Demers 
& Kunkel 1990, Grondin, Demers & Kunkel 1992). Homogeneous catalogs form a database useful for 
systematic studies of the structure and dynamics of the Clouds (see Westerlund 1990 for a review), and for 
dating their objects in view of recovering their star formation history (see e.g. Hodge 1973). 

The paper is organized in the following way. In Sect. 2 we present the procedures employed in the 
construction of the catalog and show the results, giving examples of finding charts that can be built with 
the present catalog. In Sect. 3 we discuss the angular distribution of the different object types in the LMC, 
their relation to the HI distribution, and also study their size distribution. In Sect. 4 we use the present 
LMC catalog together with that of the SMC and Bridge regions (Paper I) to infer possible effects of the 
LMC and SMC interaction. The conclusions of this work are given in Sect. 5. 

2. LMC Catalog 

In the 70's the cataloged objects were mostly contained in the LMC Atlas (Hodge & Wright 1967). In 
Table 1 we chronologically gathered references before and after the LMC Atlas, indicate their corresponding 
acronyms, number of entries and the object types which they basically include (C, A or N for star cluster, 
association and emission nebula, respectively). Discoveries of new objects have been numerous, but also 
new designations for previous objects have been created and cross-checking them was necessary. 

The present revision also includes the LMC objects in the NGC and IC catalogs, and the objects 
in the ESO catalog (Lauberts 1982). Some catalogs of bright stars and/or of emission line stars include 
some compact star clusters (Heydari-Malayeri et al. 1988, 1989; Heydari-Malayeri & Hutsemekers 1991; 
Hcydari-Malayeri et al. 1993), and compact HII regions (e.g. Heydari-Malayeri & Testor 1983). Their 
acronyms were used in the present study in order not to create new designations: HD or HDE, LMC-S - 
Henize (1956); Sk - Sanduleak (1969). 

The objects were examined and measured on the ESO R and J Sky Survey Schmidt films at the 
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Institute de Fisica, UFRGS. The measurements for calculating accurate coordinates relative to reference 
stars, as well as object sizes and position angles, were carried out with a 7x magnifying lens equipped with 
a graduated glass providing a length resolution of 0.05 mm (which converts to less than 4 arcsec on the 
ESO Schmidt films) and a precision in position angles of ±5°. 

The procedures employed to built the LMC catalog follow those explained in detail in Paper I, so 
we briefly recall them in the following: (i) digitalization of the original coordinates and precession to the 
epoch 1950 when necessary; (ii) identification of the objects on the Schmidt films using all the available 
information in terms of coordinates, descriptions, identification plates and finding charts in the original 
papers and in the LMC Atlas (Hodge & Wright 1967); (iii) equivalent objects cross-identified in different 
catalogs were merged into a single catalog line; (iv) transparent overlay charts were generated via computer 
to the same scale as the ESO Schmidt films; (v) accurate coordinates, whenever available, replaced original 
ones, and for the rest, accurate positions were measured with respect to reference stars; (vi) major and 
minor diameters, as well as position angle of the major axis were measured. 

We illustrate in Table 2 the first five lines of the catalog; the whole catalog is available through the 
electronic version by link to the University of Chicago Press archive. The Table is organized in the following 
way. Field (1) gives the Sky Survey plate and quadrant where the object is best seen. Field (2) gives the 
object cross-identification in the different catalogs; we have considered as equivalent objects HII regions 
and their embedded stellar associations of comparable extent; some objects were separated in two or more 
parts and consequently the designation is complemented with 'n' for northern part, 'se' for southeastern 
part, etc. We present 3246 new objects, w 49% of the unified catalog. In the SMC (Paper I) new objects 
amounted to 24% only, showing that previous surveys had explored more efficiently the SMC, possibly 
because of its smaller angular size. Field (3) and (4) provide respectively right ascension and declination 
precessed to J2000.0. Field (5) indicates the object type following Paper I: the sequence C, CA, AC to A 
is essentially one of density, where objects with the higher density of stars are classified as C, and objects 
with the lower density as A. Objects NA and NC are stellar systems clearly related to emission, while N, 
in this particular Table, refers to known supernova remnants. AN and CN are stellar systems with traces 
of emission. Fields (6) and (7) give the size of the object's major and minor axes, respectively. Field (8) 
gives the position angle of the major axis (0° =N, 90° =E). Finally, Field (9) gives Remarks: 'mT' and 
'mP' indicate member of triple or pair, respectively. A hierarchical indication is given for objects embedded 
in or superimposed on larger ones, where 'in' suggests a possible physical connection while 'sup' suggests a 
projection. Also, "&" indicates additional designation(s), which complement the catalog field (2). 

We show in Figures la and lb two finding charts which can be built with this catalog and IRAF task 
SKYMAP. Figure la shows a dense region, centered in the LMC bar, while Figure lb shows a less crowded 
region, located to the West of the bar. These Figures identify objects of different basic types (A, C and N) 
by different symbols, label them and also include field stars for reference. The stars were obtained from the 
Guide Star Catalog (Jenkner et al. 1990 and references therein). Notice that some star clusters are also 
entries in the Guide Star Catalog. 

2.1. Census 

We show in Table 3 the census of the subclasses of objects in the present work. The most numerous 
objects are clusters and associations. Including intermediate classifications, there are 2577 clusters 
(C+CA+CN), 2883 emission-free associations (A+AC+AN) and 1199 emission line related objects 
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(N+NC+NA). We basically confirm Hodge's (1988) prediction of «4200 star clusters in the LMC, by 
adding to the C+CA+CN the subclasses AC, consisting of somewhat looser objects, and NC, which are 
newly formed star clusters, totaling 4089 objects. 

Notice that the definition of association in the present study (and also in Paper I) is related to the 
density of stellar systems, so they are not necessarily young as the traditional OB associations, but OB 
associations (Lucke and Hodge 1970) are included in this class as A, NA or AN. The densities of stars in 
the lowest density objects as counted on Sky Survey plates are typically 5-10 stars per square minute, a 
factor «2 larger than in surrounding regions. They often have irregular or elongated shapes. Detection 
efficiencies certainly depend on background star densities, and should become critical in the bar region. In 
crowded regions, younger objects (higher surface brightness) are expected to be more easily detected than 
older ones. 

As to the emission related objects, apart from the 35 known Supernova Remnants (notice that 
LMC-DEM316 was separated into two components), the remaining 1164 objects are mostly HII regions, 
with a wide range in dimensions (Section 3.2) 

3. LMC 

3.1. Angular Distribution 

Figures 2a, b, c and d show the angular distribution of: a) all extended objects; b) clusters; c) 
associations; d) emission line objects. Superimposed on Figures 2b, c and d is the HI surface density 
distribution in the LMC (Mathewson & Ford 1984). Figure 2a clearly shows two stellar systems, a nearly 
circular dense internal disk with dimensions ~ 6° x 7°, and a less dense outer disk with s=a 10° x 14°. The 
centers of the two systems are separated by approximately 1°. Assuming that the intrinsic distributions are 
circular, the axial ratios imply inclinations of «45° and «30° for the outer and inner systems, respectively. 
Such tilts would imply that the LMC disk is warped. The line of nodes of the outer system is approximately 
aligned with the N-S direction, while that of the inner system is aligned along PAwl30°. The existence of 
two disk systems (Figure 2a), can explain why estimates of geometrical and kinematical parameters depend 
on the type of object used to determine them (Westcrlund 1990 and references therein). 

In the southern outer region of the LMC there occurs a structure in the object distribution (Figs. 2, 
see also Fig. 4a), already described by Lynga & Westerlund (1963), and possibly related to a spiral arm (de 
Vaucouleurs 1955). The increased number of objects cataloged in the present study shows this structure in 
more detail. In order to test its significance we counted objects in l°xl° boxes along the disk edge and 
slightly more internal control zones. The box centers, position angles, angular distances from the LMC bar 
center and counts are given in Table 4. Considering VA fluctuations for the count N, it can be concluded 
that the southern structure is statistically significant from position angles «140° to « 220°. Counts of field 
stars might reveal whether this is an arm, a partial ring or part of a complete ring which could be blurred 
by contamination in the eastern and northern regions, and hidden by the off-centered high density inner 
disk to the west. Irwin (1991) presented LMC isopleths for field stars from machine-based measurements 
of UKST plates. He used horizontal branch/giant clump stars, thus eliminating younger disk components. 
The southern structure is clear, and an equally dense region is seen all around the LMC, which could 
suggest the presence of a ring, but unfortunately in his Figure 3 adjacent control zones are available only 
for the southern part. 
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The angular distribution of star clusters (Figure 2b) clearly shows the LMC bar in the central region, 
which is not the case in the angular distribution of associations (Figure 2c) . This is due to the fact that the 
stellar population of the bar has an important intermediate age component (Hardy et al. 1984; Bica, Claria 
& Dottori 1992), and that star formation in the last 3xl0 7 years has been important in the NE of the bar 
(Dottori et al. 1996), consequently enhancing the number of OB associations in that region. In Figure 2b, 
the HI distribution shares a similar center with the inner disk system and the lOxlO 19 atoms cm~ 2 contour 
does not encompass the outer cluster distribution in the north east area. Such asymmetries between the 
outer stellar disk and the HI distribution, again point to the perturbed nature of the LMC. 

In Figure 2c there is a strong concentration of associations in a region depleted of HI at RA« 5h 32min 
and S i=a —66° 49'. This region corresponds to Shaplcy-III, where HI has probably been consumed and 
dispersed by winds arising from intense star formation at approximately 10 7 years. 

The ongoing star formation is seen in the distribution of emission line objects (Figure 2d), which is 
dominated by HII regions (some Supernova Remnants are also present). The necessary HI surface density 
for star formation is between 40 and 100 x 10 19 'atoms cm~ 2 , similar to the value found for the SMC in Paper 
I. The densest HI distribution occurs to the south of the 30 Doradus complex. 

Since our classification from clusters to associations is one of density, some very loose objects are not 
necessarily young. The distribution of the loose objects (Figure 2c) contains some quite far from the center 
of the LMC. They could be older than typical associations, corresponding to systems in the process of 
evaporation. Indeed, Wielen (1971) found evidence that, in the Galaxy, the dissolution of open clusters is 
an important phenomenon. One of the possibilities to explain the gap of clusters in the range 4 to 9 Gyr in 
the LMC (Da Costa 1991), is their dissolution (Geisler et al. 1997). This effect is expected in a wide range 
of ages. For example, Wielen (1988) estimated that a typical dissolution time is «2 Gyr for a cluster in 
the outer LMC with an initial mass of 500 M and a core radius of 1 pc. It would be important to check 
by means of color magnitude diagrams and luminosity functions, the age and dynamical state of these 
outlying loose stellar systems. Some loose stellar systems occur in the vicinity or are pairs with dense star 
clusters (Table 2). N-body simulations of star clusters with differing masses can produce as outcome loose 
dissolving systems from the less massive component, depending on the collision conditions (Oliveira, Dottori 
& Bica 1998). The generalized present definition of loose systems may emcompass objects originated by 
this mechanism. Loose stellar systems are key objects to understand timescales and mechanims by which 
star clusters and associations feed the field population. 

3.2. Size Distribution 

We show in Figs 3a, b and c the distributions of sizes (mean of major and minor axes in Table 2) 
respectively for the star clusters (C+CN+CA), the associations (A+AN+AC) and the emission nebulae 
(NA+NC+N). The largest star clusters have log D(') ~0.7 (D=5') and the number increases strongly 
towards smaller sizes down to Log D(')<~0.0 (D=l'). Subsequently there occurs a plateau and finally a drop 
for Log D(')< —0.4 (D~24"), where the number of objects in the bins is strongly affected by the detection 
limit. 

The size distribution of the associations (Figure 3b) shows a behavior similar to that of the star 
clusters, but having some objects considerably larger, with Log D(')> 1 (D>10'). In the case of the SMC 
and Bridge (Paper I), there is a sharp drop in the distribution of sizes of associations at Log D(')sa 0.7, 
which is due to the objects located in the Bridge. There is not such a drop in the LMC histogram. Notice 
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the large population of small associations (Log D(')<~ —0.2). Many of these loose objects are present in 
previous LMC cluster catalogs, as was the case also for the SMC (Paper I). 

The distribution of objects containing emission (Figure 3c) presents a flatter distribution, which 
attains very large values, some of which larger than 1° (w 1 kpc). We point out that the latter structures 
correspond to supergiant shells (Meaburn 1980) and Shapley constellations (van den Bergh 1981), as well 
as large structures such as LMC-N135 (Hcnize 1956). Among the smallest objects there occur compact HII 
regions with D<l'(e.g. Heydari-Malayeri & Testor 1983). 

4. Magellanic system angular distribution 

The LMC catalog in conjunction with that of the SMC and Bridge regions (Paper I), can be used to 
study the overall angular distribution of extended objects in the Magellanic System, and their relation to 
the HI distribution. 

The total number of cataloged extended objects in the Magellanic System amounts to 7847 entries: 
3131 classified as clusters (C+CA+CN), 3226 associations essentially free of emission (A+AC+AN), and 
1490 objects related to emission (N+NA+NC). Figure 4a presents the angular distribution of all objects, 
where we can clearly see the interacting nature of the LMC and SMC, shown by the bridge of objects 
between the two galaxies, as well as by the distortions occurring in the main bodies and beyond. 

We show in Figure 4b the angular distribution of star clusters, with the Matthews & Ford (1984) HI 
contours. Notice that clusters do not trace the HI bridge, extending only as far as the SMC Wing. As 
pointed out in Section 3.1, the outer HI contour (lOx 10 19 atoms cm~ 2 ) does not encompass the NE part of 
the LMC cluster distribution, but encompasses essentially all the SMC clusters. The low HI contours are 
not symmetrically distributed with respect to the cluster centroids, again denoting a perturbation in the HI 
and stellar disks. 

Figure 4c shows the distribution of associations, which follow the HI distributions better than the star 
clusters, indicating that the nature of the loose objects is mostly young. In particular, they populate the 
HI bridge region. These objects are also abundant in the SMC wing and in the main body of both galaxies. 
Finally, Figure 4d presents the distribution of objects related to emission, which are mostly contained 
inside higher HI contours (Section 3.1 and Paper I). In the case of the LMC we can see some structures, in 
particular the 30 Doradus complex and concentrations related to Shapley constellations. As pointed out in 
Section 3.1, the LMC distribution of young objects appears to be nearly face-on, while the distribution in 
the SMC is more concentrated along an axis, which might be interpreted as a nearly edge-on disk. The 
200xl0 19 aioTOs cm~ 2 HI contour in the SMC is as well very elongated, also resembling an edgc-on disk, 
with a bump in the direction of the Wing, which appears to be present also in the SMC nebulae distribution. 

The above Figures show features possibly arising from the LMC and the SMC interaction, whose 
basic characteristics can be inferred from available N-body simulations of a disk galaxy and a less massive 
(ps a factor 5) compact companion. Hcrnquist & Weil (1993) computed an axial collision, while Quinn, 
Hernquist & Fullagar (1993) computed a collision for a circular orbit inclined 30° relative to the primary 
galaxy disk plane producing, respectively, a prominent outer ring, and a warping in the disk component. 
Both simulations produce disk thickening, and create high and low surface brightness components. 
Color-magnitude diagrams showed evidence of depth effects in NE region of the LMC (Bica et al. 1998), 
and the present LMC results suggest a warping between a high and low surface brightness disk components, 
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together with a significant outer structure in the southern part (Sect. 3.1). This simple comparison suggests 
that an inclined nearly axial collision might reproduce the basic structures seen in the LMC disk. A detailed 
model should include gas rich components for both Clouds, and the dominant Milky Way potential. It 
should also describe the gas and young stellar bridge between the Clouds (Irwin, Demers & Kunkel 1990, 
Grondin, Demers & Kunkel 1992), and the distortions in the SMC (Paper I). 

5. Concluding Remarks 

We have unified the catalogs of star clusters, associations and emission nebulae in the LMC. In the 
case of this revision we have detected 3246 new objects, totaling 6659 entries in the general catalog. 
We provide cross identifications among previous catalogs, homogeneous measurements of positions, sizes 
and classification, which is important for future studies of their properties and for the identification of 
fainter and/or smaller objects. The angular distribution of object types is studied together with the HI 
distribution. Asymmetries are present in the LMC disk, which consists of two off-centered systems with 
different inclinations, suggesting a warping. The previously identified structure in the LMC southern edge 
appears to be statiscally significant. The present LMC catalog, together with that of the SMC and Bridge 
regions (Paper I), provide a total of 7847 objects, homogeneously cataloged. The analysis of the angular 
distribution of this ensemble provides interesting hints about the interaction between the Clouds. 

We thank an anonymous referee for interesting remarks. We thank Miriani Pastoriza and Thaisa 
Storchi-Bergmann for the efforts to acquire the ESO R and J Atlases to the Instituto de Ffsica, and Horacio 
Dottori for the magnifying lens that we used in the measurements. 
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Fig. 1. — Examples of finding charts (J2000.0) that can be generated with the present catalog, (a) and 
(b) show high and low density regions, respectively. Plus signs identify clusters, crosses associations and 
diamonds nebulae. The figures also include reference stars from the Guide Star Catalog, identified by ellipse. 
The fainter stars shown arc of magnitude 13 and 14. 

Fig. 2. — LMC angular distribution of (a) all objects; (b) star clusters; (c) emission-free associations; (d) 
objects with emission. HI surface density contours from Mathewson & Ford (1984) for 10, 40, 100 and 
200x 10 19 atoms cm~ 2 are shown, increasing for outside to inside. 

Fig. 3. — LMC size distributions of: (a) star clusters (C+CN+CA); (b) emission- free associations 
(A+AC+AN); (c) objects with emission (N+NA+NC). 
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Fig. 4. — Magellanic System angular distributions of: (a) all objects; (b) star clusters; (c) emission-free 
associations; (d) objects with emission. HI surface density contours from Mathewson & Ford (1984) as in 
Figure 2. The declination tickmarks are separated by 10°. 



Table 1. LMC Catalogs 



Acronym 


Reference 


Entries 


Types 


LMC-N 


Hcnizc 1956 


407 


X 


H 


Hodge 1960 


12 


C 


SL 


Shaplcy & Lindsay 1963 


898 


c 


LW 


Lynga & Wcsterlund 1963 


435 


c 


HS 


Hodge & Sexton 1966 


457 


c 


U° 


Hodge & Sexton 1966 


6 


c 


LH 


Luckc &c Hodge 19711 


122 


A 


Rob 


Robertson 1974 


1 


c 




Flavins nt al 1 Q7fi 


352 


\ 


C 


Hodge 1975 


11 


c 


H80-F 


Hodge 1980 


132 


c 


SGshell-LMC 


Meabum 1980 


9 


N,A 


Shaplcy- 


van den Bcrgh 1981 


9 


A,N C 


SNR 


Mathewson ct al. 1983 


25 


N 


HT 


Heydari-Malayeri & Testor 1983 


4 


X 


LT- 


Lortet & Testor 1984 


6 


C 


SNR 


Mathewson et al. 1984 


2 


X 


SNR 


Mathewson ct al. 1985 


7 


N 


HNT 


Hcydari-Malaycri ct al. 1987 


1 


NC 


M-OB 


Melnick 1987 


6 


C,A 


KMK88- 


Kontizas ct al. 1988 


93 


C 


H88- 


Hodge 1988 


255 


c 


BH 


Bhatia &c Hatzidimitriou 1988 


138 


c 


OHSC 


Olszewski et al. 1988 


37 


c 


BM 


Bhatia & MacGillivray 1989 


282 


A 


KMHK 


Kontizas ct al. 1990 


1762 


c 


IDK 


Irwin et al. 1990 


1 


A 


BRHT 


Bhatia et al. 1991 


128 


C 


BD 


Battinelli & Demers 1992 


5 


A 


BCD 


Bica et al. 1992 


1 


C 


SNR 


Smith et al. 1994 


2 


X 


KKDAB- 


Kontizas ct al. 1994 


7 


A 


BCDSP 


Bica ct al. 1996 


8 


C,A 


ZHT 


Zaritsky et al. 1997 


16 


C 


ZHT-SP b 


Zaritsky et al. 1997 


10 


c 


SESG 


Santiago ct al. 1998 


2 


c 


BSDL 


this paper 


3246 


C,N,A 



^Entries from a deep plate presented by Hodge & Sexton (1966) 
Entries from a list of possible objects in Zaritsky et al. 1997 



i 



Table 1. Revised and Extended Catalog 



Plate 




RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 
/ // 


T 


Dmax 


Dmin 

/ 


PA 


R cm arks 


z' -1 \ 

K 1 ) 


( 2 ) 




(3) 






( 4 ) 






(<>) 


C7\ 
\l) 


( H ) 


(■>) 


54se 


NGC1466,SL1,LW1, 




44 


33 


-71 


40 


17 


c 


3.50 


3.50 




& ES054SC16.KMHK1 


32nw 


BD74 




53 


50 


-73 


55 


18 


A 


4.20 


2.10 


10 




32nw 


BD75 


4 


02 


03 


-74 


04 


10 


A 


2.00 


1.40 


150 




32nw 


IDK6,BD76 


4 


in 


20 


-73 


53 


40 


A 


7.00 


6.00 


10 




32nw 


BD77 


4 


21 


1 1 


-73 


43 


H 


A 


5.00 


5.00 






32ne 


SL2,LW2,KMHK2 


4 


24 


00 


-72 


34 


23 


c 


1.60 


1.60 






55nc 


KMHK3 


4 


2') 


34 


-68 


21 


22 


c 


0.80 


0.80 






55se 


NGC1629,SL3,LW3, 


4 


2!) 


36 


-71 


50 


18 


c 


1.70 


1.70 




& ES055SC24.KMHK4 


S4se 


HS8.KMHK5 


4 


30 


40 


-66 


57 


25 


c 


0.80 


0.80 


30 




32ne 


SL4,LW4,KMHK7 


4 


M'? 


38 


-72 


20 


27 


c 


1.70 


1.70 






55se 


KMHK6 


4 


32 


48 


-71 


27 


30 


c 


0.60 


0.55 


80 




55sc 


LW5.KMHK8 


4 


33 


52 


-70 


38 


30 


c 


0.70 


0.55 


20 




55nc 


KMHK9 


4 


34 


55 


-68 


14 


40 


c 


0.55 


0.45 


120 




5 5 no 


HS13.KMHK11 


4 


35 


28 


-67 


42 


30 


c 


1.10 


1.10 






55nc 


LW7.KMHK12 


4 


35 


30 


-60 


21 


46 


c 


0.80 


0.70 


GO 




32ne 


SL5,LW8,KMHK14 


4 


35 


38 


-73 


43 


54 


c 


1.20 


1.20 






55sc 


LW9.KMHK13 


4 


35 


58 


-71 


30 


58 


c 


0.85 


0.75 


30 




118ne 


Reticulum, Ser40/3, 


4 


36 




-58 


51 


40 


c 


4.70 


4.70 




& ESO118SC31,KMHK10 


5 5 so 


KMHK15 


4 


36 


20 


-70 


10 


92 


c 


0.65 


0.55 


110 




32ne 


H88-1.KMHK16 


4 


30 


37 


-72 


32 


10 


c 


1.20 


1.20 






55se 


KMHK19 


4 


37 


00 


-72 


01 


11 


c 


0.70 


0.65 


100 




55nc 


LW10.KMHK17 


4 


37 


1 1 


-60 


13 


12 


AC 


0.65 


0.50 


110 




5 5 so 


NGC1651,SL7,LW12, 


4 


37 


32 


-70 


35 


07 


c 


2.70 


2.70 




& ESO55SC30.KMHK20 


S4se 


NGC1644,SL9,LW11, 


4 


37 


30 


-66 


11 


58 


c 


1.80 


1.50 


150 


& ESO84SC30,KMHK18 


55nc 


SL8,LW13,KMHK21 


4 


37 


51 


-60 


01 


45 


c 


1.50 


1.50 






55nc 


NGC1649,ES055SC31,KMHK22 


4 


38 


07 


-68 


46 


30 


c 


0.60 


0.55 


30 




55nc 


NGC1652,SL10,LW14, 


4 


38 


22 


-68 


40 


21 


c 


1.50 


1.50 




& ES055SC32.KMHK23 


32ne 


LW15,KMHK25 


4 


38 


20 


-74 


27 


48 


c 


0.95 


0.95 




galaxy at edge 


5 5 so 


SL11,LW16,KMHK24 


4 


39 


00 


-71 


00 


03 


c 


1.80 


1.80 






55sc 


BSDL1 


4 


30 


37 


-70 


44 


37 


c 


0.55 


0.50 


130 




32ne 


SL13,LW17,KMHK31 


4 


30 


42 


-74 


01 


02 


c 


1.40 


1.20 


60 




55sc 


LW20,KMHK27 


4 


30 


58 


-71 


37 


07 


c 


1.20 


1.20 






55nc 


SL12,LW18,KMHK26 


4 


30 


50 


-60 


01 


44 


c 


0.85 


0.75 


150 




32ne 


LW22.KMHK33 


4 


40 


20 


-72 


36 


43 


c 


1.00 


1.00 






55nc 


SL14,LW21,KMHK28 


4 


40 


28 


-60 


38 


57 


c 


1.10 


1.10 






55nc 


SL15,LW23,KMHK29 


4 


40 


43 


-68 


21 


21 


c 


1.30 


1.30 






55nc 


KMHK32 


4 


41 


00 


-68 


18 


04 


c 


0.65 


0.50 


Kit) 




5 5 so 


LW24.KMHK35 


4 


41 


00 


-70 


47 


05 


c 


0.65 


0.50 


40 




55nc 


BSDL2 


4 


41 


00 


-68 


07 


53 


CA 


0.50 


0.45 


170 




55sc 


KMHK36 


4 


41 


25 


-70 


20 


40 


c 


0.60 


0.60 






32ne 


LW27,KMHK39 


4 


41 


33 


-72 


23 


21 


c 


1.00 


1.00 






5 5 no 


LW25.KMHK37 


4 


41 


46 


-68 


10 


18 


CA 


0.90 


0.80 


120 




S4nc 


KMHK34 


4 


41 


51 


-64 


32 


51 


c 


1.00 


1.00 






55se 


LW26.KMHK38 


4 


41 


53 


-70 




20 


c 


0.50 


0.45 


50 




55nc 


LW28.KMHK40 


4 


42 


10 


-60 


21 


50 


CA 


0.80 


0.70 


60 




5 5 so 


BSDL3 


4 


42 


21 


-70 


20 


55 


c 


0.55 


0.55 






5 5 so 


LW29 


4 


42 


20 


-70 


43 


23 


CA 


0.60 


0.45 


70 




5 5 so 


NGC1673,SL17,LW31, 


4 


42 


30 


-60 


40 


12 


c 


1.00 


0.95 


40 


& ES055SC34.KMHK43 


55nc 


LW30.KMHK42 


4 


42 


51 


-68 


04 


28 


CA 


1.10 


0.80 


120 




55sc 


SL18,LW32,HS23,KMHK45 


4 


42 


53 


-70 


07 


98 


c 


1.20 


1.20 






55nc 


BSDL4 


4 


42 


58 


-69 


34 


43 


c 


0.55 


0.55 




s of br* 


S4sc 


SL16,KMHK41 


4 


42 


50 


-64 


57 


03 


c 


1.20 


1.10 


40 




55sc 


LMC-S146 


4 


43 


02 


-70 


34 


23 


CN 


0.30 


0.30 






55nc 


LMC-N2 


4 


43 


03 


-67 


55 


20 


NA 


1.70 


1.30 


40 




55sc 


SL19,LW33,KMHK47 


4 


43 


04 


-60 


40 


24 


c 


0.90 


0.90 






55se 


BSDL6 


4 


43 


07 


-70 


26 


01 


c 


0.45 


0.40 


20 




55se 


BSDL5 


4 


43 


00 


-70 


00 


17 


A 


1.70 


1.00 


GO 




32ne 


KMHK58 


4 


43 


14 


-73 


48 


43 


c 


0.90 


0.80 


100 




55se 


SL21,LW34,KMHK48 


4 


43 


14 


-70 


08 


58 


c 


0.80 


0.80 




in BSDL5 


55nc 


KMHK46 


4 


43 


14 


-68 


02 


12 


c 


0.40 


0.30 


100 




S4se 


KMHK44 


4 


43 


26 


-64 


53 


05 


c 


0.85 


0.75 


20 


not SL16 


55se 


BSDL7 


4 


43 


31 


-71 


23 


04 


A 


7.80 


6.20 


40 




55sc 


KMHK51 


4 


43 


31 


-70 


24 


20 


CA 


0.95 


0.80 


100 




55nc 


SL22,LW35,KMHK49 


4 


43 


37 


-69 


21 


51 


C 


1.10 


1.10 






55sc 


SL23,LW36,HS24,BRHT23b, 


4 


43 


38 


-69 


42 


44 


CA 


1.10 


0.95 


100 


mP & KMHK50 


55sc 


SL23A,BRHT23a, 


4 


43 


43 


-60 


43 


11 


CA 


0.85 


0.70 


GO 


mP & KMHK52 


55se 


KMHK56 


4 


43 


45 


-70 


33 


06 


CA 


0.90 


0.75 


1G0 




55sc 


SL24,LW38,KMHK55 


4 


43 


50 


-69 


52 


23 


C 


1.10 


1.10 






55nc 


NGC1676,SL25,LW37, 


4 


43 


53 


-68 


49 


30 


CA 


1.10 


1.00 


40 


& ES055SC36.KMHK53 



1 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


55se 


LW40,KMHK57 


4 


43 


54 


-70 


27 


32 


A 


1.40 


0.65 


10 




55ne 


BSDL8 


4 


43 


59 


-68 


45 


22 


AC 


0.65 


0.50 


150 




55se 


BSDL9 


4 


43 


59 


-68 


45 


59 


AC 


0.45 


0.35 


100 




55ne 


LW39.KMHK54 


4 


43 


59 


-68 


46 


43 


CA 


0.95 


0.85 


60 




55se 


BSDL10 


4 


44 


05 


-69 


52 


50 


C 


0.35 


0.30 


110 




55nc 


LW41.KMHK59 


4 


44 


11 


-68 


44 


57 


C 


0.90 


0.90 


— 




55se 


BRHT59a,KMHK61 


4 


44 


13 


-71 


22 


01 


C 


0.90 


0.65 


140 


mP,in BSDL7 


56sw 


BSDL12 


4 


44 


16 


-72 


03 


58 


AC 


0.70 


0.65 


80 




55se 


LW43,BRHT59b,KMHK62 


4 


44 


16 


-71 


22 


41 


C 


0.90 


0.90 


— 


mP,in BSDL7 


55ne 


BSDL11 


4 


44 


16 


-69 


22 


18 


CA 


0.45 


0.45 


— 




55ne 


LW42 


4 


44 


28 


-68 


36 


30 


AC 


0.85 


0.70 


130 




32nc 


LW45,HS25,KMHK68 


4 


44 


29 


-73 


34 


29 


C 


0.85 


0.85 


— 




56sw 


BSDL13 


4 


44 


37 


-71 


52 


14 


AC 


1.20 


1.10 


90 




55ne 


LW44.KMHK60 


4 


44 


37 


-68 


14 


20 


C 


0.65 


0.60 


170 




32no 


SL28,LW47,ES032SC19, 


4 


44 


40 


-74 


15 


35 


c 


1.80 


1.80 


— 


& KMHK71 


55se 


KMHK66 


4 


44 


46 


-71 


00 


09 


c 


0.80 


0.80 


— 




55ne 


LW46,KMHK63 


4 


44 


46 


-69 


38 


30 


C 


0.70 


0.60 







55se 


BSDL14 


4 


44 


59 


-70 


18 


19 


CA 


0.50 


0.40 


40 




55se 


BSDL15 


4 


44 


59 


-70 


19 


26 


CA 


0.55 


0.50 


160 




55ne 


SL27,KMHK64 


4 


45 


05 


-68 


47 


43 


CA 


0.45 


0.35 


120 




55se 


LW49.KMHK67 


4 


45 


08 


-69 


48 


09 


C 


0.80 


0.65 


150 




32so 


SL29,LW50,KMHK81 


4 


45 


13 


-75 


07 


00 


C 


1.10 


1.10 


— 




84so 


SL26,LW48,KMHK65 


4 


45 


17 


-67 


17 


42 


C 


1.40 


1.40 


— 




4nc 


NGC1841.ES04SC15 


4 


45 


23 


-83 


59 


49 


C 


4.00 


4.00 


— 




56nw 


BSDL16 


4 


45 


28 


-69 


34 


23 


A 


1.10 


1.10 


— 




56sw 


SL31,LW53,KMHK75 


4 


45 


41 


-70 


59 


23 


C 


0.70 


0.70 


— 




32no 


SL34,LW55,KMHK86 


4 


45 


46 


-73 


26 


53 


C 


1.50 


1.50 


— 




56sw 


LW52 


4 


45 


46 


-71 


35 


41 


AC 


1.10 


1.00 


170 




55nc 


LW51,ES055SC37,KMHK69 


4 


45 


50 


-67 


29 


43 


CA 


1.40 


1.20 


130 




56sw 


LW56w,KMHK83w 


4 


45 


52 


-72 


21 


04 


C 


0.60 


0.60 


— 


mP 


56sw 


LW56e,KMHK83e 


4 


45 


54 


-72 


21 


08 


C 


0.50 


0.50 


— 


mP 


56nw 


KMHK74 


4 


45 


58 


-69 


03 


13 


CA 


0.85 


0.75 


100 




56nw 


BSDL17 


4 


46 


00 


-67 


57 


31 


A 


1.80 


1.20 


100 




55ne 


SL30,KMHK73 


4 


46 


02 


-68 


28 


59 


C 


1.10 


1.10 


— 




85sw 


LW54.KMHK72 


4 


46 


04 


-66 


54 


41 


C 


0.65 


0.65 


— 




56nw 


HS26.KMHK77 


4 


46 


05 


-69 


32 


42 


AC 


1.20 


0.90 


50 




32so 


SL36,LW60,KMHK97 


4 


46 


09 


-74 


53 


19 


C 


0.95 


0.95 


— 




56nw 


KMHK78 


4 


46 


11 


-69 


39 


02 


CA 


1.20 


1.10 


30 




56nw 


BSDL19 


4 


46 


16 


-69 


03 


29 


A 


1.60 


1.00 


20 




32no 


LW62,KMHK96 


4 


46 


18 


-74 


09 


34 


C 


0.80 


0.65 


20 




85sw 


BSDL18 


4 


46 


18 


-67 


14 


06 


A 


6.70 


5.30 


130 




56sw 


BSDL24 


4 


46 


22 


-72 


15 


30 


A 


1.30 


0.85 


150 




85sw 


LW57,KMHK76 


4 


46 


22 


-66 


41 


32 


AC 


1.10 


0.95 


60 




32ne 


BSDL25 


4 


46 


24 


-72 


33 


28 


AC 


0.85 


0.75 


140 


mP 


32ne 


SL33,LW59,KMHK91 


4 


46 


25 


-72 


34 


05 


C 


1.10 


1.10 


— 


mP 


56nw 


KMHK79 


4 


46 


25 


-68 


18 


11 


C 


0.50 


0.40 


80 




56nw 


KMHK85 


4 


46 


33 


-69 


02 


39 


AC 


1.20 


1.00 


90 




56nw 


BSDL20 


4 


46 


37 


-67 


45 


32 


A 


1.20 


0.90 







56nw 


KMHK82 


4 


46 


37 


-67 


45 


40 


C 


0.45 


0.40 


120 


in BSDL20 


56nw 


BSDL22 


4 


46 


39 


-69 


19 


28 


AC 


0.70 


0.60 


150 




56nw 


SL35,LW58,KMHK84 


4 


46 


40 


-67 


41 


07 


C 


0.90 


0.85 


170 




32nc 


SL37,LW61,KMHK98 


4 


46 


46 


-72 


23 


41 


C 


2.00 


2.00 


— 




56nw 


KMHK87 


4 


46 


46 


-69 


44 


35 


C 


1.00 


0.90 


30 




56nw 


BSDL23 


4 


46 


48 


-68 


18 


50 


AC 


0.65 


0.55 


80 




56nw 


KMHK88 


4 


46 


50 


-69 


43 


21 


A 


0.90 


0.75 


30 




85sw 


BSDL21 


4 


46 


55 


-67 


15 


35 


A 


0.65 


0.50 


160 




85sw 


Hi O w oOo O U o , IV ivl rl IV o U 


4 


46 


56 


-64 


50 


25 


r* 


1 40 


1 40 






56nw 


BSDL26 


4 


47 


06 


-69 


22 


33 


A 


1.50 


1.30 


100 




56sw 


BSDL33 


4 


47 


16 


-71 


31 


05 


A 


1.40 


1.40 






85sw 


LW63,KMHK89 


4 


47 


16 


-67 


05 


23 


C 


0.70 


0.65 


40 




56nw 


LMC-DEM1 


4 


47 


17 


-69 


18 


02 


NA 


1.60 


1.20 


50 




56nw 


KMHK94 


4 


47 


18 


-68 


22 


08 


CA 


0.80 


0.70 


10 




56nw 


BSDL31 


4 


47 


22 


-69 


29 


08 


A 


0.90 


0.60 


60 




85sw 


KMHK93 


4 


47 


24 


-66 


35 


58 


CA 


0.95 


0.85 







56nw 


KMHK95 


4 


47 


26 


-67 


39 


35 


CA 


0.50 


0.40 


110 




32nc 


KMHK107 


4 


47 


27 


-73 


26 


53 


CA 


0.90 


0.80 


50 




56nw 


HS27.KMHK99 


4 


47 


27 


-69 


26 


35 


C 


0.60 


0.60 






32ne 


KMHK106 


4 


47 


28 


-73 


21 


26 


C 


1.50 


1.10 


90 




56sw 


BSDL34 


4 


47 


28 


-70 


33 


49 


AN 


6.00 


3.00 


80 





2 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Drain 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


32nc 


SL41,LW64,KMHK105 


4 


47 


30 


-72 


35 


15 


C 


1.50 


1.40 


30 




85sw 


BSDL28 


4 


47 


30 


-67 


19 


42 


NA 


0.80 


0.65 


120 




85sw 


BSDL27 


4 


47 


33 


-66 


39 


00 


A 


2.10 


1.80 


100 




85sw 


BSDL29 


4 


47 


34 


-66 


43 


07 


A 


0.90 


0.65 







85nw 


KMHK92 


4 


47 


34 


-64 


38 


44 


C 


0.75 


0.75 


— 




56nw 


BSDL32 


4 


47 


35 


-69 


27 


13 


A 


1.40 


0.90 


90 




56nw 


NGC1693,LMC-S66,SL39, 


4 


47 


38 


-69 


20 


36 


C 


1.10 


1.00 


10 


& ESO56SC02.KMHK100 


56sw 


KMHK103 


4 


47 


41 


-70 


57 


44 


C 


1.00 


0.80 


100 




85sw 


BSDL30 


4 


47 


43 


-66 


21 


43 


A 


1.10 


0.70 


170 




56nw 


NGC1695,SL40,ESO56SC03, 


4 


47 


44 


-69 


22 


26 


C 


1.40 


1.30 


100 


& KMHK101 


56nw 


BSDL35 


4 


47 


50 


-68 


47 


17 


A 


1.50 


1.50 


— 




56nw 


HS28.KMHK104 


4 


48 


04 


-68 


47 


29 


C 


0.65 


0.60 


90 




85sw 


SL42.KMHK102 


4 


48 


08 


-66 


46 


07 


C 


0.70 


0.60 


100 




56nw 


BSDL39 


4 


48 


10 


-69 


24 


57 


AC 


0.85 


0.60 


100 




85sw 


BSDL36 


4 


48 


22 


-66 


21 


41 


A 


0.55 


0.45 


30 




85sw 


BSDL37 


4 


48 


23 


-67 


00 


07 


NA 


3.50 


2.80 


100 




85sw 


BSDL38 


4 


48 


24 


-67 


17 


33 


AC 


0.95 


0.85 


110 




56nw 


HS30,KMHK109 


4 


48 


27 


-69 


22 


04 


C 


0.80 


0.70 


120 




56nw 


NGC1696,SL43,ESO56SC04, 


4 


48 


30 


-68 


14 


34 


C 


1.10 


1.10 


— 


& KMHK108 


85sw 


BSDL40 


4 


48 


36 


-66 


20 


31 


A 


1.80 


1.30 


130 




56nw 


BSDL43 


4 


48 


37 


-69 


54 


44 


A 


0.80 


0.65 


150 


in SGshell-LMC7 


56nw 


NGC1697,SL44,ESO56SC05, 


4 


48 


37 


-68 


33 


34 


C 


2.30 


2.30 


— 


& KMHK110 


56nw 


HS32,KMHK111 


4 


48 


41 


-69 


13 


50 


C 


0.80 


0.70 


70 




56nw 


BSDL41 


4 


48 


42 


-68 


11 


28 


C 


0.60 


0.55 


170 




56nw 


BSDL44 


4 


48 


49 


-69 


23 


51 


CA 


0.85 


0.85 


— 




56nw 


LMC-N77D,LMC-DEM2 


4 


48 


54 


-69 


09 


44 


NA 


1.40 


1.20 


50 




56nw 


BSDL45 


4 


48 


54 


-69 


21 


50 


NA 


3.20 


1.80 


80 


in LMC-DEM6n 


56nw 


HS31,KMHK113 


4 


48 


56 


-68 


54 


09 


C 


0.65 


0.65 


— 




85sw 


BSDL42 


4 


48 


59 


-66 


52 


33 


A 


2.90 


1.60 


40 




32no 


KMHK123 


4 


49 


00 


-72 


38 


23 


C 


0.65 


0.55 


10 




56sw 


KMHK120 


4 


49 


03 


-71 


39 


45 


c 


0.80 


0.70 


100 




56sw 


SL47,KMHK117 


4 


49 


03 


-70 


11 


24 


AC 


0.75 


0.65 







32ne 


LW66.KMHK129 


4 


49 


04 


-73 


50 


23 


C 


1.00 


1.00 


— 




56nw 


NGC1698,SL45,ESO56SC06, 


4 


49 


04 


-69 


06 


53 


C 


1.50 


1.40 


70 


mP & KMHK115 


56nw 


LMC-N76,LMC-DEM3 


4 


49 


05 


-68 


24 


13 


NA 


1.90 


1.90 


— 




85sw 


KMHK112 


4 


49 


07 


-67 


20 


30 


CA 


1.10 


0.90 


40 




56nw 


BSDL50 


4 


49 


09 


-69 


53 


28 


A 


1.10 


0.75 


170 


in SGshell-LMC7 


56nw 


KMHK114 


4 


49 


09 


-68 


00 


27 


AC 


1.00 


0.80 


40 




56sw 


KMHK121 


4 


49 


11 


-71 


11 


46 


C 


0.85 


0.75 







56nw 


BSDL49 


4 


49 


11 


-69 


20 


52 


NA 


2.50 


1.60 


60 


in LMC-DEM6n 


56nw 


BSDL48 


4 


49 


12 


-69 


16 


00 


C 


0.50 


0.45 


130 


in LMC-DEM4c 


85sw 


BSDL46 


4 


49 


12 


-67 


18 


23 


AC 


0.45 


0.40 


40 




32ne 


KMHK128 


4 


49 


14 


-73 


03 


27 


C 


0.55 


0.50 


170 




56nw 


HS33.KMHK119 


4 


49 


16 


-69 


52 


30 


CA 


0.90 


0.70 


120 


in SGshcll-LMC7 


56nw 


BSDL52 


4 


49 


18 


-69 


13 


45 


NA 


0.60 


0.50 


90 


in LMC-DEM4b 


56nw 


BSDL53 


4 


49 


19 


-69 


13 


15 


NA 


0.70 


0.60 


40 


in LMC-DEM4b 


32nc 


LW65,KMHK132 


4 


49 


20 


-73 


11 


14 


CA 


0.80 


0.65 







56nw 


KMHK118 


4 


49 


20 


-69 


07 


39 


C 


0.70 


0.60 


70 


mP,in LMC-DEM5 


56nw 


LMC-DEM4c 


4 


49 


20 


-69 


15 


36 


NA 


2.90 


1.70 


50 


in LMC-N77E 


56nw 


KMHK116 


4 


49 


20 


-68 


11 


37 


C 


1.00 


0.90 


140 




56nw 


BSDL51 


4 


49 


20 


-68 


47 


01 


A 


0.65 


0.50 


10 




56nw 


LMC-DEM5 


4 


49 


23 


-69 


07 


49 


NA 


2.00 


1.50 


60 




56nw 


LMC-DEM4b 


4 


49 


24 


-69 


12 


31 


NA 


3.30 


2.00 


170 


in LMC-N77E 


56sw 


BSDL61 


4 


49 


25 


-71 


04 


12 


A 


1.10 


1.10 


— 




56nw 


BSDL56 


4 


49 


25 


-69 


27 


23 


A 


3.20 


2.50 


150 


in LMC-N79 


56nw 


BSDL55 


4 


49 


25 


-69 


27 


55 


AC 


0.70 


0.55 


70 


in BSDL56 


56nw 




4 


49 


26 


-69 


12 


02 


NC 


U.DO 


n fin 


1 1 U 


in ijivio-ijnjivi^ u 


56nw 


NGC1702,SL46,ESO56SC08, 


4 


49 


26 


-69 


51 


07 


c 


1.20 


1.20 




in SGshell-LMC7 & KMHK122 


32no 


SL48,LW68,KMHK133 


4 


49 


27 


-72 


46 


54 


c 


0.95 


0.85 


30 




56nw 


HS34 


4 


49 


31 


-69 


28 


31 


AC 


0.50 


0.40 


10 


in BSDL56.br*cdgc 


56nw 


BSDL58 


4 


49 


31 


-69 


38 


39 


CA 


0.45 


0.35 


110 


in SGshell-LMC7 


56nw 


BSDL57 


4 


49 


32 


-69 


21 


01 


NA 


0.60 


0.55 


30 


in BSDL59 


85sw 


BSDL47 


4 


49 


32 


-65 


05 


53 


AC 


1.00 


0.90 


20 




56sw 


HS36.KMHK126 


4 


49 


33 


-70 


02 


56 


C 


0.60 


0.50 


60 


in SGshell-LMC7 


56sw 


BSDL64 


4 


49 


33 


-70 


53 


06 


A 


1.50 


1.10 


10 




56nw 


HS35.KMHK124 


4 


49 


33 


-69 


43 


40 


C 


0.60 


0.45 


120 


in SGshcll-LMC7 


56nw 


LMC-N77E,LMC-DEM4 


4 


49 


35 


-69 


12 


47 


NA 


8.00 


5.50 


40 




56nw 


BSDL59 


4 


49 


35 


-69 


21 


16 


NA 


2.60 


1.90 


80 


in LMC-DEM6n 


56sw 


LW67 


4 


49 


37 


-72 


01 


08 


AC 


0.55 


0.45 


60 





3 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


85sw 


BSDL54 


4 


49 


38 


-66 


55 


32 


AC 


0.60 


0.45 


170 




56sw 


LW69,KMHK137 


4 


49 


39 


-72 


14 


53 


C 


0.65 


0.65 


— 




56nw 


KMHK127 


4 


49 


39 


-69 


56 


32 


CA 


0.45 


0.35 


120 




56sw 


BSDL71 


4 


49 


40 


-71 


52 


03 


AC 


0.90 


0.80 


140 




56nw 


BSDL60 


4 


49 


42 


-69 


14 


43 


A 


0.65 


0.55 


110 


in LMC-N77E 


56nw 


LMC-N77B 


4 


49 


43 


-69 


12 


53 


NA 


0.60 


0.55 


90 


in LMC-DEM4a 


56nw 


BSDL62 


4 


49 


44 


-69 


17 


37 


A 


2.80 


1.70 


100 


in LMC-DEM6n 


56nw 


LMC-DEM4a 


4 


49 


51 


-69 


11 


48 


NA 


3.80 


3.40 


170 


in LMC-N77E 


56nw 


KMHK125 


4 


49 


52 


-67 


41 


15 


C 


0.50 


0.45 


20 


in LMC-N3 


56sw 


LW70 


4 


49 


53 


-71 


54 


18 


A 


0.45 


0.40 


30 




32so 


SL53,LW73,KMHK160 


4 


49 


54 


-75 


37 


42 


C 


1.20 


1.10 


110 




56nw 


BSDL67 


4 


49 


55 


-69 


26 


05 


NA 


1.10 


0.65 


40 


in LMC-DEM6n 


56nw 


NGC1704,SL50,ESO56SC09, 


4 


49 


55 


-69 


45 


19 


C 


1.70 


1.60 


70 


in SGshell-LMC7 & KMHK130 


56nw 


LMC-DEM6n 


4 


49 


56 


-69 


25 


08 


NA 


16.0 


10.0 


160 


in LMC-N79 


56nw 


BSDL66 


4 


49 


56 


-68 


56 


17 


AC 


0.60 


0.55 


160 




56sw 


BSDL76 


4 


49 


57 


-70 


58 


26 


A 


0.85 


0.60 


50 




56nw 


BSDL65 


4 


49 


59 


-68 


02 


18 


A 


1.10 


0.55 


130 




56nw 


BSDL68 


4 


50 


01 


-68 


50 


49 


A 


1.30 


1.10 


140 




56nw 


LMC-N77C 


4 


50 


05 


-69 


11 


59 


NC 


0.40 


0.35 


30 


in LMC-DEM4a 


56nw 


KMHK134 


4 


50 


06 


-69 


25 


43 


AN 


0.80 


0.65 


150 


in LMC-DEM6n 


56sw 


BSDL74 


4 


50 


06 


-69 


48 


45 


A 


1.40 


1.10 


70 


in SGshell-LMC7 


56sw 


SL52,LW72,KMHK141 


4 


50 


07 


-71 


38 


58 


C 


0.95 


0.85 


60 




56nw 


BSDL72 


4 


50 


07 


-69 


32 


57 


NA 


0.65 


0.55 


20 


in LMC-DEM6s 


56nw 


BSDL69 


4 


50 


09 


-68 


36 


13 


A 


0.55 


0.45 


120 




56nw 


SL49 


4 


50 


10 


-68 


59 


55 


C 


0.70 


0.60 


170 


in KMHK136 


85sw 


BSDL63 


4 


50 


10 


-66 


35 


57 


NC 


0.80 


0.60 


20 


gal?+sts 


56nw 


KMHK136 


4 


50 


12 


-68 


59 


49 


AC 


1.00 


0.85 


80 




56nw 


BSDL78 


4 


50 


13 


-69 


33 


21 


NA 


0.90 


0.70 


80 


in LMC-DEM6s 


32nc 


LW75,SL59w,KMHK152, 


4 


50 


14 


-73 


38 


47 


C 


1.20 


1.10 





mP & BRHT24a 


56sw 


BSDL84 


4 


50 


16 


-71 


02 


45 


A 


0.80 


0.50 


140 




56sw 


BSDL83 


4 


50 


16 


-70 


57 


48 


A 


1.50 


1.00 


40 


br*in 


56nw 


LMC-DEM6s 


4 


50 


16 


-69 


38 


00 


NA 


11.0 


6.50 


170 


in SGshell-LMC7 


56nw 


BSDL73 


4 


50 


17 


-68 


38 


15 


CA 


0.65 


0.50 


130 




85sw 


SL51.KMHK131 


4 


50 


19 


-67 


05 


18 


C 


0.80 


0.65 


40 




56nw 


LMC-N3.LMC-DEM7 


4 


50 


19 


-67 


40 


40 


NA 


9.50 


6.00 


60 




32ne 


KMHK151 


4 


50 


21 


-72 


49 


39 


CA 


0.60 


0.50 


90 




56sw 


LW74 


4 


50 


22 


-71 


27 


45 


A 


1.00 


0.80 


30 




56nw 


BSDL80 


4 


50 


23 


-69 


06 


17 


AC 


0.50 


0.40 


130 




32nc 


LW76,SL59e,KMHK157, 


4 


50 


25 


-73 


38 


53 


C 


1.20 


1.10 


20 


mP & BRHT24b 


32so 


BSDL97 


4 


50 


25 


-72 


46 


09 


AC 


1.70 


1.60 


140 




85sw 


BSDL70 


4 


50 


27 


-66 


34 


19 


C 


0.50 


0.40 


80 




56sw 


BSDL86 


4 


50 


28 


-70 


59 


32 


A 


1.60 


1.30 


60 




56nw 


HS37,KMHK139 


4 


50 


28 


-68 


42 


38 


C 


1.10 


0.95 


160 




56sw 


SNR0450-70.9 


4 


50 


29 


-70 


50 


25 


N 


5.50 


4.00 


40 




56nw 


BSDL82 


4 


50 


29 


-69 


28 


09 


NA 


1.70 


1.20 


120 


in LMC-DEM6n 


85sw 


BSDL75 


4 


50 


29 


-67 


10 


54 


A 


0.95 


0.80 


20 




85sw 


BSDL77 


4 


50 


29 


-67 


19 


33 


CA 


0.65 


0.55 


160 




56sw 


BSDL88 


4 


50 


30 


-71 


01 


33 


A 


0.60 


0.50 


120 




56sw 


SL56,KMHK142 


4 


50 


32 


-70 


04 


32 


C 


1.00 


0.90 


170 


in SGshcll-LMC7 


56sw 


KMHK143 


4 


50 


32 


-70 


09 


56 


AC 


0.80 


0.65 


150 




56nw 


KMHK140 


4 


50 


35 


-67 


51 


33 


AC 


1.20 


0.95 


50 




85sw 


BSDL79 


4 


50 


35 


-66 


58 


10 


A 


0.70 


0.50 


50 




56nw 


NGC1711,SL55,ESO56SC10, 


4 


50 


37 


-69 


59 


06 


C 


3.50 


3.30 


40 


in?SGshcll-LMC7 & KMHK145 


56sw 


BSDL93 


4 


50 


38 


-70 


53 


28 


A 


0.65 


0.55 


140 




85sw 


KMHK138 


4 


50 


42 


-66 


13 


50 


C 


0.55 


0.55 


— 




56nw 


KMHK144 


4 


50 


43 


-69 


05 


19 


C 


0.45 


0.35 


30 




32sc 




4 


50 


45 


-75 


31 


59 


r* 


9 


9 

z.ou 




oZ. iv iVi n iv ± i o 


56nw 


BSDL89 


4 


50 


45 


-69 


37 


52 


NA 


5.30 


2.20 


150 


in LMC-DEM6s 


56nw 


LMC-N79 


4 


50 


47 


-69 


23 


52 


NA 


19.0 


15.0 


80 


in Shaplcy-VII 


85sw 


BSDL81 


4 


50 


47 


-66 


00 


57 


CA 


0.45 


0.45 






32no 


SL54,LW78,KMHK162 


4 


50 


48 


-72 


34 


36 


C 


1.10 


1.10 






56nw 


BSDL90 


4 


50 


48 


-69 


27 


24 


A 


1.60 


1.10 


120 


in LMC-N79 


56nw 


BSDL85 


4 


50 


48 


-68 


39 


07 


A 


0.65 


0.60 


160 




56nw 


BSDL91 


4 


50 


49 


-69 


22 


06 


A 


1.10 


0.65 


50 


in LMC-N79 


56nw 


BSDL92 


4 


50 


49 


-69 


22 


47 


A 


0.85 


0.65 


60 


in NGC1712 


56nw 


KMHK147 


4 


50 


53 


-69 


25 


15 


AC 


1.60 


1.40 


140 


in NGC1712 


56sw 


BSDL99 


4 


50 


54 


-70 


22 


06 


CN 


0.45 


0.45 




in BSDL102 


56sw 


BSDL98 


4 


50 


56 


-70 


02 


31 


A 


1.10 


1.00 


110 


in SGshell-LMC7 


56nw 


BSDL94 


4 


50 


57 


-69 


07 


25 


C 


0.45 


0.40 


60 





4 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Docl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56sw 


BSDL100 


4 


50 


58 


-70 


00 


30 


AC 


0.50 


0.35 


20 


in BSDL101 


56nw 


NGCl712,SL60,ESO56SCll, 


4 


50 


58 


-69 


24 


27 


AN 


4.00 


3.00 


20 


in LMC-N79 & LHlw,KMHK155 


56nw 


BSDL87 


4 


50 


58 


-67 


36 


35 


C 


0.55 


0.45 


40 




56nw 


SL58,KMHK153 


4 


50 


59 


-69 


38 


13 


C 


1.10 


1.00 


50 


in?SGshcll-LMC7 


56sw 


BSDL101 


4 


51 


00 


-70 


00 


33 


A 


1.10 


0.90 


140 


in SGshell-LMC7 


56sw 


KMHK156 


4 


51 


00 


-70 


01 


24 


CA 


0.90 


0.80 


120 


in SGshell-LMC7 


56sw 


BSDL102 


4 


51 


00 


-70 


21 


25 


A 


1.70 


1.20 


150 




56nw 


BSDL96 


4 


51 


01 


-69 


23 


10 


C 


0.90 


0.75 


70 


mP,in NGC1712 


56sw 


BSDL103 


4 


51 


03 


-70 


00 


43 


CA 


0.50 


0.35 


60 


in BSDL101 


56nw 


HS39,KMHK154 


4 


51 


03 


-69 


14 


54 


C 


1.10 


1.00 


170 




56sw 


BSDL107 


4 


51 


04 


-70 


29 


47 


A 


2.20 


1.40 







56sw 


BSDL105 


4 


51 


05 


-70 


13 


05 


A 


0.65 


0.50 


160 




56nw 


KMHK150 


4 


51 


08 


-68 


14 


39 


CA 


0.60 


0.50 


30 




56nw 


BSDL104 


4 


51 


10 


-69 


23 


42 


CN 


0.65 


0.55 


110 


mP,in NGC1712 


56nw 


HS38,KMHK148 


4 


51 


11 


-67 


32 


05 


C 


0.75 


0.65 


100 




56sw 


HS40,KMHK159 


4 


51 


12 


-69 


58 


17 


C 


0.85 


0.65 





in SGshcll-LMC7 


85sw 


SL57,LW77,KMHK146 


4 


51 


12 


-65 


36 


38 


C 


1.40 


1.30 


100 




85sw 


BSDL95 


4 


51 


13 


-67 


14 


51 


A 


1.20 


0.95 


20 




56sw 


BSDL116 


4 


51 


17 


-71 


02 


52 


A 


2.00 


1.00 


50 




85sw 


KMHK149 


4 


51 


18 


-66 


47 


19 


AC 


1.40 


1.10 


150 




56nw 


BSDL110 


4 


51 


20 


-69 


33 


03 


A 


4.10 


2.90 


140 


in SGshcll-LMC7 


56nw 


BSDL108 


4 


51 


21 


-68 


44 


25 


A 


0.45 


0.40 


150 




56nw 


H88-2,H80F1-1 


4 


51 


21 


-68 


53 


54 


A 


1.50 


1.30 


140 




56nw 


KMHK164 


4 


51 


23 


-69 


35 


04 


C 


0.50 


0.45 


130 


in BSDL110 


56sw 


BSDL115 


4 


51 


24 


-70 


15 


23 


A 


0.85 


0.55 


160 




56nw 


H88-3,H80F1-2,KMHK161 


4 


51 


24 


-69 


06 


57 


AC 


1.40 


1.20 


60 




56nw 


BSDL112 


4 


51 


24 


-69 


37 


58 


A 


0.50 


0.40 


50 


in SGshcll-LMC7 


56nw 


BSDL106 


4 


51 


27 


-67 


50 


59 


A 


1.10 


0.85 


150 




56sw 


BSDL119 


4 


51 


30 


-70 


08 


38 


A 


1.10 


0.65 


140 




56nw 


H88-4,H80F1-3,KMHK163 


4 


51 


30 


-68 


50 


31 


AC 


1.50 


1.20 


130 




56nw 


HS41,KMHK158 


4 


51 


30 


-67 


27 


15 


CA 


0.65 


0.50 


10 




56nw 


KMHK166 


4 


51 


32 


-69 


34 


18 


AC 


0.55 


0.55 


— 


in BSDL110 


56nw 


H88-5,H80Fl-4 


4 


51 


36 


-69 


02 


00 


A 


1.00 


0.75 


170 




56sw 


HS44,KMHK169 


4 


51 


37 


-70 


42 


19 


A 


0.60 


0.50 


120 




56sw 


BSDL122 


4 


51 


37 


-70 


50 


04 


A 


1.50 


1.10 


100 




56nw 


BSDL114 


4 


51 


37 


-68 


27 


30 


A 


0.80 


0.60 


80 




56sw 


KMHK170 


4 


51 


39 


-70 


39 


18 


C 


1.00 


0.85 


130 




85sw 


BSDL109 


4 


51 


39 


-66 


32 


11 


A 


2.00 


1.30 


40 




56nw 


HS43,H88-6,H80Fl-5, 


4 


51 


40 


-68 


46 


00 


C 


0.70 


0.60 


60 


& KMHK167 


56nw 


BSDL113 


4 


51 


40 


-67 


57 


15 


NA 


0.95 


0.90 


70 




56sw 


KMHK183 


4 


51 


41 


-72 


13 


13 


C 


0.80 


0.65 


80 


not SL72 


56sw 


KMHK179 


4 


51 


45 


-71 


20 


10 


CA 


0.75 


0.50 


20 




85sw 


LMC-N4F 


4 


51 


45 


-66 


55 


11 


NA 


1.70 


1.50 


160 


in Shapley-VI 


56sw 


BSDL125 


4 


51 


46 


-70 


06 


56 


A 


0.75 


0.50 


160 




32ne 


KMHK188 


4 


51 


47 


-72 


49 


42 


C 


0.40 


0.35 


140 




56nw 


BSDL120 


4 


51 


47 


-69 


23 


14 


NC 


0.85 


0.70 


10 


mT.in LMC-N79A 


56nw 


BSDL117 


4 


51 


47 


-67 


58 


18 


A 


0.85 


0.70 


120 




56nw 


LMC-N79A,BRHTlb,KMHK173 


4 


51 


49 


-69 


23 


22 


NA 


1.30 


1.00 


130 


mP.in NGC1722 


56nw 


NGCl722,LHle,ES056SC12, 


4 


51 


49 


-69 


23 


55 


NA 


2.50 


2.10 


170 


in LMC-DEM10 & LMC-DEMlOa 


56nw 


BRHTla 


4 


51 


50 


-69 


24 


29 


NA 


1.20 


1.10 


150 


mP,in NGC1722 


56nw 


BSDL123 


4 


51 


50 


-69 


32 


18 


AC 


0.90 


0.60 


70 


in SGshell-LMC7 


56nw 


IC2111,ES056EN13 


4 


51 


51 


-69 


23 


35 


NC 


0.65 


0.55 


130 


mT.in LMC-N79A 


56nw 


BSDL124 


4 


51 


51 


-69 


24 


02 


NC 


0.50 


0.40 


110 


in BRHTla 


56nw 


KMHK172 


4 


51 


51 


-69 


38 


37 


AC 


0.65 


0.55 


20 


in SGshell-LMC7 


56nw 


BSDL126 


4 


51 


53 


-69 


23 


26 


NC 


0.65 


0.50 


140 


mT,in LMC-N79A 


56nw 


KMHK171 


4 


51 


53 


-69 


24 


24 


NC 


0.90 


0.90 


— 


in BRHTla 


85sw 


do pit iii 


4 


51 


53 


-65 


44 


58 




U.00 


U.00 






56sw 


SL66.KMHK180 


4 


51 


55 


-70 


23 


22 


C 


1.20 


1.10 


130 


mT 


56nw 


KMHK176 


4 


51 


55 


-69 


33 


43 


C 


0.80 


0.65 


10 


in SGshell-LMC7 


85sw 


BSDL118 


4 


51 


55 


-67 


12 


01 


A 


1.00 


0.70 


100 


in Shaplcy-VI 


56sw 


BSDL129 


4 


51 


56 


-70 


23 


52 


CA 


0.40 


0.35 


70 


mT 


85sw 


HS42 


4 


51 


56 


-65 


46 


46 


A 


0.85 


0.85 






56nw 


LMC-DEM9 


4 


51 


57 


-68 


24 


37 


NA 


5.00 


5.00 






56sw 


BSDL132 


4 


52 


00 


-70 


22 


43 


A 


0.65 


0.55 


100 


mT 


56nw 


LMC-N79B 


4 


52 


00 


-69 


23 


43 


NC 


0.40 


0.35 


140 


in NGC1722 


32sc 


SL74,LW82,ES032SC21, 


4 


52 


01 


-74 


50 


40 


C 


1.30 


1.30 




& KMHK210 


56nw 


LMC-N79C 


4 


52 


02 


-69 


20 


38 


NC 


1.00 


0.80 


170 


in NGC1727 


85sw 


SL62,LW80,KMHK165 


4 


52 


03 


-65 


36 


16 


C 


1.00 


0.90 


150 




56nw 


BSDL127 


4 


52 


04 


-69 


15 


58 


A 


0.80 


0.60 


160 





■5 



Table 1. (continued) 



Plato Name RA(2000) Decl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 

h m s o I II I I o 



(!) 


( 2 ) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(<) 


(8) 


(9) 


56sw 


BSDL133 


4 


52 


05 


-70 


24 


41 


A 


0.80 


0.70 


70 




32ne 


SL68,LW84,KMHK198 


4 


52 


06 


-73 


13 


17 


c 


1.80 


1.70 


150 




56nw 


BSDL128 


4 


52 


06 


-69 


09 


46 


NA 


1.50 


1.00 


30 


in LMC-DEM15 


32ne 


LW83,KMHK197 


4 


52 


07 


-73 


04 


17 


CA 


0.70 


0.65 


110 




56nw 


LMC-DEM10 


4 


52 


07 


-69 


22 


13 


NA 


12.0 


7.00 


80 


in LMC-N79 


85sw 


NGC1714,LMC-N4A,SL64, 


4 


52 


07 


-66 


55 


29 


NC 


1.10 


1.10 




in Shapley-VI & LMC-DEM8b,ESO85EN08,KMHK168 


56nw 


HS48.KMHK177 


4 


52 


08 


-68 


27 


02 


CA 


0.45 


0.40 


100 


in LMC-DEM9 


56nw 


H88-10,H80Fl-9 


4 


52 


09 


-69 


04 


10 


CA 


0.35 


0.25 







85s vv 


NGC1715.LMC-N4B, 


4 


52 


10 


-66 


54 


26 


NA 


1.10 


1.00 


130 


in Shapley-VI & LMC-DEM8c,ESO85EN09 


56nw 


H88-7.H80F1-8 


4 


52 


12 


-69 


00 


26 


AC 


0.55 


0.40 


80 




56nw 


NGC1727,LMC-N79E,SL67,LH2, 


4 


52 


13 


-69 


20 


16 


NA 


2.80 


2.00 


90 


in LMC-DEM10 & LMC-DEM10b,ESO56SC14,KMHK182 


56nw 


BSDL131 


4 


52 


13 


-68 


51 


12 


A 


0.80 


0.65 


160 




85sw 


BSDL121 


4 


52 


15 


-66 


10 


49 


A 


0.95 


0.70 


130 




85sw 


HS46.KMHK174 


4 


52 


18 


-66 


08 


53 


AC 


0.65 


0.55 


160 




56nw 


BSDL139 


4 


52 


19 


-70 


36 


42 


NA 


1.30 


1.10 


20 


in BSDL168 


56nw 


H88-11,H80F1-10 


4 


52 


20 


-68 


59 


32 


AC 


0.50 


0.35 


30 




32se 


SL80,LW88,KMHK220 


4 


52 


22 


-74 


53 


22 


c 


0.80 


0.80 






85s vv 


LMC-N4C,LMC-DEM8a 


4 


52 


23 


-66 


55 


15 


NA 


0.55 


0.50 





in Shapley-VI 


5 f i s vv 


BSDL144 


4 


52 


25 


-70 


44 


02 


A 


0.70 


0.60 


140 


in LMC-DEM17 


85sw 


NGC1718,SL65,ESO85SC10, 


4 


52 


25 


-67 


03 


05 


C 


1.80 


1.80 




sup Shapley-VI fc KMHK181 


85sw 


SL63,LW81,KMHK175 


4 


52 


25 


-65 


24 


31 


c 


1.00 


0.95 


160 




85sw 


BSDL130 


4 


52 


26 


-66 


58 


35 


NA 


1.20 


1.10 


100 


in Shaplcy-VI 


56nw 


LMC-N79D,KMHK187 


4 


52 


28 


-69 


21 


49 


NA 


1.50 


1.50 




in LMC-DEM10 


56sw 


KMHK192 


4 


52 


29 


-70 


00 


23 


AC 


0.95 


0.70 


150 


in SGshell-LMC7 


56nw 


H88-12,H80F1-11,KMHK189 


4 


52 


29 


-68 


49 


41 


C 


0.65 


0.55 


140 




56nw 


BSDL136 


4 


52 


31 


-68 


36 


44 


AC 


0.65 


0.40 


40 




56nw 


HS49 


4 


52 


32 


-69 


23 


22 


c 


0.50 


0.45 


140 


in BSDL146 


56nw 


BSDL135 


4 


52 


32 


-68 


13 


10 


A 


0.80 


0.80 






85sw 


SL69 


4 


52 


32 


-67 


16 


55 


NA 


1.60 


0.80 


30 


in LMC-N5 


56sw 


LMC-DEM17 


4 


52 


33 


-70 


46 


31 


AN 


7.30 


5.00 


80 




56nw 


BSDL140 


4 


52 


33 


-69 


17 


39 


A 


0.80 


0.70 


130 


in LMC-DEM10 


5 6 s vv 


BSDL147 


4 


52 


34 


-70 


34 


25 


A 


0.90 


0.60 


60 


in BSDL168 


85sw 


LMC-N5,LMC-DEM11 


4 


52 


34 


-67 


18 


09 


NA 


3.90 


2.80 


150 


in LH3 


56nw 


LMC-DEM14 


4 


52 


35 


-68 


55 


05 


NA 


2.80 


2.30 


20 




85sw 


LMC-N4E 


4 


52 


35 


-66 


55 


44 


NA 


1.20 


1.10 


140 


in Shaplcy-VI 


56nw 


BSDL137 


4 


52 


37 


-68 


01 


26 


CA 


0.50 


0.40 


70 


in LMC-DEM13 


56nw 


BSDL141 


4 


52 


39 


-69 


00 


11 


A 


0.50 


0.40 


30 




56nw 


BSDL142 


4 


52 


40 


-68 


54 


27 


NA 


0.65 


0.60 


30 


in LMC-DEM14 


32se 


OHSCl,KMHK231 


4 


52 


41 


-75 


16 


36 


c 


1.10 


1.00 


90 




56nw 


BSDL145 


4 


52 


41 


-69 


16 


37 


NA 


1.20 


1.10 


130 


in LMC-DEM15 


85sw 


KMHK184 


4 


52 


41 


-65 


40 


59 


c 


1.10 


0.90 


140 




56nw 


HS52.KMHK193 


4 


52 


42 


-68 


46 


54 


c 


0.95 


0.85 


10 




85sw 


BSDL134 


4 


52 


44 


-66 


19 


12 


AC 


0.50 


0.40 


30 




85sw 


HS51.KMHK190 


4 


52 


44 


-66 


53 


03 


C 


0.70 


0.65 


150 


in Shaplcy-VI 


32se 


SL84,LW89,ES032SC22, 


4 


52 


45 


-75 


04 


28 


c 


1.70 


1.70 




& KMHK232 


32ne 


SL73,LW86,KMHK214 


4 


52 


45 


-72 


31 


04 


CA 


0.70 


0.65 


30 




85sw 


HS50.KMHK185 


4 


52 


45 


-66 


29 


31 


c 


0.60 


0.60 




in Shapley-VI 


56nw 


LMC-N81A,LMC-DEM15a 


4 


52 


46 


-69 


12 


57 


NA 


1.80 


1.70 


50 


in LMC-DEM15 


56nw 


BSDL146 


4 


52 


46 


-69 


23 


15 


NA 


4.70 


3.70 


30 


in LMC-DEM103 


85sw 


BSDL138 


4 


52 


48 


-66 


56 


45 


NA 


1.90 


1.10 


160 


in Shapley-VI 


85s vv 


SL70.KMHK191 


4 


52 


49 


-67 


23 


55 


c 


1.40 


1.30 


150 


in Shapley-VI 


85sw 


LH3 


4 


52 


51 


-67 


18 


00 


AN 


6.50 


6.00 


90 


in Shaplcy-VI 


56nw 


BSDL153 


4 


52 


52 


-70 


03 


41 


A 


1.20 


0.80 


160 


in SGshell-LMC7 


56sw 


BSDL156 


4 


52 


52 


-70 


30 


10 


A 


0.80 


0.70 


70 




56sw 


SL79,LW85,KMHK213 


4 


52 


53 


-71 


39 


32 


C 


1.20 


1.20 






56nw 


KMHK202 


4 


52 


53 


-69 


15 


06 


NA 


1.00 


0.90 


130 


in LMC-DEM15 


56sw 


SL72,LW87,KMHK217 


4 


52 


54 


-72 


10 


21 


CA 


0.90 


0.80 


40 




56nw 


H88-13,H80F1-12 


4 


52 


54 


-69 


15 


15 


AC 


0.60 


0.50 


30 


in KMHK202 


56nw 


KMHK203 


4 


52 


54 


-69 


46 


42 


C 


0.65 


0.60 


100 


in SGshell-LMC7 


56nw 


SL75.KMHK199 


4 


52 


54 


-68 


55 


08 


C 


1.40 


1.30 


140 




56nw 


SL71,KMHK194 


4 


52 


55 


-67 


20 


58 


C 


0.65 


0.60 


130 


in Shaplcy-VI 


56nw 


LMC-DEM15 


4 


52 


56 


-69 


13 


01 


NA 


9.00 


8.00 


80 


in Shapley-VII 


56nw 


BSDL149 


4 


52 


57 


-68 


16 


17 


CA 


0.50 


0.45 


100 




56nw 


BSDL152 


4 


52 


57 


-68 


37 


23 


A 


1.30 


1.10 


70 


in SGshell-LMC6 


85sw 


BSDL143 


4 


52 


58 


-66 


51 


30 


CA 


0.40 


0.35 


140 


in Shapley-VI 


85sw 


HS53 


4 


52 


58 


-65 


28 


20 


A 


0.90 


0.70 


100 




56nw 


KMHK204 


4 


52 


59 


-69 


15 


35 


A 


1.00 


0.90 


130 


in LMC-DEM15 


56nw 


KMHK205 


4 


52 


59 


-69 


22 


03 


C 


0.70 


0.60 


140 


in BSDL146 


56nw 


KMHK207 


4 


53 


00 


-69 


37 


25 


C 


0.75 


0.75 




in SGshcll-LMC7 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56nw 


BSDL157 


4 


53 


00 


-69 


38 


42 


AC 


0.50 


0.45 


60 


in SGshell-LMC7 


56nw 


LMC-DEM13 


4 


53 


01 


-68 


02 


21 


NA 


10.0 


8.00 


120 




32ne 


H88-16.KMHK228 


4 


53 


03 


-74 


00 


14 


C 


0.55 


0.55 


— 




56nw 


HDE268680 


4 


53 


03 


-68 


03 


06 


NC 


0.95 


0.80 


110 


in NGC1736 


56nw 


NGC1736,LMC-N8,ES056EN16, 


4 


53 


04 


-68 


03 


11 


NA 


1.90 


1.40 


170 


in LMC-DEM13 & KMHK200 


85sw 


KMHK195 


4 


53 


04 


-66 


13 


36 


C 


0.55 


0.50 


60 




85sw 


BSDL148 


4 


53 


05 


-67 


07 


59 


NA 


1.30 


1.10 


10 


in Shapley-VI 


56nw 


KMHK208 


4 


53 


06 


-69 


02 


36 


CA 


0.55 


0.45 


170 


br*edgc 


56nw 


LMC-N81B,LMC-DEM15b 


4 


53 


06 


-69 


14 


02 


NA 


1.70 


1.20 


60 


in LMC-DEM15 


56nw 


BSDL159 


4 


53 


06 


-69 


16 


03 


A 


1.10 


0.90 


80 


in LMC-DEM15 


85sw 


BSDL150 


4 


53 


06 


-67 


09 


46 


A 


1.10 


1.00 


50 


in Shapley-VI 


56nw 


BSDL161 


4 


53 


07 


-69 


23 


58 


NA 


1.10 


0.95 





in BSDL146 


56nw 


LMC-S6 


4 


53 


08 


-68 


03 


05 


NC 


0.35 


0.35 


— 


in NGC1736 


85sw 


KMHK201 


4 


53 


08 


-67 


17 


46 


AC 


0.95 


0.85 


100 


in SL81 


56nw 


SL76,KMHK206 


4 


53 


09 


-68 


12 


41 


C 


1.30 


1.20 


10 




56nw 


BSDL158 


4 


53 


09 


-68 


38 


34 


AC 


0.50 


0.50 


— 


mP,in?SGshcll-LMC6 


32no 


H88-15,OHSC2,KMHK238 


4 


53 


10 


-74 


40 


52 


C 


0.65 


0.50 


20 




56nw 


BSDL168 


4 


53 


11 


-70 


35 


51 


NA 


9.50 


7.00 


70 




56nw 


NGC1732,SL77,ES056SC17, 


4 


53 


11 


-68 


39 


01 


C 


1.10 


1.00 


50 


mP,in?SGshcll-LMC6 & KMHK209 


85sw 


BSDL151 


4 


53 


11 


-66 


55 


24 


AC 


0.60 


0.60 


— 


in NGC1731 


56sw 


BSDL179 


4 


53 


12 


-71 


22 


14 


AC 


0.40 


0.30 


150 




56sw 


BSDL171 


4 


53 


12 


-70 


48 


21 


A 


0.45 


0.40 


140 


in LMC-DEM17 


85sw 


SL81 


4 


53 


12 


-67 


17 


28 


A 


1.70 


1.10 


50 


in LH3 


56sw 


LMC-DEM21 


4 


53 


13 


-70 


36 


16 


NA 


2.70 


1.40 


40 


in BSDL168 


56nw 


BSDL155 


4 


53 


13 


-68 


01 


48 


AC 


0.50 


0.40 


130 


in LMC-DEM13 


85sw 


SNR0453-669 


4 


53 


14 


-66 


54 


57 


N 


4.00 


3.00 


90 


in NGC1731 


85sw 


NGC1731,LMC-N4D,LH4, 


4 


53 


15 


-66 


55 


33 


NA 


4.80 


4.50 


90 


in Shapley-VI & LMC-DEM12w,ES085SC12 


85sw 


BSDL154 


4 


53 


17 


-67 


17 


54 


A 


0.90 


0.75 


50 


in LH3 


56sw 


BSDL172 


4 


53 


19 


-70 


04 


24 


A 


0.90 


0.65 


170 


in SGshell-LMC7 


56nw 


BSDL166 


4 


53 


20 


-69 


24 


51 


NA 


1.30 


1.10 


100 


in LMC-DEM10 


56sw 


HS57 


4 


53 


24 


-70 


35 


39 


NC 


0.45 


0.40 


160 


in LMC-DEM21 


85sw 


BSDL160 


4 


53 


24 


-67 


11 


31 


A 


0.70 


0.55 


30 


in LMC-DEM19 


56nw 


BSDL162 


4 


53 


24 


-67 


53 


00 


AC 


0.55 


0.55 


— 




56nw 


KMHK219 


4 


53 


26 


-68 


57 


12 


A 


1.30 


0.90 


130 




56nw 


BSDL180 


4 


53 


27 


-70 


03 


17 


AC 


0.50 


0.40 


170 


in SGshcll-LMC7 


56nw 


H88-14,H80F1-13 


4 


53 


27 


-68 


57 


15 


C 


0.35 


0.30 


60 


in KMHK219 


85sw 


LMC-DEM18 


4 


53 


28 


-67 


03 


42 


NA 


2.80 


1.80 





in Shapley-VI 


56nw 


BSDL178 


4 


53 


29 


-69 


24 


14 


A 


0.70 


0.65 


50 


in LMC-DEM10 


56nw 


BSDL169 


4 


53 


29 


-68 


45 


53 


C 


0.60 


0.50 


60 


mT.in? SGshell-LMC6 


85sw 


LMC-N7,LMC-DEM20 


4 


53 


29 


-67 


23 


21 


NA 


1.10 


1.10 


— 


in Shapley-VI 


85sw 


SL82.KMHK211 


4 


53 


29 


-66 


55 


28 


AC 


0.85 


0.60 


100 


in NGC1731 


56nw 


LMC-N82 


4 


53 


30 


-69 


17 


49 


NC 


0.35 


0.30 


90 


in Shapley-VII 


85sw 


LMC-DEM19 


4 


53 


30 


-67 


13 


57 


NA 


7.00 


7.00 


— 


in Shapley-VI 


56nw 


NGC1734,SL83,ES056SC18, 


4 


53 


33 


-68 


46 


05 


C 


1.20 


1.10 


50 


mT,in? SGshell-LMC6 & KMHK221 


56nw 


BSDL176 


4 


53 


34 


-68 


45 


35 


AC 


0.60 


0.50 


110 


mT,in?SGshell-LMC6 


56nw 


Shapley-VII 


4 


53 


35 


-69 


21 


14 


NA 


48.0 


25.0 


90 


in SGshell-LMC7 


56nw 


BSDL175 


4 


53 


35 


-68 


29 


03 


A 


3.10 


2.80 


30 


in SGshell-LMC6 


56nw 


BSDL165 


4 


53 


35 


-67 


41 


46 


A 


1.10 


0.90 


140 




85sw 


BSDL163 


4 


53 


35 


-66 


52 


01 


A 


1.90 


1.10 


40 


in Shapley-VI 


85sw 


KMHK212 


4 


53 


35 


-66 


55 


25 


C 


0.75 


0.60 


170 


in NGC1731 


56nw 


SNR0453-68.5 


4 


53 


36 


-68 


29 


29 


N 


2.30 


2.20 


140 


in BSDL175 


56nw 


BSDL167 


4 


53 


36 


-67 


38 


19 


C 


0.55 


0.45 


120 




56nw 


HS56,KMHK218 


4 


53 


36 


-67 


52 


20 


CA 


0.75 


0.70 


50 




85sw 


BSDL164 


4 


53 


37 


-66 


59 


12 


A 


0.80 


0.65 


40 


in Shapley-VI 


56nw 


LMC-DEM16 


4 


53 


38 


-68 


49 


14 


NA 


4.00 


4.00 


— 


in SGshell-LMC6 


56nw 


SGshell-LMC7 


4 


53 


41 


-69 


35 


14 


NA 


55.0 


55.0 






56sw 


XJOiJij loo 


4 


53 


44 


-70 


11 


40 




U. I u 


U . u 


ou 




56nw 


BSDL182 


4 


53 


44 


-69 


55 


17 


A 


0.45 


0.35 


100 


in SGshell-LMC7 


85sw 


KMHK215 


4 


53 


44 


-66 


36 


50 


C 


0.90 


0.80 


100 


in Shapley-VI 


85sw 


BSDL174 


4 


53 


46 


-67 


04 


07 


AC 


0.50 


0.45 


10 


in Shapley-VI 


85sw 


BSDL173 


4 


53 


46 


-66 


52 


27 


NA 


1.10 


1.00 


60 


in LMC-DEM12e 


85sw 


BSDL177 


4 


53 


48 


-66 


57 


53 


NA 


2.50 


1.40 


70 


in LMC-DEM12e 


56nw 


BSDL181 


4 


53 


49 


-68 


15 


51 


AC 


0.45 


0.45 






85sw 


BSDL170 


4 


53 


49 


-66 


26 


01 


AC 


0.85 


0.65 


140 


in Shapley-VI 


85sw 


KMHK222 


4 


53 


49 


-66 


49 


20 


C 


0.50 


0.45 


140 


in LMC-DEM27 


56nw 


LMC-N185,LMC-DEM25 


4 


53 


51 


-70 


00 


14 


NA 


6.80 


6.10 


40 


in SGshell-LMC7 


56nw 


KMHK229 


4 


53 


51 


-69 


34 


19 


CA 


0.85 


0.75 


150 


in SGshell-LMC7 


56nw 


BSDL184 


4 


53 


54 


-69 


11 


23 


NA 


1.10 


1.00 


110 


in LMC-DEM22b 


56nw 


NGC1737,LMC-DEM22a, 


4 


53 


56 


-69 


10 


25 


NA 


1.10 


0.95 


110 


in LMC-N83 fc ESO56EN20 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Drain 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56sw 


BSDL191 


4 


53 


59 


-70 


10 


58 


C 


0.45 


0.45 


— 




56nw 


LMC-DEM22b,KMHK235 


4 


53 


59 


-69 


11 


38 


NA 


2.20 


1.50 


120 


in LMC-N83 


56nw 


H88-17,H80F1-14,KMHK230 


4 


54 


00 


-68 


37 


57 


C 


0.55 


0.55 


— 


in SGshell-LMC6 


56nw 


LMC-N83C 


4 


54 


01 


-69 


09 


25 


NC 


0.40 


0.35 


30 


in LMC-N83 


56nw 


KMHK237 


4 


54 


01 


-69 


59 


46 


C 


0.80 


0.70 


170 


in LMC-N185 


56nw 


BSDL195 


4 


54 


02 


-70 


02 


55 


NA 


0.90 


0.90 


— 


in LMC-N185 


85sw 


LMC-DEM12c 


4 


54 


02 


-66 


55 


04 


NA 


6.00 


6.00 


— 


in Shapley-VI 


56nw 


NGC1743,LMC-N83A,SL87, 


4 


54 


03 


-69 


12 


04 


NC 


0.95 


0.85 


130 


in LMC-DEM22b & ES056EN21 


56nw 


BSDL187 


4 


54 


04 


-69 


10 


44 


NC 


0.45 


0.35 


130 


in LMC-N83 


85sw 


NGC1733,SL85,ES085SC13, 


4 


54 


04 


-66 


40 


57 


C 


1.50 


1.40 


20 


in Shapley-VI & KMHK224 


56nw 


BSDL192 


4 


54 


05 


-69 


40 


55 


CA 


0.35 


0.30 


40 


in SGshell-LMC7 


56nw 


BSDL194 


4 


54 


05 


-69 


45 


30 


C 


0.45 


0.40 


50 


in SGshell-LMC7 


56nw 


BSDL198 


4 


54 


05 


-69 


55 


02 


A 


0.45 


0.40 


10 


in SGshell-LMC7 


85sw 


KMHK227 


4 


54 


05 


-67 


21 


06 


AC 


0.60 


0.55 


150 


in Shapley-VI 


56nw 


BSDL200 


4 


54 


06 


-69 


56 


03 


A 


0.45 


0.35 


160 


in SGshell-LMC7 


85sw 


LMC-N6 


4 


54 


06 


-66 


45 


55 


NC 


0.40 


0.40 


— 


in LMC-DEM27 


56nw 


BSDL190 


4 


54 


07 


-69 


19 


19 


NA 


1.70 


1.40 


60 


in Shapley-VII 


56nw 


BSDL201 


4 


54 


07 


-69 


56 


24 


AC 


0.40 


0.30 


110 


in SGshell-LMC7 


56nw 


BSDL186 


4 


54 


07 


-68 


29 


14 


AC 


0.95 


0.80 


50 


in SGshell-LMC6 


85sw 


KMHK223 


4 


54 


08 


-65 


46 


40 


C 


0.55 


0.50 


160 




32nc 


BSDL221 


4 


54 


09 


-72 


38 


59 


AC 


0.50 


0.40 


150 




56sw 


KMHK241 


4 


54 


09 


-70 


13 


11 


AC 


0.85 


0.70 


120 




56nw 


BSDL196 


4 


54 


09 


-69 


27 


11 


AC 


0.40 


0.35 


170 


in SGshcll-LMC7 


56nw 


LMC-N83D 


4 


54 


10 


-69 


10 


30 


NC 


0.35 


0.30 


120 


in LMC-N83 


85sw 


LMC-DEM29a 


4 


54 


10 


-66 


45 


30 


NA 


0.55 


0.40 


70 


in LMC-DEM27 


56nw 


H88-19,H80F1-15 


4 


54 


11 


-68 


49 


04 


C 


0.55 


0.50 


70 


in SGshell-LMC6 


56nw 


BSDL203 


4 


54 


12 


-69 


40 


18 


AC 


0.45 


0.35 


160 


in SGshell-LMC7 


56nw 


NGC1751,SL89,ES056SC23, 


4 


54 


12 


-69 


48 


25 


C 


1.60 


1.50 


60 


sup?SGshell-LMC7 & KMHK239 


56nw 


LMC-N80 


4 


54 


12 


-68 


21 


52 


NA 


1.50 


1.30 


110 


in LMC-DEM26 


85sw 


HS58,KMHK226 


4 


54 


12 


-66 


14 


55 


C 


0.50 


0.45 


170 


in Shapley-VI 


56nw 


BSDL202 


4 


54 


13 


-69 


27 


20 


A 


0.55 


0.35 





in SGshell-LMC7 


56nw 


BSDL189 


4 


54 


14 


-68 


18 


26 


CA 


0.55 


0.50 


80 




85sw 


BSDL185 


4 


54 


14 


-66 


45 


41 


A 


0.55 


0.40 


120 


in LMC-DEM27 


56sw 


SL88 


4 


54 


15 


-71 


13 


40 


CA 


0.40 


0.40 


— 


mP,in KMHK249 


56sw 


KMHK249 


4 


54 


15 


-71 


13 


45 


AC 


0.80 


0.70 


20 




56nw 


LMC-N83,LH5,LMC-DEM22 


4 


54 


15 


-69 


10 


37 


NA 


6.00 


4.80 


50 


in Shapley-VII 


85sw 


KMHK225 


4 


54 


15 


-65 


29 


11 


CA 


0.50 


0.50 


— 




56sw 


BSDL212 


4 


54 


16 


-71 


13 


26 


AC 


0.40 


0.35 


170 


mP,in KMHK249 


56nw 


BSDL193 


4 


54 


16 


-68 


29 


13 


A 


0.50 


0.45 





in SGshell-LMC6 


56sw 


NGC1754,SL91,ES056SC25, 


4 


54 


17 


-70 


26 


29 


C 


1.60 


1.60 


— 


& KMHK247 


56nw 


H88-18,H80F1-17,KMHK242 


4 


54 


18 


-69 


18 


39 


CA 


0.70 


0.60 


40 


in Shapley-VII 


56nw 


NGC1745 


4 


54 


20 


-69 


09 


28 


NA 


1.20 


1.10 


90 


in LMC-DEM22d 


56nw 


BSDL206 


4 


54 


20 


-69 


32 


33 


A 


0.80 


0.70 


40 


in SGshell-LMC7 


85sw 


NGC1735,SL86,ES085SC15, 


4 


54 


20 


-67 


06 


01 


C 


1.80 


1.50 


140 


in Shapley-VI & KMHK234 


32ne 


LW91,KMHK274 


4 


54 


22 


-73 


21 


23 


C 


1.50 


1.50 


— 




56nw 


NGC1748,IC2114,LMC-N83B, 


4 


54 


23 


-69 


11 


05 


NC 


0.90 


0.80 


100 


in LMC-N83 & LMC-DEM22c,ES056EN24 


56nw 


LMC-N87,LMC-DEM23 


4 


54 


24 


-69 


29 


42 


NC 


0.50 


0.45 


130 


in SGshcll-LMC7 


56nw 


BSDL205 


4 


54 


24 


-68 


54 


35 


A 


0.60 


0.50 


70 




85sw 


LMC-DEM29b,KMHK236 


4 


54 


25 


-66 


44 


30 


NC 


0.60 


0.50 


130 


in Shapley-VI 


56nw 


SL92,KMHK240 


4 


54 


26 


-68 


14 


53 


C 


1.10 


0.95 


160 




56nw 


KMHK245 


4 


54 


26 


-68 


27 


39 


C 


0.90 


0.80 


150 


in SGshcll-LMC6 


56sw 


BSDL219 


4 


54 


27 


-70 


58 


13 


CA 


0.40 


0.35 


80 




56nw 


LMC-DEM22d 


4 


54 


27 


-69 


09 


47 


NA 


2.50 


1.80 


120 


in LMC-N83 


56nw 


BSDL209 


4 


54 


27 


-69 


42 


17 


A 


1.60 


1.40 


130 


in SGshell-LMC7 


56nw 


BSDL204 


4 


54 


27 


-68 


30 


54 


A 


1.20 


1.00 


50 


in SGshell-LMC6 


56nw 


H88-20,H80F1-16,KMHK244 


4 


54 


27 


-68 


31 


02 


C 


0.60 


0.50 


130 


in BSDL204 




do pit i Co 


4 


54 


27 


-66 


25 


25 


NA 


n fin 


u.oo 


on 


in T \flO Mil 

in ijivio-iNir 


85sw 


BSDL197 


4 


54 


28 


-67 


08 


42 


A 


1.00 


0.65 


160 


in Shapley-VI 


85sw 


KMHK233 


4 


54 


28 


-65 


49 


13 


CA 


0.80 


0.70 


70 




56nw 


SL90.KMHK250 


4 


54 


29 


-69 


55 


11 


C 


1.20 


1.10 


160 


in SGshell-LMC7 


56nw 


BSDL207 


4 


54 


29 


-68 


55 


09 


A 


1.00 


0.85 


160 




85sw 


BSDL199 


4 


54 


30 


-66 


54 


41 


AN 


2.80 


1.50 


140 


in LMC-DEM12e 


85sw 


SNR0454-672 


4 


54 


32 


-67 


13 


04 


N 


3.20 


2.80 


170 


in LMC-N9 


56nw 


BSDL215 


4 


54 


33 


-69 


57 


18 


A 


1.10 


0.85 


30 


in SGshell-LMC7 


56nw 


H88-21.H80F1-18 


4 


54 


33 


-68 


59 


42 


CA 


0.40 


0.30 


60 


mP 


56nw 


LMC-DEM26 


4 


54 


35 


-68 


22 


53 


NA 


5.50 


5.50 




in SGshell-LMC6 


56nw 


H88-22.H80F1-19 


4 


54 


36 


-69 


00 


02 


CA 


0.40 


0.35 


140 


mP 


56nw 


BSDL214 


4 


54 


36 


-69 


32 


38 


A 


0.50 


0.40 


160 


in SGshell-LMC7 


56nw 


BSDL218 


4 


54 


36 


-69 


56 


34 


AC 


0.50 


0.45 


20 


in SGshcll-LMC7 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56nw 


HS59,KMHK253 


4 


54 


37 


-70 


12 


52 


CA 


1.10 


0.90 


60 




56nw 


BSDL210 


4 


54 


37 


-68 


57 


33 


AC 


0.55 


0.45 


100 


mT\br*in 


56sw 


KMHK262 


4 


54 


38 


-70 


48 


33 


CA 


0.50 


0.50 


— 




56sw 


KMHK259 


4 


54 


39 


-70 


29 


21 


A 


0.65 


0.55 


120 




56nw 


H88-23,H80Fl-20 


4 


54 


39 


-68 


47 


42 


AC 


1.10 


1.00 


140 


in SGsholl-LMC6 


56nw 


BSDL216 


4 


54 


41 


-69 


17 


17 


NA 


1.80 


1.40 


120 


in Shaplcy-VII 


56sw 


SL95,KMHK269 


4 


54 


42 


-71 


15 


30 


C 


1.20 


1.20 


— 




56sw 


KMHK260 


4 


54 


42 


-70 


14 


55 


AC 


0.65 


0.55 







56sw 


BH27C2,KMHK264 


4 


54 


42 


-70 


21 


29 


AC 


0.90 


0.80 


80 


mP 


56nw 


KMHK251 


4 


54 


42 


-69 


03 


34 


C 


0.70 


0.60 


50 




56nw 


BSDL222 


4 


54 


43 


-69 


26 


28 


A 


0.45 


0.40 


170 


in SGshcll-LMC7 


56nw 


HS60,BRHT43a,KMHK252 


4 


54 


44 


-68 


58 


56 


C 


0.90 


0.80 


150 


mT.in BSDL220 


56sw 


SL100,BH27C1,KMHK265 


4 


54 


45 


-70 


22 


53 


c 


1.10 


1.00 


50 


mP 


56nw 


KMHK258 


4 


54 


45 


-69 


49 


26 


c 


0.60 


0.50 


110 


in SGshell-LMC7 


56nw 


BRHT43b 


4 


54 


45 


-68 


57 


45 


CA 


0.55 


0.55 


— 


mT,br*in 


56nw 


BSDL220 


4 


54 


46 


-68 


58 


51 


A 


1.70 


1.10 


80 




56nw 


BSDL223 


4 


54 


47 


-69 


12 


52 


NA 


0.85 


0.75 


10 


in BSDL226 


85sw 


LMC-NllL,LMC-DEM34a, 


4 


54 


48 


-66 


25 


40 


N 


1.30 


1.10 


70 


in LMC-N11 & SNR0454-66.5 


56nw 


NGC1756,SL94,ES056SC27, 


4 


54 


50 


-69 


14 


17 


C 


1.40 


1.30 


130 


in Shaplcy-VII & KMHK257 


85sw 


LMC-DEM28 


4 


54 


50 


-65 


53 


43 


NA 


2.20 


1.20 


170 




56nw 


BSDL226 


4 


54 


51 


-69 


12 


19 


NA 


3.10 


2.80 


170 


in Shaplcy-VII 


85sw 


BSDL227 


4 


54 


52 


-69 


12 


18 


A 


1.00 


0.90 


30 


in LMC-N10 


56nw 


LMC-N88 


4 


54 


52 


-69 


23 


26 


NC 


0.45 


0.45 


— 


in LH8 


85sw 


BSDL211 


4 


54 


52 


-67 


13 


20 


AN 


0.85 


0.65 


60 


in LMC-N9 


85sw 


KMHK243 


4 


54 


52 


-64 


55 


00 


C 


0.95 


0.80 


40 




85sw 


SL97 


4 


54 


53 


-65 


56 


40 


AC 


0.35 


0.30 


150 




56sw 


SL103,KMHK277 


4 


54 


54 


-71 


23 


27 


C 


1.00 


1.00 


— 




56nw 


KMHK255 


4 


54 


54 


-68 


08 


54 


AC 


1.50 


1.40 


140 




85sw 


KMHK246 


4 


54 


55 


-65 


36 


21 


C 


0.60 


0.50 







85sw 


BSDL208 


4 


54 


55 


-65 


52 


53 


NA 


0.50 


0.50 


— 




56nw 


BSDL232 


4 


54 


56 


-70 


00 


54 


A 


1.70 


1.20 


150 


in SGshell-LMC7 


56sw 


SL102,HS62,BRHT44a, 


4 


54 


56 


-70 


36 


15 


C 


0.90 


0.75 


20 


mP & KMHK275 


56nw 


BSDL224 


4 


54 


56 


-68 


09 


04 


c 


0.45 


0.40 


110 


in KMHK255 


56nw 


NGC1749,SL93,ES056SC26, 


4 


54 


56 


-68 


11 


20 


c 


1.50 


1.30 


50 


mP & KMHK254 


85sw 


KMHK248 


4 


54 


56 


-66 


23 


16 


CA 


0.85 


0.75 


130 


in LMC-N11 


85sw 


BSDL217 


4 


54 


58 


-67 


11 


35 


NA 


0.80 


0.70 


160 


in NGC1747 


56sw 


BSDL236 


4 


55 


00 


-70 


27 


07 


A 


1.70 


1.10 


150 




56sw 


HS63,KMHK278 


4 


55 


00 


-70 


54 


11 


AC 


0.60 


0.60 


— 




56sw 


BSDL246 


4 


55 


01 


-71 


56 


36 


A 


1.10 


0.95 


120 




56sw 


BSDL234 


4 


55 


01 


-70 


11 


09 


C 


0.30 


0.30 


— 




56nw 


SL96,H88-25,KMHK256 


4 


55 


01 


-67 


42 


51 


c 


0.85 


0.80 


80 




56nw 


H88-26 


4 


55 


03 


-67 


57 


52 


CA 


0.95 


0.85 


10 




56nw 


KMHK271 


4 


55 


04 


-69 


27 


43 


C 


0.65 


0.65 


— 


in LH8 


56nw 


BSDL233 


4 


55 


04 


-69 


32 


33 


AC 


0.80 


0.65 


90 




56sw 


LW93 


4 


55 


05 


-71 


56 


28 


A 


0.55 


0.35 


50 


in BSDL246 


56nw 


KMHK270 


4 


55 


05 


-69 


03 


29 


C 


0.50 


0.45 


70 


2 br*in? 


56nw 


LMC-N89 


4 


55 


06 


-69 


17 


03 


NC 


0.50 


0.40 


150 


in Shapley-VII 


56nw 


SL106,KMHK276 


4 


55 


06 


-69 


40 


26 


C 


1.70 


1.50 


160 


in? SGshcll-LMC7 


85sw 


LMC-DEM30 


4 


55 


06 


-67 


15 


40 


NA 


3.60 


3.10 


20 


in Shaplcy-VI 


56sw 


BSDL237 


4 


55 


07 


-70 


10 


49 


C 


0.30 


0.25 


70 




56sw 


BRHT44b 


4 


55 


07 


-70 


35 


31 


C 


0.50 


0.50 


— 


mP 


56nw 


H88-24,KMHK263 


4 


55 


07 


-67 


28 


58 


CA 


0.65 


0.55 


80 


in Shapley-VI 


56sw 


BSDL238 


4 


55 


08 


-70 


10 


34 


AC 


0.35 


0.30 


30 




56sw 


KMHK279 


4 


55 


08 


-70 


14 


50 


AC 


0.65 


0.60 


30 




56nw 


H88-27,H80F1-21 


4 


55 


08 


-68 


29 


45 


A 


0.80 


0.70 


130 


in SGshcll-LMC6 


85sw 


BSDL213 


4 


55 


08 


-65 


23 


47 


C 


0.55 


0.50 


60 


br*in 


56nw 




4 


55 


09 


-68 


41 


45 


r* 


U.DO 


n fin 


1 / u 


in o kjsncii-ijivi'^D 


85sw 


SL101.KMHK261 


4 


55 


09 


-67 


03 


13 


c 


0.90 


0.80 


120 


in BSDL229 


56nw 


BSDL230 


4 


55 


10 


-68 


08 


21 


A 


0.95 


0.85 


150 




85sw 


BSDL225 


4 


55 


10 


-66 


28 


58 


A 


1.50 


0.85 


170 


in LMC-N11 


85sw 


NGC1747,LH6,ES085SC16 


4 


55 


11 


-67 


10 


39 


AN 


4.40 


4.40 




in LMC-N9 


56nw 


HS61.KMHK266 


4 


55 


11 


-67 


29 


51 


C 


0.80 


0.70 


40 


in Shapley-VI 


85sw 


LMC-DEM27 


4 


55 


11 


-66 


53 


15 


NA 


19.0 


12.0 


140 


in Shapley-VI 


56sw 


HS64.KMHK281 


4 


55 


13 


-70 


11 


29 


CA 


0.65 


0.60 


40 




85sw 


LMC-N9,LMC-DEM31 


4 


55 


13 


-67 


09 


40 


NA 


11.0 


8.50 


10 


in Shaplcy-VI 


85sw 


SL98 


4 


55 


13 


-67 


09 


59 


AN 


1.20 


0.95 


70 


in NGC1747,br*in 


56sw 


SL108,KMHK287 


4 


55 


14 


-71 


06 


16 


C 


1.00 


0.95 


90 




56nw 


NGC1755,SL99,ES056SC28, 


4 


55 


14 


-68 


12 


17 


C 


2.20 


1.90 


130 


mP & KMHK272 


85sw 


BSDL228 


4 


55 


14 


-66 


53 


09 


c 


0.40 


0.40 




in LMC-DEM27 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Drain 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56nw 


BSDL235 


4 


55 


15 


-68 


41 


01 


A 


0.80 


0.70 


140 


in LMC-DEM33 


85sw 


BSDL229 


4 


55 


17 


-67 


03 


25 


A 


2.80 


2.50 


20 


in Shaplcy-VI 


85sw 


KMHK267 


4 


55 


17 


-66 


48 


21 


C 


0.80 


0.70 


130 


in LMC-DEM27 


56sw 


BSDL245 


4 


55 


19 


-70 


10 


43 


AC 


0.40 


0.30 


10 




56nw 


BSDL242 


4 


55 


19 


-69 


56 


22 


AC 


0.45 


0.40 


10 


mP,in SGshell-LMC7 


56nw 


HS66,KMHK284 


4 


55 


21 


-69 


56 


30 


AC 


0.70 


0.50 


10 


mP,in SGshell-LMC7 


56sw 


BSDL253 


4 


55 


22 


-70 


48 


14 


A 


1.50 


1.10 


70 




56sw 


KMHK297 


4 


55 


23 


-71 


23 


45 


C 


0.60 


0.50 


10 


in LH7 


56sw 


KMHK288 


4 


55 


23 


-70 


19 


07 


C 


0.60 


0.55 


170 




56nw 


BSDL241 


4 


55 


23 


-69 


30 


17 


A 


1.00 


0.85 


140 


in LH8 


85sw 


KMHK268 


4 


55 


23 


-66 


26 


37 


CN 


1.10 


1.00 


20 


in LMC-N11 


56sw 


BSDL257 


4 


55 


24 


-71 


02 


05 


AC 


0.45 


0.30 


20 




56nw 


SL105,KMHK280 


4 


55 


24 


-68 


32 


29 


C 


1.40 


1.40 


— 


in SGshell-LMC6 


56nw 


H88-29,H80Fl-23 


4 


55 


24 


-68 


37 


10 


NA 


0.65 


0.55 


70 


in LMC-DEM33 


85sw 


KMHK273 


4 


55 


24 


-67 


03 


42 


C 


0.65 


0.60 


20 


in BSDL229 


56nw 


LMC-N90,LMC-DEM24 


4 


55 


25 


-69 


16 


06 


NC 


0.65 


0.60 


50 


in Shaploy-VII 


56nw 


H88-30,H80Fl-24 


4 


55 


26 


-68 


50 


20 


C 


0.40 


0.35 


90 


in KMHK282 


56sw 


BSDL259 


4 


55 


27 


-70 


48 


04 


C 


0.40 


0.35 


20 


in BSD253 


56sw 


HS67,KMHK296 


4 


55 


27 


-70 


53 


33 


c 


0.60 


0.55 


160 




56nw 


BSDL248 


4 


55 


27 


-69 


38 


42 


A 


1.00 


0.60 


150 


in SGsholl-LMC7 


56nw 


KMHK282 


4 


55 


27 


-68 


50 


25 


AC 


1.00 


0.85 


20 


in SGshell-LMC6 


85s w 


BSDL231 


4 


55 


28 


-65 


57 


58 


C 


0.30 


0.30 


— 


in LMC-DEM35 


56sw 


BSDL263 


4 


55 


29 


-70 


59 


45 


AC 


0.40 


0.35 


120 




56nw 


BSDL249 


4 


55 


30 


-69 


32 


42 


A 


0.55 


0.45 


60 


in LH8 


56nw 


HS65,H88-31,H80Fl-25, 


4 


55 


30 


-68 


53 


01 


C 


0.95 


0.80 


170 


in SGshell-LMC6 & KMHK283 


85sw 


LMC-N11G 


4 


55 


30 


-66 


23 


02 


NA 


1.80 


1.20 


130 


in LMC-N11 


56nw 


BSDL250 


4 


55 


31 


-69 


31 


46 


A 


0.90 


0.75 


170 


in LH8 


56nw 


BSDL251 


4 


55 


31 


-69 


32 


22 


AC 


0.45 


0.40 


160 


in LH8 


33nw 


SL118,LW94,KMHK323 


4 


55 


32 


-74 


40 


34 


C 


0.95 


0.85 


90 




56sw 


KMHK299 


4 


55 


32 


-71 


03 


53 


AC 


0.65 


0.55 


150 




56nw 


SL109,KMHK290 


4 


55 


32 


-69 


29 


45 


C 


1.00 


0.95 


160 


mP,in LH8 


56nw 


KMHK289 


4 


55 


32 


-69 


30 


38 


C 


0.50 


0.45 


170 


mP,in LH8 


56nw 


LMC-N84,LMC-DEM32 


4 


55 


33 


-68 


25 


44 


NA 


1.80 


1.70 


160 


in SGshell-LMC6 


56nw 


KMHK292 


4 


55 


35 


-69 


26 


53 


C 


1.10 


1.00 


60 


in LH8 


56nw 


BSDL255 


4 


55 


35 


-69 


52 


19 


A 


0.55 


0.40 


150 


in SGshell-LMC7 


56nw 


BSDL256 


4 


55 


37 


-69 


45 


16 


CA 


0.45 


0.45 


— 


in SGshell-LMC7 


56nw 


LMC-DEM33 


4 


55 


37 


-68 


38 


12 


NA 


5.60 


3.70 


170 


in SGshell-LMC6 


85sw 


BSDL239 


4 


55 


38 


-67 


15 


16 


A 


0.45 


0.40 


150 


in Shaplcy-VI 


56sw 


KMHK300 


4 


55 


39 


-70 


32 


48 


C 


1.20 


1.10 


20 




56sw 


BSDL267 


4 


55 


39 


-70 


45 


32 


c 


0.45 


0.45 


— 




56nw 


BSDL260 


4 


55 


39 


-69 


40 


26 


A 


1.20 


0.90 





in SGsholl-LMC7 


56nw 


BSDL243 


4 


55 


39 


-67 


37 


52 


A 


1.50 


1.20 


70 




56nw 


H88-32 


4 


55 


39 


-67 


43 


34 


c 


0.45 


0.40 


140 




56nw 


H88-34,KMHK285 


4 


55 


39 


-67 


49 


19 


c 


0.60 


0.55 


150 




56nw 


BSDL262 


4 


55 


40 


-69 


40 


50 


AC 


0.45 


0.40 


10 


in BSDL260 


56nw 


H88-33,KMHK286 


4 


55 


41 


-67 


47 


00 


CA 


0.80 


0.70 


40 




56sw 


SLlll,BRHT25a,KMHK303 


4 


55 


42 


-71 


25 


01 


C 


1.20 


1.10 


120 


mT.in LH7 


56nw 


LMC-N86,SNR0455-68.7 


4 


55 


42 


-68 


39 


14 


N 


3.50 


3.10 





in LMC-DEM33 


56sw 


BSDL272 


4 


55 


44 


-71 


24 


27 


AC 


0.65 


0.65 


— 


mT,in LH7 


56nw 


SL110,KMHK294 


4 


55 


44 


-69 


09 


24 


C 


0.85 


0.75 


150 




56nw 


SL107,KMHK291 


4 


55 


45 


-68 


16 


52 


C 


0.80 


0.70 


10 




56nw 


H88-36,H80F1-28,KMHK293 


4 


55 


45 


-68 


33 


03 


c 


0.55 


0.50 


90 


in SGshell-LMC6 


56nw 


LMC-N85 


4 


55 


45 


-68 


35 


44 


NC 


0.35 


0.30 


110 


in SGshell-LMC6 


56sw 


BSDL276 


4 


55 


47 


-71 


40 


53 


c 


0.50 


0.40 


140 




56nw 


H88-35,H80F1-27,KMHK298 


4 


55 


47 


-69 


22 


18 


A 


1.80 


1.50 


40 


in LH8 


33nw 


NGC1777,SL121,LW96, 


4 


55 


48 


-74 


16 


59 


C 


2.40 


2.40 




& ESO33SC01.KMHK328 


56sw 


LH7 


4 


55 


48 


-71 


24 


39 


,Y 


/ .OU 


k nn 


i in 
11U 




56nw 


H88-37,H80Fl-26 


4 


55 


48 


-68 


29 


28 


AC 


0.95 


0.75 


120 


in SGshell-LMC6 


85sw 


SL97A 


4 


55 


48 


-65 


56 


35 


AC 


0.50 


0.40 


90 


in BSDL240 


85sw 


BSDL240 


4 


55 


48 


-65 


58 


25 


NA 


3.40 


2.20 


10 


in LMC-DEM35 


85sw 


BSDL244 


4 


55 


49 


-66 


25 


04 


NA 


1.50 


1.20 


40 


in LMC-N11 


85sw 


LMC-N11I 


4 


55 


50 


-66 


34 


25 


NA 


2.00 


1.10 


110 


in LMC-N11 


56nw 


BSDL268 


4 


55 


52 


-69 


42 


21 


C 


0.55 


0.50 


120 


in SL112 


56nw 


SL112,KMHK301 


4 


55 


53 


-69 


42 


52 


A 


1.50 


1.20 


150 


in SGshell-LMC7 


85sw 


BSDL247 


4 


55 


53 


-66 


22 


01 


A 


1.30 


0.80 


50 


in LMC-N11 


33sw 


KMHK343 


4 


55 


55 


-75 


08 


17 


C 


0.35 


0.30 


130 


mP 


56sw 


BRHT25b,KMHK312 


4 


55 


55 


-71 


24 


58 


C 


0.70 


0.60 


30 


mT,in LH7 


85sw 


LMC-N11H 


4 


55 


55 


-66 


28 


57 


NA 


0.70 


0.55 


60 


in LMC-N11 


85sw 


BSDL252 


4 


55 


56 


-66 


46 


50 


A 


1.60 


1.20 


140 


in LMC-DEM27 
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Table 1. (continued) 



Plate Name RA(2000) Docl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 

h m s o I II I to 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 



85sw 


BSDL254 


4 


55 


56 


-66 


59 


35 


A 


1.00 


0.90 


140 


in 


LMC-DEM27 


33sw 


LW95,KMHK344 


4 


55 


57 


-75 


08 


25 


C 


0.80 


0.75 


30 


mP 


56sw 


NGC1766,SL113,ES056SC29, 


4 


55 


57 


-70 


13 


32 


C 


1.00 


0.90 


30 


& 


KMHK304 


85sw 


LMC-DEM35 


4 


56 


01 


-65 


59 


31 


NA 


6.00 


5.00 


140 


in 


LMC-N10 


56sw 


BSDL278 


4 


56 


02 


-70 


23 


05 


A 


0.55 


0.50 


40 






56nw 


BSDL265 


4 


56 


02 


-67 


34 


50 


A 


0.95 


0.85 


50 






56sw 


BSDL279 


4 


56 


04 


-70 


18 


17 


AC 


0.40 


0.35 


30 


mP 


85sw 


BSDL258 


4 


56 


04 


-66 


20 


28 


NA 


1.80 


1.80 


— 


in 


LMC-N11 


56sw 


HS70.KMHK313 


4 


56 


06 


-70 


18 


30 


AC 


0.55 


0.50 





mP 


56nw 


KMHK306 


4 


56 


06 


-69 


39 


25 


AC 


1.50 


1.30 


140 


in 


SGshcll-LMC7 


85sw 


HS68.KMHK295 


4 


56 


06 


-66 


20 


26 


NA 


0.80 


0.70 


80 


in 


BSDL258 


56nw 


SL114,KMHK305 


4 


56 


07 


-69 


14 


50 


C 


0.80 


0.70 


80 


in 


BSDL273 


56nw 


BSDL271 


4 


56 


07 


-68 


52 


23 


A 


0.65 


0.55 


50 


in 


SGshell-LMC6 


56nw 


BSDL273 


4 


56 


08 


-69 


15 


11 


AC 


1.20 


1.10 


160 


in 


Shapley-VII 


85sw 


BSDL261 


4 


56 


09 


-66 


01 


26 


NA 


1.10 


0.70 


30 


in 


LMC-DEM35 


85sw 


BSDL264 


4 


56 


09 


-66 


31 


25 


NA 


1.50 


0.90 


150 


in 


LH9 


85sw 


Shapley-VI 


4 


56 


09 


-66 


39 


04 


NA 


108. 


47.0 


20 






56nw 


H88-38.H80F1-29 


4 


56 


10 


-69 


04 


26 


C 


0.40 


0.35 


140 






56nw 


BSDL277 


4 


56 


10 


-69 


29 


29 


NA 


3.00 


1.30 


140 


in 


LH8 


56nw 


BSDL274 


4 


56 


11 


-68 


53 


17 


C 


0.45 


0.45 


— 


in 


SGshell-LMC6 


85sw 


BSDL266 


4 


56 


11 


-66 


57 


10 


A 


0.80 


0.50 


120 


in 


LMC-DEM27 


56sw 


BSDL293 


4 


56 


15 


-71 


54 


06 


A 


1.00 


0.90 


20 






56sw 


KMHK317 


4 


56 


17 


-70 


25 


15 


AC 


0.60 


0.50 


40 






56sw 


BSDL283 


4 


56 


18 


-70 


04 


50 


A 


1.50 


1.10 


170 






56nw 


LMC-N94A 


4 


56 


18 


-69 


24 


10 


NA 


1.10 


1.10 


— 


in 


LH8 


56nw 


BSDL281 


4 


56 


18 


-69 


41 


18 


AC 


0.85 


0.70 


10 


in 


SGshell-LMC7 


85sw 


BCDSP1 


4 


56 


19 


-66 


27 


19 


A 


1.30 


0.90 


60 


in 


LH9 


56sw 


BSDL291 


4 


56 


20 


-71 


16 


12 


A 


2.80 


1.70 


100 






56nw 


BSDL275 


4 


56 


20 


-68 


17 


05 


AC 


0.50 


0.40 


60 






85sw 


H88-39 


4 


56 


20 


-66 


17 


51 


CA 


0.30 


0.25 


120 


in 


KMHK302 


85sw 


KMHK302 


4 


56 


21 


-66 


17 


46 


AN 


1.10 


1.00 


40 


in 


LMC-N11 


56nw 


SL117.KMHK314 


4 


56 


22 


-68 


58 


00 


C 


1.70 


1.70 


— 






85sw 


BSDL270 


4 


56 


23 


-66 


28 


00 


NA 


0.95 


0.75 


10 


in 


NGC1761 


56nw 


SL116.KMHK315 


4 


56 


24 


-68 


48 


14 


C 


1.40 


1.30 


30 


in? SGshell-LMC6 


85sw 


BSDL269 


4 


56 


24 


-66 


17 


32 


AC 


0.50 


0.45 


110 


in 


KMHK302 


56nw 


LH8,LMC-DEM36 


4 


56 


25 


-69 


26 


20 


NA 


18.0 


16.0 


90 


in 


Shaploy-VII 


56nw 


BRHT60b,H88-41,KMHK309s 


4 


56 


25 


-67 


56 


21 


C 


0.65 


0.55 


120 


mP 


56nw 


NGC1767,SL120,ESO56SC31, 


4 


56 


27 


-69 


24 


12 


C 


1.30 


1.20 


30 


in 


LH8 fc KMHK318 


56nw 


BRHT60a,KMHK309n 


4 


56 


27 


-67 


55 


57 


c 


0.45 


0.40 


20 


mP,br*in 


56nw 


BSDL284 


4 


56 


28 


-69 


22 


58 


A 


0.70 


0.50 


150 


in 


LH8 


56nw 


NGC1764,SL115,ESO56SC30, 


4 


56 


28 


-67 


41 


41 


C 


1.10 


1.10 


— 


& KMHK308 


56nw 


SL124w,KMHK324w 


4 


56 


29 


-69 


59 


00 


C 


0.60 


0.55 


130 


mP,in SGshcll-LMC7 


56nw 


H88-40.KMHK310 


4 


56 


29 


-67 


37 


22 


C 


0.80 


0.70 


60 


in 


BSDL280 


85sw 


LMC-N11,LMC-DEM34 


4 


56 


30 


-66 


20 


40 


NA 


26.0 


23.0 


150 


in 


LMC-N10 


56nw 


LMC-N94B 


4 


56 


31 


-69 


25 


52 


NA 


1.50 


0.80 


80 


in 


LH8 


56nw 


SL124e,KMHK324c 


4 


56 


31 


-69 


58 


54 


C 


0.65 


0.50 


140 


mP,in SGshell-LMC7 


56nw 


BSDL282 


4 


56 


31 


-68 


22 


26 


A 


0.65 


0.40 


130 






56nw 


BSDL280 


4 


56 


31 


-67 


37 


43 


A 


3.10 


1.70 


170 






56sw 


BSDL299 


4 


56 


32 


-71 


16 


32 


AC 


0.35 


0.30 


90 


mP,in BSDL291 


56nw 


SL123.KMHK320 


4 


56 


33 


-69 


22 


11 


C 


1.20 


1.10 


130 


in 


LH8 


85sw 


KMHK311 


4 


56 


33 


-67 


01 


03 


C 


0.65 


0.50 


100 


in 


Shaplcy-VI 


85sw 


HD32228,KMHK307 


4 


56 


34 


-66 


28 


25 


C 


1.00 


0.90 


150 


in 


NGC1761 


56sw 


BSDL301 


4 


56 


35 


-71 


16 


20 


c 


0.30 


0.25 


80 


mP,in BSDL291 


56sw 


BSDL307 


4 


56 


35 


-71 


40 


53 


AC 


0.70 


0.60 


130 


br 


*edge 


56sw 


KMHK327 


4 


56 


35 


-70 


25 


28 


C 


0.55 


0.50 


30 






33sw 


OHSC3.KMHK362 


4 


56 


36 


-75 


14 


29 


C 


0.50 


0.45 


130 






56nw 


SL119.KMHK316 


4 


56 


36 


-68 


09 


52 


C 


1.20 


1.10 


70 






56nw 


BSDL289 


4 


56 


37 


-69 


23 


11 


AC 


0.50 


0.40 


40 


in 


LH8 


56nw 


BSDL285 


4 


56 


38 


-68 


14 


13 


AC 


0.75 


0.70 


70 


In' 


*edge 


85sw 


LH9 


4 


56 


38 


-66 


30 


26 


NA 


7.30 


5.90 


130 


in 


LMC-N11 


56nw 


H88-46,H80F1-31,KMHK319 


4 


56 


39 


-68 


38 


05 


C 


0.60 


0.55 


170 


in 


SGshell-LMC6 


56nw 


H88-45,H80F1-30,KMHK321 


4 


56 


39 


-68 


40 


01 


c 


0.65 


0.50 


140 


in 


SGshell-LMC6 


85sw 


NGC1761,SL122,ES085SC18, 


4 


56 


39 


-66 


29 


00 


A 


4.20 


3.00 


110 


in 


LH9 


56nw 


BSDL295 


4 


56 


41 


-69 


27 


55 


C 


0.55 


0.45 


90 


in 


LH8 


33nw 


SL135,LW97,KMHK356 


4 


56 


43 


-73 


51 


46 


C 


1.00 


1.00 








85sw 


NGC1760,LMC-NllF,ESO85EN19 


4 


56 


43 


-66 


31 


28 


NA 


5.10 


2.10 


80 


in 


LH9 


85sw 


H88-42 


4 


56 


44 


-66 


01 


40 


A 


0.45 


0.40 


10 


in 


LMC-N10 


56nw 


H88-43.H80F1-32 


4 


56 


45 


-69 


26 


21 


C 


0.70 


0.65 


60 


in 


LH8 


56nw 


BSDL286 


4 


56 


45 


-67 


30 


57 


A 


1.10 


0.95 


170 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m, s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56sw 


BSDL309 


4 


56 


47 


-70 


50 


36 


C 


0.50 


0.45 


120 




85sw 


NGC1763,IC2115,LMC-N11B, 


4 


56 


49 


-66 


24 


23 


NA 


5.20 


3.60 


70 


in LMC-N11 & SL125,LH10,ESO85EN20 


33nw 


LW98,KMHK351 


4 


56 


50 


-72 


27 


31 


AC 


0.85 


0.75 


170 




56sw 


HS75,KMHK347 


4 


56 


50 


-71 


24 


53 


C 


0.80 


0.70 


10 




56sw 


KMHK335 


4 


56 


51 


-70 


06 


03 


C 


0.65 


0.55 


60 




56sw 


BSDL310 


4 


56 


51 


-70 


27 


18 


C 


0.50 


0.45 


20 




56nw 


BSDL294 


4 


56 


51 


-68 


21 


45 


AC 


0.45 


0.30 


130 


in LMC-DEM39 


56nw 


BRHT45b 


4 


56 


52 


-68 


00 


20 


C 


0.55 


0.45 


100 


mP,br*in 


56nw 


BSDL300 


4 


56 


53 


-69 


19 


32 


A 


1.70 


1.50 


50 


in LH8 


56nw 


NGC1772,SL128,ES056SC33, 


4 


56 


53 


-69 


33 


22 


C 


1.50 


1.40 


30 


in LH8 fc KMHK334 


56nw 


LMC-N92B 


4 


56 


53 


-68 


45 


29 


NA 


1.10 


1.00 


150 


in LMC-N92 


56nw 


BSDL292 


4 


56 


53 


-67 


53 


55 


A 


1.20 


0.90 


130 




56sw 


NGC1775,SL129,ES056SC34, 


4 


56 


54 


-70 


25 


49 


C 


1.00 


0.90 


80 


mT & BRHT2a,KMHK338 


56nw 


HS72,BRHT45a,KMHK326 


4 


56 


54 


-68 


00 


08 


C 


0.70 


0.55 


130 


mP 


56sw 


BSDL311 


4 


56 


55 


-70 


07 


50 


A 


1.50 


1.20 


150 




85sw 


BSDL288 


4 


56 


55 


-66 


49 


41 


A 


1.00 


0.45 


40 


in Shaplcy-VI 


56sw 


BRHT2b,KMHK340 


4 


56 


56 


-70 


25 


39 


C 


0.60 


0.60 


— 


mT 


56nw 


BSDL303 


4 


56 


56 


-69 


24 


04 


A 


0.80 


0.65 


110 


in LH8 


85sw 


BSDL287 


4 


56 


57 


-66 


19 


37 


NA 


1.80 


1.30 


140 


in LMC-N11 


56nw 


BSDL298 


4 


56 


58 


-68 


22 


18 


CA 


0.45 


0.40 


120 


in LMC-DEM39 


56sw 


BSDL313 


4 


56 


59 


-70 


25 


22 


AC 


0.75 


0.60 


40 


mT 


56nw 


LMC-N93 


4 


56 


59 


-69 


12 


25 


NC 


0.50 


0.40 


110 


in LMC-DEM37 


56nw 


BSDL296 


4 


56 


59 


-68 


15 


12 


AC 


0.90 


0.80 


100 


mP 


56nw 


LMC-N92,LH11 


4 


57 


00 


-68 


45 


09 


NA 


3.00 


2.70 


70 


in LMC-DEM38 


85sw 


H88-47 


4 


57 


00 


-66 


20 


08 


NC 


0.60 


0.55 


20 


in BSDL287 


85sw 


BSDL290 


4 


57 


00 


-66 


50 


09 


A 


0.85 


0.75 


150 


in Shaplcy-VI 


56nw 


NGC1768,SL127,ES056SC32, 


4 


57 


02 


-68 


14 


56 


C 


0.65 


0.55 


50 


mP & KMHK331 


85sw 


HT4 


4 


57 


02 


-66 


23 


10 


NC 


0.65 


0.55 


10 


in NGC1763 


56nw 


LMC-DEM37 


4 


57 


03 


-69 


12 


28 


NA 


2.10 


1.90 


160 




56nw 


BSDL306 


4 


57 


03 


-68 


45 


25 


NC 


0.35 


0.25 


50 


in LMC-N92 


56nw 


LMC-N94C 


4 


57 


04 


-69 


30 


08 


NA 


4.00 


2.80 


50 


in LH8 


56nw 


BSDL304 


4 


57 


04 


-68 


24 


57 


NA 


1.10 


0.80 


130 


in NGC1770 


85sw 


KMHK325 


4 


57 


04 


-66 


42 


35 


C 


0.65 


0.60 


140 


in Shapley-VI 


56sw 


BSDL317 


4 


57 


05 


-70 


08 


18 


AC 


0.45 


0.40 


110 




56nw 


BSDL312 


4 


57 


05 


-69 


24 


51 


A 


0.80 


0.65 


100 


in LH8 


56nw 


BSDL305 


4 


57 


05 


-68 


24 


49 


CN 


0.55 


0.55 


— 


in BSDL304 


56nw 


HS73,KMHK330 


4 


57 


05 


-67 


24 


50 


C 


0.65 


0.50 


150 


in Shaplcy-VI 


56nw 


HS74,KMHK339 


4 


57 


{}(> 


-68 


44 


43 


CN 


0.55 


0.50 


70 


in LMC-N92 


56nw 


LMC-DEM38 


4 


57 


06 


-68 


46 


56 


NA 


7.50 


4.00 


160 


in SGshell-LMC6 


56nw 


H88-48,KMHK333 


4 


57 


07 


-67 


49 


48 


C 


0.60 


0.55 


70 




56sw 


BSDL320 


4 


57 


08 


-70 


06 


42 


C 


0.40 


0.40 


— 




85sw 


HDE268726,Sk-66o36,HTl 


4 


57 


08 


-66 


23 


24 


NC 


0.45 


0.45 


— 


in NGC1763 


56nw 


BSDL314 


4 


57 


09 


-69 


21 


44 


A 


0.80 


0.65 


110 


in LH8 


56nw 


LMC-N92A 


4 


57 


09 


-68 


45 


17 


NC 


0.55 


0.50 


160 


in LMC-N92 


85sw 


BSDL297 


4 


57 


09 


-66 


58 


40 


CA 


0.65 


0.50 





in Shapley-VI 


85sw 


KMHK329 


4 


57 


10 


-66 


41 


48 


C 


0.70 


0.60 


160 


in Shaplcy-VI 


85sw 


H88-44 


4 


57 


10 


-65 


44 


48 


CA 


0.35 


0.25 


80 


in LMC-DEM43 


33nw 


SL137,LW101,KMHK361 


4 


57 


12 


-72 


43 


48 


AC 


1.10 


0.85 


140 




56nw 


NGC1770,LMC-N91,SL130, 


4 


57 


13 


-68 


25 


21 


NA 


4.10 


4.10 


— 


in LMC-DEM39 & LH12.ES056SC35 


85sw 


KMHK332 


4 


57 


13 


-66 


53 


05 


C 


0.80 


0.70 


70 


in Shaplcy-VI 


56sw 


BSDL328 


4 


57 


14 


-70 


33 


19 


AC 


0.45 


0.40 


140 




56nw 


IC2117,LMC-N91A 


4 


57 


14 


-68 


26 


31 


NA 


1.00 


0.90 


110 


in KMHK341 


56nw 


BSDL321 


4 


57 


15 


-69 


39 


59 


A 


1.50 


1.20 


130 


in SGshell-LMC7 


56nw 


KMHK341 


4 


57 


15 


-68 


26 


00 


NA 


2.20 


1.90 


30 


in NGC1770 


85sw 


BSDL302 


4 


57 


15 


-66 


57 


33 


A 


1.10 


0.70 


80 


in Shaplcy-VI 


85sw 


IC2116,LMC-N11A 


4 


57 


16 


-66 


23 


21 


NC 


0.60 


0.60 




in LMC-N11 




HT3 


4 


57 


17 


-66 


24 


56 


NA 


n fin 


U. I u 


140 


in T A/IP Mil 


56nw 


KMHK345 


4 


57 


19 


-68 


24 


03 


NA 


1.90 


1.70 


130 


in NGC1770 


56nw 


BSDL316 


4 


57 


20 


-68 


10 


17 


A 


1.10 


0.95 


140 




56nw 


LMC-N91B 


4 


57 


20 


-68 


25 


29 


NA 


1.00 


0.90 


30 


in KMHK341 


56sw 


KMHK355 


4 


57 


21 


-70 


28 


59 


C 


0.60 


0.45 


150 




85sw 


HT2 


4 


57 


22 


-66 


24 


26 


NA 


0.60 


0.45 


160 


in LMC-N11 


85nw 


SL126,ES085SC21,KMHK322 


4 


57 


22 


-62 


32 


05 


C 


1.30 


1.30 






85sw 


BSDL308 


4 


57 


24 


-66 


20 


43 


NA 


2.80 


1.70 


140 


in LMC-N11 


56nw 


BSDL329 


4 


57 


25 


-69 


24 


05 


A 


1.00 


0.90 


130 


in LH8 


56nw 


SL132.KMHK348 


4 


57 


26 


-67 


41 


07 


C 


1.10 


0.90 


80 




85sw 


SL131,KMHK336 


4 


57 


27 


-65 


49 


30 


C 


0.90 


0.80 


10 


in LMC-N10 


56nw 


BSDL323 


4 


57 


28 


-68 


24 


44 


NC 


0.80 


0.65 


70 


in KMHK345 


85sw 


BSDL315 


4 


57 


29 


-67 


06 


30 


A 


0.55 


0.45 


140 


in Shaplcy-VI 
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Table 1. (continued) 



Plato Name RA(2000) Decl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 

h m s o I II I to 



(!) 






(3) 






{ A \ 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 




(9) 


56nw 


SL136,KMHK352 


4 


57 


30 


-69 


03 


09 


C 


1.20 


1 


20 








56nw 


SL134.KMHK349 


4 


57 


30 


-68 


21 


47 


CN 


0.95 





80 


120 


in 


BSDL332 


85sw 


KMHK346 


4 


57 


30 


-66 


54 


39 


CA 


1.20 


1 


00 


80 


mP.in Shaplcy-VI 


56s w 


BSDL335 


4 


57 


31 


-71 


23 


51 


A 


0.70 





65 


160 






56sw 


BSDL338 


4 


57 


32 


-71 


43 


14 


A 


0.50 





25 


120 






85sw 


BSDL318 


4 


57 


32 


-67 


05 


38 


A 


0.95 





70 


60 


in 


Shapley-VI 


56n\v 


LMC-DEM39 


4 


57 


34 


-68 


23 


47 


NA 


9.70 


8 


70 


60 


in 


SGshcll-LMC6 


85sw 


BSDL319 


4 


57 


34 


-66 


55 


03 


A 


0.70 





50 


60 


mP,in Shaplcy-VI 




SL133,LW99,KMHK337 


4 


57 


34 


-65 


16 


04 


c 


1.40 


1 


30 


130 






85sw 


LW100,KMHK342 


4 


57 


35 


-65 


39 


54 


c 


0.55 





55 




in 


LMC-DEM43 




BSDL325 


4 


57 


38 


-67 


27 


13 


A 


0.90 





80 


120 


in 


Shapley-VI 


56nw 


H88-49,H80Fl-33 


4 


57 


39 


-69 


17 


55 


CA 


0.50 





45 


140 






56nw 


BSDL327 


4 


57 


40 


-67 


25 


49 


A 


1.00 





80 


110 


in 


Shapley-VI 


56nw 


LMC-DEM40 


4 


57 


40 


-67 


38 


53 


NA 


3.50 


2 


80 


120 






85sw 


BSDL326 


4 


57 


42 


-66 


51 


33 


A 


0.65 





45 


80 


in 


Shaplcy-VI,br*in 


85sw 


BSDL322 


4 


57 


43 


-66 


24 


30 


c 


0.50 





50 




in 


LMC-N11 


56n\v 


BSDL332 


4 


57 


44 


-68 


22 


01 


NA 


3.70 


1 


90 


110 


in 


LMC-DEM39 


85sw 


LMC-N11K 


4 


57 


44 


-66 


15 


30 


NA 


1.10 


1 


10 




in 


LMC-N11 




BSDL324 


4 


57 


44 


-66 


26 


27 


NA 


0.65 





55 


60 


in 


NGC1769 


85sw 


HNT1 


4 


57 


44 


-66 


28 


30 


NC 


0.30 





25 


90 


in 


NGC1769 




BSDL330 


4 


57 


45 


-67 


05 


22 


CA 


0.40 





30 


50 


in 


Shapley-VI 


8 5 s w 


NGC1769,LH13,LMC-N11C, 


4 


57 


45 


-66 


27 


52 


NA 


4.10 


2 


60 


60 


in 


LMC-N11 & ES085SC23 


56nw 


H88-50,H80Fl-35 


4 


57 


47 


-68 


51 


10 


AC 


0.80 





60 


160 


in 


SGshcll-LMC6 


56nw 


SGshcll-LMC6 


4 


57 


48 


-68 


40 


31 


NA 


45.0 


40.0 


90 






56sw 


NGC1789,SL144,LW104, 


4 


57 


51 


-71 


54 


06 


c 


1.80 


1 


80 




& ES056SC37.KMHK375 


56nw 


NGC1782,SL140,ESO56SC36, 


4 


57 


51 


-69 


23 


35 


c 


1.20 


1 


10 


110 


in 


LH8 & KMHK363 


56nw 


BSDL337 


4 


57 


51 


-69 


45 


41 


A 


0.95 





80 


30 


in 


SGshell-LMC7 


85sw 


LW102,KMHK350 


4 


57 


52 


-65 


28 


29 


c 


0.80 





70 


50 






56nw 


H88-51,H80F1-34,KMHK359 


4 


57 


53 


-68 


34 


39 


CA 


0.95 





85 


100 


in 


BSDL336 


56nw 


BSDL334 


4 


57 


53 


-67 


28 


53 


A 


1.70 


1 


10 


110 








SL138.KMHK354 


4 


57 


53 


-66 


43 


35 


c 


1.00 


1 


00 




in 


Shapley-VI 


56sw 


BSDL342 


4 


57 


54 


-70 


31 


43 


A 


1.60 


1 


30 


50 






85sw 


BSDL331 


4 


57 


55 


-66 


19 


41 


NA 


2.70 


1 


90 


140 


in 


LMC-N11 


85sw 


LW103.KMHK353 


4 


57 


55 


-65 


48 


56 


c 


1.10 


1 


00 


30 


in 


LMC-N10 


56sw 


KMHK368 


4 


57 


56 


-70 


19 


55 


AC 


0.55 





45 


30 






56nw 


SL139,KMHK358 


4 


57 


56 


-68 


11 


58 


c 


1.00 


1 


00 








56nw 


BSDL336 


4 


58 


00 


-68 


34 


12 


A 


2.30 


1 


30 


100 


in 


SGshell-LMC6 


85sw 


BSDL333 


4 


58 


00 


-66 


23 


27 


c 


0.35 





35 




in 


LMC-N11 


56nw 


H88-53 


4 


58 


02 


-67 


54 


08 


AC 


0.80 





60 


30 






85sw 


NGC1774,SL141,ES085SC26, 


4 


58 


00 


-67 


14 


32 


C 


1.70 


1 


50 


60 


in 


Shapley-VI & KMHK360 


33nw 


LW106.KMHK399 


4 


58 


07 


-75 


32 


28 


C 


1.00 


1 


00 








56nw 


KMHK372 


4 


58 


07 


-69 


48 


16 


AC 


1.40 


1 


10 


70 


in 


SGshell-LMC7 


56sw 


KMHK376 


4 


58 


08 


-70 


24 


11 


CA 


0.95 





70 


40 


in 


BSDL352 


56nw 


HS76.KMHK370 


4 


58 


10 


-69 


03 


39 


c 


0.70 





60 


140 






."i ( jn\v 


H88-52,KMHK365 


4 


58 


10 


-68 


03 


37 


CA 


0.95 





85 


50 


mP 


56nw 


H88-58,H80Fl-36 


4 


58 


11 


-68 


34 


54 


CA 


0.50 





40 


150 


in 


BSDL336 


85sw 


NGC1773,LMC-N11E,LH14, 


4 


58 


11 


-66 


21 


32 


NA 


2.70 


2 


10 


30 


in 


LMC-N11 & LMC-DEM41,ES085EN25 


56sw 


BSDL354 


4 


58 


12 


-71 


16 


16 


CA 


0.50 





45 


40 






56nw 


BSDL343 


4 


58 


12 


-68 


52 


19 


NA 


1.10 





90 


130 


in 


SGshcll-LMC6 


56sw 


BSDL346 


4 


58 


13 


-70 


04 


45 


CA 


0.45 





45 




mP 


56nw 


H88-57,H80Fl-39 


4 


58 


14 


-68 


56 


29 


CA 


0.85 





70 


130 






56nw 


H88-55.KMHK367 


4 


58 


14 


-67 


46 


06 


c 


1.10 


1 


00 


130 






85s w 


SL142,LW105,KMHK357 


4 


58 


14 


-65 


23 


28 


c 


1.00 





90 


170 






33nw 


LW107.KMHK396 


4 


58 


15 


-74 


42 


14 


c 


1.20 


1 


20 








56sw 


BSDL350 


4 


58 


15 


-70 


32 


18 


A 


0.70 





65 


40 






56nw 


H88-56,H80Fl-38 


4 


58 


15 


-69 


05 


04 


AC 


0.50 





45 


10 






56nw 


BSDL341 


4 


58 


15 


-68 


02 


57 


CA 


0.60 





50 


120 


mP 


56nw 


H88-59,H80F1-37,KMHK371 


4 


58 


16 


-68 


49 


18 


C 


0.65 





55 


160 


mP.in SGshell-LMC6 


33nw 


H88-65 


4 


58 


17 


-74 


34 


49 


C 


0.55 





45 


70 






56sw 


SL146,KMHK377 


4 


58 


17 


-70 


04 


51 


CA 


1.20 





85 





mP 


56sw 


BSDL352 


4 


58 


17 


-70 


24 


20 


AN 


2.20 


1 


50 


70 


in 


Shaplcy-VIII 


56nw 


H88-60.H80F1-40 


4 


58 


17 


-68 


49 


45 


AC 


0.40 





35 


80 


mP,in SGshcll-LMC6 


85sw 


SL143.KMHK364 


4 


58 


17 


-67 


03 


04 


C 


0.90 





75 


70 


in 


Shapley-VI 


85sw 


KMHK366 


4 


58 


18 


-66 


58 


43 


CA 


0.60 





55 


10 


in 


Shapley-VI,br*in 


56nw 


BSDL340 


4 


58 


19 


-67 


27 


20 


A 


0.65 





55 


130 






56nw 


H88-54.KMHK369 


4 


58 


21 


-67 


28 


45 


CA 


0.80 





70 


90 






56nw 


BSDL349 


4 


58 


22 


-69 


36 


11 


C 


0.45 





40 


150 


mP,in SGshcll-LMC7 


56nw 


KMHK378 


4 


58 


22 


-69 


48 


11 


C 


0.55 





45 


30 


in 


SGshcll-LMC7 


56nw 


BSDL344 


4 


58 


23 


-68 


34 


08 


AC 


0.90 





80 


110 


in 


SGshell-LMC6 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56nw 


BSDL351 


4 


58 


24 


-69 


36 


14 


C 


0.45 


0.40 


20 


mP,in SGshell-LMC7 


85sw 


BSDL339 


4 


58 


24 


-66 


18 


46 


NA 


1.00 


0.60 


20 


in LMC-N10 


56nw 


BSDL345 


4 


58 


26 


-68 


22 


25 


NA 


0.60 


0.45 


30 


in SGshell-LMC6 


56sw 


BSDL355 


4 


58 


27 


-70 


22 


56 


NA 


1.10 


0.75 


20 


in Shaplcy-VIII 


85sw 


LMC-N10 


4 


58 


27 


-66 


11 


53 


NA 


60.0 


45.0 


40 


in Shapley-VI 


85sw 


HS77,KMHK373 


4 


58 


28 


-67 


22 


34 


CA 


0.90 


0.65 


110 


in Shapley-VI 


56nw 


H88-61,H80F1-41,KMHK379 


4 


58 


31 


-69 


09 


54 


CA 


0.60 


0.50 


10 




56nw 


BSDL353 


4 


58 


32 


-69 


02 


33 


AC 


0.65 


0.55 


50 




56sw 


BSDL369 


4 


58 


34 


-71 


43 


32 


AC 


0.90 


0.80 


170 




56nw 


NGC1785 


4 


58 


35 


-68 


50 


43 


A 


2.00 


1.20 


130 


in SGshell-LMC6 


56nw 


KMHK382 


4 


58 


36 


-69 


48 


56 


AC 


0.50 


0.50 




in SGshell-LMC7 


56sw 


BSDL361 


4 


58 


37 


-70 


22 


36 


A 


0.95 


0.95 


— 


in Shaplcy-VIII 


85sw 


BSDL348 


4 


58 


38 


-67 


20 


02 


C 


0.45 


0.45 


— 


in Shapley-VI 


56sw 


BSDL363 


4 


58 


39 


-70 


30 


40 


A 


1.20 


1.00 


160 




85sw 


NGC1776,SL145,ES085SC28, 


4 


58 


39 


-66 


25 


46 


C 


1.30 


1.20 


40 


sup LMC-N10 & KMHK374 


56sw 


BSDL365 


4 


58 


41 


-70 


31 


39 


CA 


0.55 


0.50 


70 




85sw 


LMC-N12,LMC-DEM42 


4 


58 


42 


-66 


12 


27 


NA 


4.50 


4.20 


30 


in LMC-N10 


56sw 


BSDL366 


4 


58 


43 


-70 


23 


12 


A 


0.75 


0.60 


60 


in Shapley-VIII 


56nw 


BSDL358 


4 


58 


43 


-68 


50 


41 


CA 


0.45 


0.40 


40 


in NGC1785,br*in 


56sw 


BSDL367 


4 


58 


44 


-70 


43 


31 


A 


1.10 


0.95 


50 




33sw 


LW110,KMHK414 


4 


58 


46 


-75 


13 


10 


C 


0.85 


0.85 


— 




56nw 


H88-69,H80Fl-42,KMHK381w 


4 


58 


46 


-68 


38 


18 


CA 


0.60 


0.55 


70 


mP,in SGshell-LMC6 


85sw 


BSDL347 


4 


58 


46 


-66 


11 


21 


NA 


2.80 


2.50 


130 


in LMC-N12 


56nw 


KMHK381e 


4 


58 


49 


-68 


38 


11 


CA 


0.45 


0.35 


150 


mP.in SGshcll-LMC6 


85sw 


H88-62 


4 


58 


49 


-66 


11 


21 


NA 


1.10 


0.95 


50 


in BSDL347 


56nw 


H88-66 


4 


58 


50 


-67 


49 


38 


C 


0.55 


0.45 


100 




56nw 


SL151,KMHK388 


4 


58 


51 


-69 


57 


28 


C 


1.30 


1.20 


170 




56sw 


SL157,LW109,KMHK398 


4 


58 


54 


-72 


22 


44 


c 


1.10 


1.00 


80 




56nw 


H88-67 


4 


58 


54 


-67 


50 


49 


CA 


0.55 


0.50 


140 




56nw 


BSDL362 


4 


58 


55 


-68 


37 


07 


A 


1.10 


0.95 


100 


in SGshell-LMC6 


56sw 


BSDL378 


4 


58 


56 


-71 


19 


54 


A 


0.65 


0.55 


150 




85sw 


BSDL357 


4 


58 


57 


-66 


58 


05 


A 


0.90 


0.70 


130 


in Shapley-VI 


56sw 


KMHK395 


4 


58 


58 


-71 


19 


24 


AC 


0.50 


0.45 


110 




85sw 


LMC-N12A 


4 


58 


58 


-66 


13 


56 


NA 


0.90 


0.90 


— 


in LMC-N12 


56nw 


SL150,ESO56SC40,KMHK386 


4 


58 


59 


-69 


13 


02 


C 


1.00 


0.90 


140 


not NGC1785 


56nw 


H88-70,H80Fl-43 


4 


58 


59 


-68 


51 


58 


AC 


0.50 


0.45 





in SGshell-LMC6 


85sw 


SL147,KMHK380 


4 


58 


59 


-66 


47 


43 


C 


0.70 


0.65 


140 


in Shapley-VI 


56sw 


BSDL377 


4 


59 


01 


-70 


49 


10 


A 


1.20 


0.95 


160 


in BSDL390 


56nw 


H88-68,H80F1-44,KMHK389 


4 


59 


01 


-69 


02 


32 


C 


0.55 


0.45 


110 




56nw 


BSDL371 


4 


59 


02 


-69 


15 


43 


A 


0.80 


0.60 


20 




85sw 


BSDL356 


4 


59 


02 


-66 


17 


06 


A 


0.50 


0.40 


30 


in LMC-N10 


56sw 


BSDL374 


4 


59 


03 


-70 


09 


42 


AC 


0.60 


0.45 


50 


mP,in LMC-N186E 


85sw 


BSDL360 


4 


59 


03 


-66 


50 


21 


A 


0.45 


0.35 


30 


in Shapley-VI 


33sw 


KMHK417 


4 


59 


04 


-74 


47 


40 


C 


0.70 


0.70 


— 




56sw 


NGC1791,SL155,ES056SC41, 


4 


59 


06 


-70 


10 


05 


CA 


1.20 


1.00 


30 


mP.in LMC-N186E & KMHK391 


56nw 


NGC1786,SL149,ES056SC39, 


4 


59 


06 


-67 


44 


42 


C 


2.00 


2.00 


— 


br*sup & KMHK385 


85sw 


NGC1783,SL148,ES085SC29, 


4 


59 


08 


-65 


59 


18 


C 


5.30 


4.70 


60 


sup LMC-N10 & KMHK383 


85sw 


BSDL364 


4 


59 


10 


-67 


05 


56 


AC 


0.60 


0.45 


90 


in Shapley-VI 


85sw 


LMC-DEM44 


4 


59 


10 


-66 


15 


59 


NA 


1.70 


1.70 


— 


in LMC-N10 


85sw 


H88-64 


4 


59 


10 


-66 


17 


06 


C 


0.45 


0.35 


150 


in LMC-N10 


85sw 


H88-63 


4 


59 


10 


-65 


43 


20 


C 


0.45 


0.35 


40 


in BSDL359 


85sw 


LMC-DEM43,SGshcll-LMCl 


4 


59 


11 


-65 


37 


36 


NA 


55.0 


45.0 


130 




85sw 


BSDL359 


4 


59 


11 


-65 


43 


13 


A 


1.50 


1.50 


— 


in NGC1787 


33sw 


OHSC4,KMHK426 


4 


59 


14 


-75 


07 


58 


C 


0.65 


0.65 


— 




56sw 


SL158,KMHK397 


4 


59 


14 


-70 


15 


24 


C 


1.30 


1.30 


— 


in Shapley-VIII 


56nw 


SL154,H88-73,KMHK390 


4 


59 


14 


-67 


54 


30 


C 


1.20 


1.20 








DOJJLOoO 


4 


59 


15 


-71 


24 


01 


,Y 


U.oU 


U.OU 


1 in 




85sw 


BSDL368 


4 


59 


16 


-66 


57 


49 


A 


0.65 


0.50 


110 


in Shapley-VI 


56nw 


BSDL383 


4 


59 


17 


-69 


51 


16 


A 


0.60 


0.55 


110 




56nw 


BSDL375 


4 


59 


17 


-68 


48 


47 


A 


0.85 


0.85 




in SGshell-LMC6 


56nw 


H88-72,H80Fl-45,BRHT61b, 


4 


59 


17 


-68 


50 


54 


C 


0.60 


0.55 


100 


mP.in SGshell-LMC6 & KMHK392 


33nw 


SL166,LW111,KMHK419 


4 


59 


18 


-74 


39 


10 


C 


1.10 


0.95 


60 




56nw 


BRHT61a 


4 


59 


19 


-68 


50 


36 


CA 


0.55 


0.50 


50 


mP,in SGshcll-LMC6,br*in 


85sw 


SL152,LW108,KMHK384 


4 


59 


19 


-65 


33 


30 


C 


1.40 


1.40 




sup LMC-DEM43 


85sw 


SL153,KMHK387 


4 


59 


20 


-66 


19 


07 


C 


1.40 


1.40 




sup LMC-N10 


85sw 


BSDL370 


4 


59 


23 


-66 


13 


46 


AN 


1.10 


0.90 


150 


in BSDL373 


56sw 


SL164,KMHK409 


4 


59 


24 


-71 


33 


23 


C 


1.20 


1.20 






56nw 


KMHK393 


4 


59 


24 


-68 


22 


05 


AC 


0.70 


0.55 


130 


mP 


85sw 


BSDL372 


4 


59 


24 


-66 


57 


59 


A 


0.60 


0.55 


60 


in Shapley-VI 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56nw 


BSDL379 


4 


59 


25 


-68 


21 


52 


A 


0.55 


0.50 


130 


mP,br*in 


56sw 


BSDL384 


4 


59 


26 


-70 


11 


46 


AN 


1.80 


1.30 


110 


in LMC-N186E 


56sw 


SL160.KMHK402 


4 


59 


27 


-70 


24 


58 


C 


1.10 


1.00 


30 


in Shaplcy-VIII 


56sw 


BSDL390 


4 


59 


29 


-70 


49 


19 


A 


4.70 


4.70 


— 




56nw 


BSDL382 


4 


59 


30 


-68 


16 


56 


A 


1.40 


0.95 


120 




85sw 


BSDL373 


4 


59 


33 


-66 


14 


03 


NA 


3.90 


2.80 


50 


in LMC-N10 


85sw 


H88-71 


4 


59 


34 


-65 


59 


27 


AC 


0.55 


0.45 


80 


in LMC-N10 


56nw 


HS78,KMHK400 


4 


59 


35 


-68 


52 


31 


CA 


0.80 


0.65 


50 




85sw 


BSDL376 


4 


59 


36 


-66 


28 


37 


A 


1.20 


0.95 


80 


in LMC-N10 


56sw 


LMC-N186C 


4 


59 


37 


-70 


09 


14 


NC 


0.50 


0.40 


150 


in LMC-N186E 


85sw 


SL156.KMHK394 


4 


59 


37 


-66 


49 


28 


C 


0.90 


0.75 


100 


mT.in Shaplcy-VI 


85sw 


BSDL380 


4 


59 


37 


-66 


49 


54 


A 


0.50 


0.45 


10 


mT.in Shapley-VI 


56nw 


NGC1793,SL163,ES056SC43, 


4 


59 


38 


-69 


33 


27 


C 


1.30 


1.10 


130 


& KMHK405 


85sw 


BSDL381 


4 


59 


38 


-66 


48 


52 


AC 


0.55 


0.45 


100 


mT.in Shapley-VI 


56sw 


BSDL392 


4 


59 


39 


-70 


10 


42 


AC 


0.65 


0.55 


120 


in LMC-N186E 


56nw 


BSDL386 


4 


59 


39 


-69 


08 


48 


A 


2.80 


2.40 


60 




56sw 


BSDL396 


4 


59 


44 


-70 


47 


35 


A 


0.60 


0.50 


10 


in BSDL390 


56sw 


LMC-N186E,LMC-DEM50 


4 


59 


45 


-70 


11 


09 


NA 


9.20 


8.30 


100 


in Shapley-VIII 


56nw 


H88-78 


4 


59 


45 


-68 


06 


07 


AC 


0.75 


0.60 


170 




56nw 


NGC1795,SL165,ES056SC44, 


4 


59 


46 


-69 


48 


04 


C 


1.40 


1.30 


170 


& KMHK411 


56nw 


H88-80.H80F1-46 


4 


59 


46 


-68 


43 


20 


C 


0.40 


0.35 


110 


in SGshell-LMC6 


56sw 


BSDL398 


4 


59 


47 


-71 


25 


38 


CA 


0.40 


0.30 


150 


in BSDL401 


56nw 


KMHK403 


4 


59 


48 


-68 


18 


56 


C 


0.65 


0.60 


60 




56nw 


HS80,KMHK408 


4 


59 


48 


-68 


57 


32 


C 


0.80 


0.60 


150 




56sw 


BSDL401 


4 


59 


49 


-71 


25 


58 


A 


7.00 


4.50 


20 




56nw 


LMC-N16A 


4 


59 


49 


-67 


57 


59 


NA 


4.40 


2.40 


80 


in LMC-DEM45 


85sw 


KKDAB-LH15IV 


4 


59 


49 


-65 


39 


19 


A 


3.80 


2.30 


20 


in NGC1787 


56sw 


BSDL394 


4 


59 


50 


-70 


09 


27 


CN 


0.45 


0.40 


30 


in LMC-N186E 


56nw 


BSDL393 


4 


59 


50 


-69 


52 


25 


A 


0.80 


0.55 


80 




56nw 


BSDL391 


4 


59 


50 


-68 


52 


45 


A 


0.80 


0.65 


160 


br*in 


85sw 


H88-75 


4 


59 


50 


-65 


39 


02 


C 


0.60 


0.60 


— 


in KKDAB-LH15IV 


56sw 


HS82,KMHK413 


4 


59 


52 


-70 


06 


09 


AC 


0.90 


0.80 


120 


in Shapley-VIII 


56nw 


BSDL388 


4 


59 


52 


-68 


23 


19 


A 


0.65 


0.55 


170 




56nw 


H88-81.H80F1-47 


4 


59 


52 


-68 


38 


35 


AC 


0.55 


0.45 


20 


in SGshcll-LMC6 


56nw 


SL162,H88-79,KMHK406 


4 


59 


53 


-67 


55 


25 


C 


1.10 


1.00 


150 


sup LMC-DEM45 


56sw 


LMC-N186D.SNR0500-70.2 


4 


59 


54 


-70 


08 


07 


N 


2.40 


1.80 


140 


in LMC-N186E 


56sw 


BSDL413 


4 


59 


56 


-72 


27 


18 


AC 


0.65 


0.55 


110 




56sw 


KMHK420 


4 


59 


57 


-71 


22 


44 


AC 


0.80 


0.80 


— 


in BSDL401 


56nw 


BRHT62b 


4 


59 


57 


-67 


48 


17 


C 


0.60 


0.55 


50 


mP,br*in 


56nw 


HS81.KMHK415 


4 


59 


58 


-69 


30 


35 


CA 


0.90 


0.80 


130 




85sw 


SL161,KMHK401 


4 


59 


58 


-66 


11 


19 


C 


0.95 


0.85 


100 


in LMC-N10 


56sw 


BSDL409 


4 


59 


59 


-71 


48 


32 


A 


1.40 


0.95 


20 




56nw 


BSDL395 


4 


59 


59 


-69 


14 


24 


A 


2.60 


1.90 


30 




56sw 


LMC-N186B.LMC-DEM51 


5 


00 


00 


-70 


03 


26 


NC 


0.70 


0.65 


130 


in Shapley-VIII 


56NW 


BSDL397 


5 


00 


00 


-69 


52 


26 


A 


0.55 


0.50 


160 




56nw 


LMC-DEM45 


5 


00 


00 


-67 


54 


50 


NA 


8.00 


7.00 


20 




56sw 


KMHK416 


5 


00 


01 


-70 


08 


15 


AC 


1.00 


0.75 


70 


in LMC-N186E,sup LMC-N186D 


56sw 


BSDL399 


5 


00 


02 


-70 


05 


23 


A 


0.60 


0.50 


110 


in Shapley-VIII 


85sw 


KKDAB-LH15I 


5 


00 


03 


-65 


52 


52 


A 


5.80 


4.20 


70 


in NGC1787 


56sw 


BSDL406 


5 


00 


04 


-71 


04 


13 


A 


0.90 


0.90 


— 




56nw 


BRHT62a,H88-84,KMHK412 


5 


00 


05 


-67 


48 


03 


C 


0.95 


0.85 


90 


mP 


85sw 


LMC-N14 


5 


00 


05 


-66 


15 


37 


NA 


2.90 


2.90 


— 


in LMC-DEM46 


85sw 


H88-76.KMHK407 


5 


00 


06 


-66 


15 


53 


NA 


0.85 


0.75 


110 


in LMC-N14 


85sw 


H88-77 


5 


00 


09 


-65 


45 


00 


C 


0.55 


0.55 


— 


in NGC1787 


56nw 


BSDL400 


5 


00 


10 


-69 


09 


52 


A 


2.10 


1.90 


30 




85sw 


LMC-DEM46 


5 


00 


10 


-66 


16 


27 


NA 


4.60 


3.20 


120 


in LMC-N10 






5 


00 


10 


-65 


25 


26 




n sn 
u.ou 


u. / u 


ou 


in ; Li ivlk^- LJ jzj ivi'io 


85s w 


LMC-N13.LMC-DEM47 


5 


00 


12 


-66 


05 


42 


NA 


3.20 


2.60 


20 


in LMC-N10 


85sw 


BSDL389 


5 


00 


12 


-65 


44 


30 


A 


0.75 


0.55 


170 


in NGC1787 


33sw 


KMHK453 


5 


00 


13 


-75 


45 


08 


C 


0.90 


0.65 


70 




56nw 


BSDL403 


5 


00 


14 


-69 


09 


19 


AC 


0.55 


0.45 


170 


in BSDL400 


56nw 


BSDL402 


5 


00 


14 


-69 


10 


44 


AC 


0.65 


0.50 


60 


in BSDL400 


33nw 


KMHK447 


5 


00 


15 


-74 


45 


07 


C 


0.65 


0.65 






56sw 


KMHK431 


5 


00 


17 


-71 


35 


31 


C 


0.35 


0.35 




in BSDL417 


85sw 


LW113.KMHK410 


5 


00 


18 


-65 


28 


42 


C 


0.80 


0.80 




in?LMC-DEM43 


85sw 


NGC1787.LH15 


5 


00 


18 


-65 


47 


01 


AN 


24.0 


14.0 


140 


in LMC-DEM43 


85sw 


H88-82 


5 


00 


18 


-65 


58 


23 


C 


0.45 


0.40 


20 


in LMC-N10 


85nw 


BSDL387 


5 


00 


18 


-64 


12 


48 


AC 


0.90 


0.70 


170 




56sw 


BSDL417 


5 


00 


19 


-71 


35 


44 


A 


2.30 


0.80 


170 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Docl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56nw 


H88-85,H80Fl-48 


5 


00 


19 


-69 


06 


12 


AC 


0.85 


0.60 


140 




56sw 


SL169,BRHT26a,KMHK430 


5 


00 


22 


-70 


56 


40 


C 


0.85 


0.75 


80 


mP 


56nw 


HS83,KMHK421 


5 


00 


26 


-68 


46 


23 


CA 


1.00 


0.90 


130 




56nw 


H88-86,H80Fl-49 


5 


00 


27 


-69 


07 


39 


CA 


0.55 


0.45 


60 




56nw 


BSDL410 


5 


00 


28 


-69 


14 


06 


A 


1.90 


1.30 


10 




56nw 


BSDL411 


5 


00 


28 


-69 


14 


46 


AC 


0.60 


0.45 


90 


in BSDL410 


56nw 


KMHK423 


5 


00 


28 


-68 


38 


28 


C 


0.55 


0.45 


160 


in SGshell-LMC6 


85sw 


H88-83 


5 


00 


28 


-66 


11 


02 


CA 


0.70 


0.60 


80 


in LMC-N10 


56nw 


BSDL405 


5 


00 


29 


-68 


11 


51 


C 


0.45 


0.40 


40 




56nw 


BSDL407 


5 


00 


29 


-68 


30 


43 


A 


2.10 


1.10 


90 


in SGshell-LMC6 


56nw 


KMHK424 


5 


00 


30 


-68 


27 


24 


C 


0.80 


0.60 


120 


in BSDL408 


56nw 


BSDL414 


5 


00 


31 


-69 


13 


39 


AC 


1.10 


0.95 


120 


in BSDL410 


56nw 


BSDL408 


5 


00 


31 


-68 


27 


39 


A 


1.50 


1.30 


170 


in SGshell-LMC6 


56sw 


SL171,BRHT26b,KMHK434 


5 


00 


33 


-70 


56 


54 


C 


0.85 


0.85 


— 


mP 


56nw 


NGCl801,SL170,ESO56SC45 


5 


00 


34 


-69 


36 


50 


c 


2.20 


1.90 


160 


& KMHK429 


85sw 


LMC-DEM49w 


5 


00 


34 


-66 


24 


15 


NA 


1.80 


1.60 


140 


in LMC-N10 


85sw 


BSDL404 


5 


00 


36 


-67 


00 


29 


AC 


0.60 


0.50 


130 




56sw 


BSDL421 


5 


00 


39 


-70 


13 


44 


CA 


0.95 


0.90 


110 


in Shaplcy-VIII 


56sw 


BSDL424 


5 


00 


40 


-70 


31 


57 


C 


0.45 


0.40 


20 


mP,in Shaplcy-VIII 


56nw 


HS87 


5 


00 


41 


-69 


20 


31 


C 


0.60 


0.55 


80 




85sw 


SL167,KMHK422 


5 


00 


41 


-66 


53 


37 


C 


1.40 


1.30 


50 




56nw 


BSDL415 


5 


00 


42 


-68 


24 


41 


AC 


0.50 


0.40 


170 




56sw 


BSDL428 


5 


00 


43 


-70 


31 


59 


C 


0.35 


0.30 


30 


mP,in Shaplcy-VIII 


56nw 


H88-87,H80Fl-50 


5 


00 


43 


-69 


07 


14 


AC 


0.85 


0.75 


90 


mP 


85sw 


SL168,LW114,KMHK418 


5 


00 


44 


-65 


27 


18 


C 


1.10 


1.10 


— 


sup LMC-DEM43 


56nw 


BSDL420 


5 


00 


45 


-69 


29 


54 


A 


1.40 


0.80 


110 




56nw 


BSDL418 


5 


00 


46 


-69 


06 


53 


AC 


0.55 


0.45 


80 


mP 


56sw 


KMHK454 


5 


00 


47 


-71 


03 


23 


A 


1.60 


1.10 


60 




56nw 


BSDL423 


5 


00 


47 


-69 


43 


26 


AC 


0.50 


0.40 


40 




85sw 


BSDL412 


5 


00 


47 


-67 


09 


55 


AC 


1.30 


1.10 


60 




85s w 


LMC-DEM49c 


5 


00 


48 


-66 


23 


01 


NA 


2.20 


0.80 


170 


in LMC-N10 


85sw 


LMC-N15 


5 


00 


49 


-66 


23 


22 


NC 


0.45 


0.40 


80 


in LMC-DEM49e 


56sw 


SL175 


5 


00 


50 


-71 


03 


16 


C 


0.80 


0.65 


40 


in KMHK454 


56nw 


HS85,KMHK428 


5 


00 


51 


-67 


48 


14 


c 


1.10 


0.95 


170 




85sw 


HS84,KMHK425 


5 


00 


51 


-65 


49 


48 


c 


0.80 


0.60 


20 


in NGC1787 


56sw 


HS90,KMHK441 


5 


00 


57 


-70 


10 


26 


c 


1.00 


0.90 


130 


in Shapley-VIII 


56nw 


H88-89,KMHK433 


5 


00 


57 


-67 


44 


43 


c 


0.55 


0.50 


80 


in BSDL419 


56nw 


BSDL419 


5 


00 


58 


-67 


44 


39 


A 


1.30 


1.10 


40 




56sw 


BSDL439 


5 


01 


00 


-70 


59 


16 


A 


2.50 


1.30 


140 




56nw 


BSDL425 


5 


01 


00 


-68 


29 


27 


AC 


0.70 


0.60 


140 




56nw 


HS86,KMHK435 


5 


01 


01 


-67 


55 


01 


CA 


1.20 


1.00 


50 




85sw 


KMHK432 


5 


01 


02 


-66 


44 


52 


CA 


0.85 


0.75 


50 




56nw 


BSDL432 


5 


01 


03 


-69 


07 


37 


A 


0.80 


0.65 


170 




56nw 


HS88,KMHK436 


5 


01 


03 


-68 


04 


57 


C 


0.65 


0.55 


120 


in BSDL427 


56nw 


NGCl804,SL172,ESO56SC46 


5 


01 


04 


-69 


04 


57 


C 


0.95 


0.85 


170 




56nw 


BSDL427 


5 


01 


04 


-68 


04 


47 


A 


1.50 


1.30 


120 




85sw 


H88-88 


5 


01 


05 


-66 


20 


03 


C 


0.60 


0.50 


60 


in LMC-N10 


85sw 


KKDAB-LH15II 


5 


01 


05 


-65 


54 


36 


NA 


5.40 


4.00 


150 


in LMC-DEM48 


56nw 


KMHK442 


5 


01 


06 


-69 


35 


40 


C 


0.55 


0.45 


160 




56nw 


BSDL426 


5 


01 


07 


-67 


35 


58 


A 


1.10 


0.95 


70 




56nw 


BSDL430 


5 


01 


08 


-68 


12 


04 


CA 


0.40 


0.35 


110 


in LMC-DEM52 


85nw 


LW115,KMHK427 


5 


01 


10 


-64 


15 


16 


C 


0.60 


0.50 


50 


in BSDL416 


56nw 


BSDL436 


5 


01 


11 


-69 


19 


25 


A 


2.30 


1.40 


30 




56nw 


SL174,KMHK439 


5 


01 


11 


-67 


49 


05 


C 


1.50 


1.40 


130 




56sw 


BSDL440 


5 


01 


12 


-70 


00 


31 


A 


1.60 


1.50 


100 


in Shaplcy-VIII 


85nw 


BSDL416 


5 


01 


12 


-64 


15 


28 


AC 


1.20 


1.10 


160 






do pit /loo 


5 


01 


13 


-66 


25 


46 




U.DO 


n fin 


i nn 

1UU 




85sw 


BSDL429 


5 


01 


14 


-67 


18 


13 


AC 


0.90 


0.80 


50 


mP 


56nw 


H88-90.KMHK438 


5 


01 


14 


-67 


32 


18 


C 


0.90 


0.80 


130 




56nw 


LMC-DEM52 


5 


01 


15 


-68 


12 


25 


NA 


6.50 


5.20 


50 




56nw 


BSDL433 


5 


01 


16 


-68 


08 


53 


CA 


0.65 


0.55 


70 




56nw 


BSDL435 


5 


01 


16 


-68 


10 


02 


A 


0.65 


0.55 


120 


in LMC-DEM52 


56nw 


BSDL438 


5 


01 


17 


-69 


12 


08 


A 


0.75 


0.60 


120 




85sw 


SL173.KMHK440 


5 


01 


21 


-67 


17 


39 


C 


1.00 


0.90 


90 


mP 


56nw 


BSDL434 


5 


01 


21 


-67 


25 


54 


CA 


0.35 


0.30 


20 




85sw 


H88-91.KMHK437 


5 


01 


21 


-65 


55 


22 


C 


0.75 


0.65 


170 


in KKDAB-LH15II 


56nw 


H88-96.H80F1-51 


5 


01 


23 


-68 


52 


20 


C 


0.85 


0.75 


30 




85sw 


LMC-DEM48 


5 


01 


23 


-65 


54 


06 


NA 


10.0 


8.00 


100 


in NGC1787 


33nw 


LW118.KMHK465 


5 


01 


24 


-73 


08 


36 


C 


0.75 


0.65 


110 
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Table 1. (continued) 



Plato Name RA(2000) Docl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 



1 1 \ 
(!) 






(3) 






/ A\ 

( 4 ) 




(5) 


(6) 




( 8 ) 


(9) 


56nw 


H88-93 


5 


01 


26 


-67 


38 


01 


C 


0.40 


0.35 


150 


in ZHT5 


33nw 


SL185,LW116 


5 


01 


27 


-73 


03 


47 


C 


1.00 


0.85 


40 


in KMHK466 


56nw 


ZHT5 


5 


01 


27 


-67 


37 


53 


AC 


1.10 


0.95 


10 




85sw 


BSDL431 


5 


01 


27 


-65 


54 


39 


NA 


0.50 


0.50 




in LMC-DEM48 


56nw 


SL176,KMHK448 


5 


01 


28 


-68 


42 


47 


c 


1.00 


0.90 







85sw 


H88-92,KMHK443 


5 


01 


28 


-67 


20 


58 


C 


0.45 


0.40 


70 




33nw 


KMHK466 


5 


01 


29 


-73 


03 


43 


AC 


2.00 


1.20 


50 




56sw 


SL183.KMHK460 


5 


01 


33 


-71 


37 


50 


C 


1.00 


0.85 


70 




56nw 


BSDL443 


5 


01 


34 


-68 


10 


54 


AC 


0.65 


0.55 


70 


in LMC-DEM52 


56sw 


BSDL447 


5 


01 


35 


-69 


32 


00 


AC 


0.80 


0.65 


30 




56sw 


BSDL451 


5 


01 


36 


-70 


18 


27 


A 


0.80 


0.70 


110 


in Shaplcy-VIII 


85sw 


BSDL442 


5 


01 


36 


-67 


22 


56 


AC 


0.40 


0.35 


80 




56nw 


SL180 


5 


01 


37 


-69 


02 


18 


C 


1.40 


1.40 






85sw 


BSDL441 


5 


01 


37 


-67 


10 


20 


A 


0.80 


0.65 







56sw 


LMC-DEM55 


5 


01 


40 


-70 


40 


08 


NA 


12.0 


8.00 


60 


in Shapley-VIII 


85sw 


BSDL444 


5 


01 


42 


-67 


22 


33 


AC 


0.55 


0.45 


40 




85sw 


HS91.KMHK446 


5 


01 


42 


-66 


23 


30 


c 


0.95 


0.85 







85sw 


BSDL437 


5 


01 


42 


-65 


42 


18 


AC 


0.85 


0.70 


160 


in LMC-DEM43 


56nw 


BSDL450 


5 


01 


43 


-69 


15 


07 


A 


1.50 


1.30 


140 




56nw 


KMHK451 


5 


01 


44 


-67 


34 


01 


CA 


0.70 


0.50 


160 




85sw 


SL179,KMHK449 


5 


01 


45 


-67 


05 


38 


c 


1.20 


1.10 


30 




85sw 


SL178,ES085SC31,KMHK445 


5 


01 


45 


-65 


49 


26 


c 


1.10 


1.10 




in NGC1787 


85sw 


SL177,LW117,KMHK444 


5 


01 


46 


-65 


29 


24 


c 


0.85 


0.70 


30 


sup?LMC-DEM43 


56sw 


BSDL460 


5 


01 


48 


-71 


43 


12 


A 


2.30 


1.70 


130 




56nw 


H88-97,KMHK452 


5 


01 


48 


-67 


28 


27 


AC 


1.10 


0.95 


130 




85sw 


BSDL445 


5 


01 


49 


-66 


51 


54 


A 


1.00 


0.80 


100 




85sw 


H88-94 


5 


01 


49 


-65 


45 


05 


c 


0.70 


0.65 


40 


in LMC-DEM43 


56sw 


LMC-DEM53 


5 


01 


51 


-70 


04 


59 


NA 


3.60 


2.60 


20 


in Shapley-VIII 


56nw 


SL181 


5 


01 


51 


-69 


12 


50 


c 


1.20 


1.10 


70 




56nw 


KMHK461 


5 


01 


51 


-69 


55 


09 


c 


0.65 


0.55 


30 






BSDL455 


5 


01 


52 


-70 


04 


29 


AC 


0.60 


0.60 




in LMC-DEM53 


33sw 


OHSC5 


5 


01 


53 


-75 


28 


06 


c 


0.75 


0.75 






56nw 


BSDL449 


5 


01 


53 


-68 


02 


17 


A 


1.10 


0.95 


140 




56sw 


KMHK464 


5 


01 


54 


-70 


31 


23 


CA 


1.10 


0.95 


110 


in Shapley-VIII 


56nw 


KMHK457 


5 


01 


54 


-68 


23 


40 


CA 


0.95 


0.90 


70 




56nw 


BSDL454 


5 


01 


54 


-68 


48 


45 


A 


1.20 


1.00 


120 




85sw 


H88-95,KMHK450 


5 


01 


54 


-66 


15 


18 


c 


0.55 


0.55 








BSDL446 


5 


01 


54 


-66 


42 


50 


A 


0.80 


0.70 


30 


in LMC-DEM56 


56nw 


BSDL448 


5 


01 


55 


-67 


31 


51 


AC 


0.40 


0.35 


160 




56nw 


BSDL452 


5 


01 


56 


-68 


25 


25 


A 


0.70 


0.55 


100 




85sw 


KMHK455 


5 


02 


03 


-66 


22 


39 


A 


0.95 


0.65 


50 




56sw 


BSDL458 


5 


02 


05 


-69 


58 


24 


CA 


0.60 


0.50 


110 




85sw 


KMHK456 


5 


02 


05 


-66 


45 


19 


CA 


0.90 


0.90 






56sw 


SL187,LW119,KMHK470 


5 


02 


10 


-72 


07 


26 


C 


1.50 


1.50 






85sw 


BSDL453 


5 


02 


10 


-66 


39 


49 


NA 


1.90 


1.30 


110 


in LMC-DEM56 


56nw 


NGC1806,SL184,ESO56SC47, 


5 


02 


11 


-67 


59 


17 


C 


2.50 


2.50 




mP & KMHK462 


56nw 


BSDL456 


5 


02 


11 


-67 


59 


37 


c 


0.55 


0.55 




mP 


56sw 


KMHK471 


5 


02 


13 


-70 


50 


13 


c 


0.55 


0.50 


100 




56nw 


HS92,KMHK467 


5 


02 


18 


-68 


32 


42 


C 


0.55 


0.55 






85sw 


KMHK458nw 


5 


02 


18 


-65 


32 


24 


AC 


0.50 


0.35 


150 


mP,in LMC-DEM43? 


85s w 


KKDAB-LH15III 


5 


02 


19 


-66 


02 


29 


A 


4.50 


2.90 


70 




85sw 


KMHK458so 


5 


02 


19 


-65 


32 


38 


c 


0.50 


0.50 




mP,in LMC-DEM43? 


56nw 


LMC-DEM60w 


5 


02 


20 


-69 


03 


23 


NA 


3.70 


3.70 






56nw 


BSDL463 


5 


02 


20 


-69 


32 


16 


C 


0.65 


0.65 


— 




85sw 


NGC1805,SL186,ESO85SC32, 


5 


02 


21 


-66 


06 


42 


C 


1.80 


1.60 


80 


& KMHK459 


56sw 


BSDL466 


5 


02 


22 


-70 


18 


31 


CA 


0.55 


0.45 


120 


in Shapley-VIII 


56nw 


BSDL459 


5 


02 


22 


-68 


11 


57 


A 


0.55 


0.40 


70 




56sw 


BSDL468 


5 


02 


23 


-70 


46 


15 


A 


1.00 


0.85 


10 


in Shapley-VIII 


85sw 


H88-98 


5 


02 


25 


-66 


09 


51 


AC 


0.45 


0.40 


110 




33sw 


SL192,LW121,KMHK489 


5 


02 


27 


-74 


51 


51 


C 


1.50 


1.30 


30 




56sw 


NGC1815,SL189,ES056SC49, 


5 


02 


27 


-70 


37 


15 


C 


1.20 


1.00 


60 


in LMC-DEM55 & KMHK469 


56nw 


BSDL461 


5 


02 


27 


-67 


47 


55 


A 


0.90 


0.60 


60 




56nw 


ZHT7 


5 


02 


27 


-67 


48 


05 


CA 


0.35 


0.30 


140 


in BSDL461 


56sw 


HS94.KMHK468 


5 


02 


28 


-70 


17 


32 


C 


0.80 


0.70 


130 


in Shapley-VIII 


85sw 


ZHT2 


5 


02 


29 


-66 


36 


39 


CA 


0.60 


0.45 


70 


in LMC-DEM56 


56sw 


BSDL470 


5 


02 


30 


-70 


38 


05 


C 


0.50 


0.50 




in LMC-DEM55,br*in 


85sw 


HS93.KMHK463 


5 


02 


30 


-66 


00 


42 


C 


0.80 


0.70 


70 


in KKDAB-LH15III 


56sw 


Shapley-VIII,SGshell-LMC8 


5 


02 


31 


-70 


23 


52 


NA 


60.0 


50.0 


140 




85sw 


BSDL457 


5 


02 


32 


-66 


19 


53 


A 


1.20 


1.10 


10 





17 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56nw 


SL188 


5 


02 


33 


-68 


49 


24 


C 


1.10 


1.00 


70 




56nw 


BSDL465 


5 


02 


38 


-68 


03 


44 


A 


0.95 


0.85 


80 




86sc 


BSDL462 


5 


02 


38 


-66 


48 


02 


A 


2.50 


1.10 


30 




56sw 


NGCl813,SL190,ESO56SC50, 


5 


02 


40 


-70 


19 


04 


C 


0.95 


0.90 


140 


in LH18 & KMHK472 


56nw 


BSDL471 


5 


02 


40 


-69 


31 


44 


c 


0.70 


0.55 


130 




85sw 


H88-99 


5 


02 


40 


-66 


09 


52 


A 


0.65 


0.40 


160 




56nw 


LMC-N95 


5 


02 


41 


-68 


27 


58 


NC 


0.25 


0.20 


170 




56nw 


BSDL467 


5 


02 


43 


-68 


28 


42 


NA 


0.75 


0.65 


140 


galaxy? 


56nw 


LMC-DEM58w 


5 


02 


44 


-68 


26 


01 


NA 


1.80 


1.20 


140 




85sw 


BSDL464 


5 


02 


45 


-66 


45 


09 


A 


0.65 


0.50 


150 




56nw 


BSDL469 


5 


02 


48 


-68 


29 


43 


AC 


0.45 


0.40 


130 




56nw 


HS95 


5 


02 


50 


-68 


46 


19 


C 


0.95 


0.85 


30 




85sw 


LMC-DEM56 


5 


02 


52 


-66 


39 


59 


NA 


11.0 


6.00 


90 




56nw 


BSDL479 


5 


02 


54 


-69 


29 


00 


AC 


1.00 


0.65 


150 




56sw 


KMHK479 


5 


02 


57 


-70 


12 


08 


AC 


1.10 


0.85 


150 


in Shaplcy-VIII 


56nw 


BSDL476 


5 


02 


57 


-68 


47 


26 


C 


0.50 


0.45 


70 




85sw 


LMC-DEM57 


5 


02 


59 


-67 


00 


15 


NA 


6.00 


4.00 


20 




56nw 


LMC-DEM60c 


5 


03 


00 


-69 


02 


33 


NA 


3.40 


3.10 


10 




56nw 


HS97 


5 


03 


00 


-69 


28 


11 


C 


1.10 


0.90 


100 




85sw 


BSDL472 


5 


03 


02 


-67 


03 


03 


AN 


1.00 


0.90 


20 


in LMC-DEM57 


85s w 


BSDL473 


5 


03 


03 


-66 


59 


55 


AN 


1.10 


0.90 


20 


in LMC-DEM57 


56sw 


BSDL483 


5 


03 


05 


-70 


02 


44 


A 


1.90 


1.00 


20 


in Shapley-VIII 


56nw 


SL191 


5 


03 


05 


-69 


02 


12 


C 


1.10 


1.00 


160 


in LH16 


56nw 


LH16 


5 


03 


06 


-69 


01 


55 


A 


3.00 


1.80 


140 


in LMC-DEM60e 


85sw 


BSDL474 


5 


03 


07 


-66 


37 


31 


C 


0.70 


0.60 


40 


in LMC-DEM56,br* edge 


85sw 


H88-100 


5 


03 


10 


-66 


04 


54 


AC 


0.60 


0.55 


70 




56sw 


HS99,KMHK483 


5 


03 


14 


-70 


05 


29 


C 


0.75 


0.75 


— 


in Shaplcy-VIII 


56nw 


LMC-DEM58c 


5 


03 


14 


-68 


27 


12 


NA 


2.60 


2.00 


130 




85sw 


BSDL475 


5 


03 


14 


-66 


39 


59 


C 


0.60 


0.55 


140 


in BSDL478 


56sw 


LH18 


5 


03 


16 


-70 


20 


45 


A 


9.50 


6.00 


140 


in Shaplcy-VIII 


56nw 


BSDL484 


5 


03 


16 


-69 


22 


56 


AC 


0.55 


0.35 


30 




56nw 


BSDL482 


5 


03 


16 


-68 


38 


48 


A 


1.70 


1.50 


130 




85sw 


BSDL478 


5 


03 


17 


-66 


39 


48 


A 


1.40 


1.00 


70 


in LMC-DEM56 


85sw 


BSDL477 


5 


03 


17 


-66 


41 


56 


NA 


1.70 


1.40 


30 


in LMC-DEM56 


56sw 


BSDL487 


5 


03 


18 


-70 


25 


52 


AC 


0.55 


0.50 


10 


in Shaplcy-VIII 


85sw 


ZHT-SP2 


5 


03 


22 


-66 


58 


36 


AN 


0.95 


0.90 


100 


in LMC-DEM57 


85sw 


HS96,KMHK473 


5 


03 


22 


-65 


52 


45 


C 


0.95 


0.85 


60 




85sw 


NGCl810,SL194,ESO85SC35, 


5 


03 


23 


-66 


22 


54 


C 


1.20 


1.10 


30 


& KMHK475 


56sw 


NGC1823,SL198,ES056SC51, 


5 


03 


24 


-70 


20 


11 


CA 


1.00 


0.90 


10 


in LH18 & KMHK487 


56nw 


HS100,KMHK485 


5 


03 


25 


-69 


44 


16 


C 


0.70 


0.70 


— 


in BSDL505 


85sw 


BSDL481 


5 


03 


26 


-67 


15 


10 


A 


0.80 


0.65 


10 


in LMC-DEM59 


85sw 


KMHK477 


5 


03 


27 


-66 


14 


58 


C 


0.55 


0.55 


— 


not HS101 


56nw 


BSDL488 


5 


03 


28 


-69 


19 


36 


AC 


0.45 


0.35 


120 




85sw 


HS98,KMHK478 


5 


03 


28 


-66 


12 


35 


C 


0.70 


0.60 


20 


mP 


85sw 


SL193,LW122,KMHK474 


5 


03 


28 


-65 


22 


37 


C 


1.00 


0.90 


140 




85sw 


BSDL480 


5 


03 


31 


-66 


12 


22 


C 


0.55 


0.45 


120 


mP,br*in 


85sw 


SL195,LW123,KMHK476 


5 


03 


31 


-65 


26 


12 


C 


1.00 


0.85 


130 




56nw 


SL197,KMHK482 


5 


03 


33 


-67 


37 


29 


C 


1.10 


1.10 


— 




85sw 


SL196,KMHK480 


5 


03 


35 


-65 


49 


23 


c 


0.85 


0.85 


— 




56sw 


BSDL497 


5 


03 


37 


-70 


42 


56 


A 


1.00 


0.85 


80 


in Shaplcy-VIII 


85sw 


LW124,KMHK481 


5 


03 


37 


-65 


34 


02 


C 


0.90 


0.80 


110 




56nw 


HS102 


5 


03 


38 


-69 


23 


00 


c 


0.95 


0.85 


90 




56nw 


BSDL489 


5 


03 


38 


-68 


58 


45 


CA 


0.60 


0.55 


120 




56nw 


BSDL490 


5 


03 


39 


-69 


01 


40 


A 


2.00 


0.95 


150 




56sw 


BSDL501 


5 


03 


40 


-71 


07 


01 


A 


0.55 


0.45 


100 




85sw 


LMC-DEM59 


5 


03 


41 


-67 


16 


11 


NA 


10.0 


8.00 


170 




33nw 




5 


03 


42 


-72 


41 


02 




i 7n 


1 40 


a n 
4t u 




56sw 


BSDL498 


5 


03 


42 


-70 


26 


56 


CA 


0.60 


0.60 




in Shaplcy-VIII 


56sw 


BSDL499 


5 


03 


42 


-70 


42 


10 


AC 


0.45 


0.45 




in Shaplcy-VIII 


56nw 


KMK88-2 


5 


03 


42 


-68 


58 


04 


CA 


0.60 


0.55 


40 




85sw 


HS101 


5 


03 


44 


-66 


15 


55 


AC 


1.10 


0.90 


30 




85sw 


LMC-DEM61 


5 


03 


44 


-65 


57 


19 


NA 


8.00 


6.00 


40 




56sw 


KMHK493 


5 


03 


45 


-70 


21 


15 


C 


0.60 


0.55 


130 


in LH18 


56sw 


SL200.KMHK492 


5 


03 


45 


-70 


24 


00 


AC 


1.30 


1.10 


20 


in LH18 


56sw 


BSDL500 


5 


03 


45 


-70 


24 


37 


C 


0.45 


0.45 




in SL200 


56nw 


KMK88-3 


5 


03 


45 


-69 


05 


33 


A 


1.00 


0.85 


70 


in LH17 


85sw 


NGC1814,LMC-N17B, 


5 


03 


45 


-67 


18 


05 


NA 


1.20 


1.10 


10 


in LMC-N17 & ES085SC36.KMHK484 


85sw 


BSDL485 


5 


03 


45 


-66 


43 


34 


C 


0.50 


0.45 


110 




56nw 


BSDL492 


5 


03 


47 


-68 


51 


01 


AC 


0.65 


0.65 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56nw 


KMK88-1 


5 


03 


48 


-69 


09 


44 


A 


1.00 


0.75 


140 




56nw 


BSDL496 


5 


03 


48 


-69 


23 


54 


A 


2.20 


0.90 


140 




85sw 


BSDL486 


5 


03 


48 


-66 


32 


01 


C 


0.80 


0.75 


30 




56nw 


LH17 


5 


03 


49 


-69 


05 


39 


A 


1.80 


1.50 


20 




56nw 


BSDL494 


5 


03 


49 


-68 


58 


39 


AC 


0.50 


0.45 


140 




56sw 


KMHK494 


5 


03 


50 


-70 


22 


18 


C 


0.50 


0.45 


160 


in LH18 


85sw 


NGC1816,ES085SC37,KMHK488 


5 


03 


50 


-67 


15 


38 


C 


0.90 


0.75 





in NGC1820 


85sw 


LMC-N17 


5 


03 


50 


-67 


18 


22 


NA 


2.20 


1.20 


110 


in NGC1820 


56nw 


BSDL493 


5 


03 


52 


-68 


27 


06 


AC 


0.45 


0.40 


50 




56sw 


BSDL506 


5 


03 


53 


-70 


36 


45 


A 


0.90 


0.80 


110 


in Shaplcy-VIII 


56nw 


BSDL502 


5 


03 


53 


-69 


51 


03 


A 


0.80 


0.60 


50 




33nw 


KMHK516 


5 


03 


55 


-73 


56 


08 


C 


0.80 


0.80 


— 




85sw 


BSDL491 


5 


03 


55 


-67 


20 


58 


NA 


1.00 


0.80 


30 


in LMC-DEM59 


85sw 


LMC-N17A 


5 


03 


56 


-67 


18 


40 


NC 


0.45 


0.45 


— 


in LMC-N17 


85sw 


H88-101 


5 


03 


57 


-67 


24 


04 


C 


0.55 


0.45 


140 




56nw 


BSDL505 


5 


03 


58 


-69 


45 


08 


A 


6.30 


5.10 


80 




85sw 


HS103,KMHK486 


5 


03 


58 


-66 


03 


28 


C 


0.85 


0.75 


130 




56sw 


BSDL511 


5 


03 


59 


-70 


23 


40 


A 


0.60 


0.50 


150 


in LH18 


56sw 


BSDL510 


5 


03 


59 


-70 


24 


48 


CA 


0.50 


0.45 


40 


in LH18 


56nw 


ZHT8 


5 


03 


59 


-67 


53 


14 


AC 


0.95 


0.70 


170 




56sw 


BSDL514 


5 


04 


00 


-70 


31 


49 


A 


1.30 


1.10 


150 


in LH26 


56sw 


BSDL515 


5 


04 


01 


-70 


33 


39 


AC 


0.90 


0.80 


160 


in LH26 


85sw 


KMHK490 


5 


04 


01 


-66 


26 


48 


C 


0.75 


0.65 


170 


mP 


56sw 


HS104,KMHK499 


5 


04 


02 


-70 


37 


36 


C 


0.60 


0.55 


80 


in Shaplcy-VIII 


56nw 


BSDL507 


5 


04 


02 


-69 


38 


24 


A 


4.60 


3.50 







56sw 


BSDL516 


5 


04 


03 


-70 


23 


11 


A 


0.50 


0.30 


120 


in LH18 


56nw 


BSDL508 


5 


04 


03 


-69 


40 


25 


A 


0.65 


0.40 


140 


in BSDL507 


56sw 


BSDL524 


5 


04 


05 


-71 


06 


39 


CA 


0.80 


0.80 


— 




56nw 


H88-102 


5 


04 


06 


-69 


02 


59 


C 


0.35 


0.30 


140 




56nw 


KMK88-6 


5 


04 


06 


-68 


58 


30 


A 


1.00 


0.75 


10 


in LMC-DEM62 


85sw 


NGC1820,SL199,LH19, 


5 


04 


06 


-67 


16 


40 


NA 


7.00 


5.40 


20 


in LMC-DEM59 fc ES085SC39 


56sw 


KMHK508 


5 


04 


09 


-71 


04 


39 


C 


0.50 


0.40 


170 




56nw 


KMK88-5,H88-105 


5 


04 


11 


-69 


18 


12 


CA 


0.70 


0.65 


60 




56sw 


BSDL531 


5 


04 


13 


-70 


47 


28 


AC 


1.00 


0.90 


30 




56sw 


BSDL534 


5 


04 


14 


-70 


44 


23 


NC 


0.40 


0.35 


20 


in NGC1833 


56nw 


BSDL517 


5 


04 


14 


-69 


32 


49 


A 


1.40 


0.90 


80 




85sw 


NGCl818,SL201,ESO85SC40, 


5 


04 


14 


-66 


26 


05 


C 


3.10 


2.70 


130 


mP & KMHK491 


85sw 


BSDL495 


5 


04 


15 


-65 


54 


00 


NA 


1.50 


1.30 


60 


in LMC-DEM61 


56sw 


BSDL538 


5 


04 


17 


-70 


53 


33 


A 


0.70 


0.50 


50 




56sw 


LMC-N190,LMC-DEM63 


5 


04 


18 


-70 


44 


18 


NA 


2.10 


1.90 


20 


in LH24 


56nw 


LH20 


5 


04 


18 


-69 


00 


39 


A 


2.90 


2.50 


70 


in LMC-DEM62 


56sw 


NGCl833,SL206,ESO56SC55, 


5 


04 


19 


-70 


43 


43 


NA 


1.60 


1.10 


60 


in LMC-N190 & KMHK510 


56nw 


NGCl825,SL202,ESO56SC53 


5 


04 


19 


-68 


55 


35 


C 


1.00 


0.90 


40 


in LMC-DEM62 


56nw 


ZHT9 


5 


04 


19 


-67 


48 


07 


A 


1.20 


0.85 


80 


in LH21 


56nw 


KMK88-4,H88-104 


5 


04 


20 


-69 


21 


27 


C 


0.55 


0.50 


170 


mQ 


56sw 


BSDL540 


5 


04 


21 


-70 


45 


04 


NC 


0.45 


0.35 


150 


in LMC-N190 


56nw 


BSDL522 


5 


04 


21 


-69 


03 


13 


A 


0.65 


0.50 


130 




56nw 


NGCl828,SL203,ESO56SC54 


5 


04 


21 


-69 


23 


17 


C 


1.20 


1.10 


170 




56nw 


BSDL525 


5 


04 


22 


-69 


27 


55 


c 


0.40 


0.30 


110 


mP,in BSDL529 


56nw 


BSDL518 


5 


04 


22 


-68 


44 


35 


AC 


0.60 


0.50 


110 


in BSDL578 


56sw 


BSDL544 


5 


04 


23 


-70 


43 


44 


NC 


0.45 


0.45 


— 


in NGC1833 


56nw 


LH21 


5 


04 


23 


-67 


47 


44 


A 


5.60 


2.60 


140 




56nw 


BSDL529 


5 


04 


24 


-69 


27 


59 


AC 


0.80 


0.65 


160 




56nw 


BSDL528 


5 


04 


24 


-69 


28 


08 


C 


0.40 


0.35 


140 


mP,in BSDL529 


85sw 


KMHK495 


5 


04 


24 


-66 


10 


49 


AC 


1.20 


0.95 


150 




56nw 


BSDL513 


5 


04 


25 


-67 


48 


07 


AN 


0.40 


0.35 


80 


in ZHT9 




do pit cn/i 


5 


04 


25 


-66 


10 


52 






n /in 


i ^n 


core OI xvlvlrlrv4iyo 


56nw 


H88-107 


5 


04 


26 


-69 


21 


06 


CA 


0.50 


0.40 


20 


mQ 


56nw 


BSDL536 


5 


04 


26 


-69 


45 


34 


AC 


0.80 


0.60 


50 


in BSDL505 


85sw 


BSDL503 


5 


04 


26 


-66 


05 


23 


C 


0.55 


0.50 


90 




56sw 


BSDL547 


5 


04 


27 


-70 


39 


54 


CA 


0.90 


0.80 


70 


in LH24 


56nw 


BSDL519 


5 


04 


27 


-68 


09 


58 


AC 


0.45 


0.30 


40 




56nw 


KMHK498 


5 


04 


27 


-67 


48 


50 


AC 


0.65 


0.60 


140 


in LH21 


56sw 


BSDL542 


5 


04 


28 


-70 


10 


13 


C 


0.45 


0.45 




in BSDL550 


56nw 


BSDL533 


5 


04 


28 


-69 


16 


42 


A 


1.10 


1.00 


70 




56nw 


BSDL523 


5 


04 


28 


-68 


38 


27 


A 


3.20 


1.00 


130 




56nw 


KMK88-8.H88-106 


5 


04 


29 


-69 


09 


21 


C 


0.80 


0.70 


110 




56sw 


LMC-N191B,LMC-DEM64a 


5 


04 


30 


-70 


53 


58 


NA 


1.10 


0.95 


130 


in LH23 


56nw 


KMHK506 


5 


04 


30 


-68 


20 


59 


CA 


0.75 


0.60 


60 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56nw 


BSDL532 


5 


04 


31 


-69 


01 


00 


CA 


0.70 


0.60 


120 


in LH20 


56nw 


BRHT3b,KMK88-7,H88-108 


5 


04 


31 


-69 


21 


19 


C 


0.75 


0.65 


30 


mQ 


56nw 


BSDL543 


5 


04 


32 


-69 


51 


46 


AC 


0.40 


0.35 


110 




33sw 


OHSC7 


5 


04 


33 


-75 


40 


47 


C 


0.65 


0.65 


— 




56nw 


LMC-DEM66w 


5 


04 


33 


-68 


01 


37 


NA 


3.20 


3.00 


140 


in LMC-N23 


56nw 


KMHK505 


5 


04 


33 


-67 


58 


32 


C 


0.65 


0.65 


— 




56sw 


LH23 


5 


04 


34 


-70 


54 


19 


NA 


2.10 


1.50 


140 


in Shaplcy-VIII 


56sw 


BSDL556 


5 


04 


34 


-70 


54 


47 


NC 


0.30 


0.30 


— 


in SL209 


56nw 


BSDL527 


5 


04 


34 


-68 


12 


30 


CA 


0.45 


0.40 


70 




85sw 


KMHK496 


5 


04 


34 


-65 


53 


11 


CA 


0.70 


0.55 


50 




85sw 


BSDL509 


5 


04 


34 


-65 


54 


54 


AC 


0.95 


0.95 


— 




56sw 


KMHK514 


5 


04 


36 


-70 


10 


01 


C 


0.65 


0.60 


160 


in BSDL550 


56sw 


BSDL551 


5 


04 


36 


-70 


23 


58 


CA 


0.70 


0.60 


20 


in Shaplcy-VIII 


56nw 


BSDL548 


5 


04 


36 


-69 


53 


50 


A 


1.10 


0.65 


110 




56sw 


BSDL550 


5 


04 


37 


-70 


10 


35 


NA 


1.80 


1.60 


40 


in LMC-DEM68 


56sw 


LMC-N19lA,LMC-DEM64b 


5 


04 


37 


-70 


54 


40 


NC 


0.65 


0.55 


160 


in SL209 


85sw 


BSDL520 


5 


04 


37 


-66 


49 


38 


A 


1.10 


0.75 


60 




56sw 


SL209,KMHK518 


5 


04 


38 


-70 


54 


34 


NA 


1.10 


0.90 


130 


in LH23 


56nw 


BSDL530 


5 


04 


38 


-67 


49 


54 


AN 


0.65 


0.55 


70 


in LH21 


56sw 


BSDL552 


5 


04 


39 


-70 


06 


16 


NA 


4.50 


2.90 


140 


in LMC-DEM68 


56nw 


BSDL545 


5 


04 


39 


-69 


15 


10 


A 


1.50 


1.20 


50 




56nw 


NGCl830,SL207,ESO56SC56, 


5 


04 


39 


-69 


20 


37 


C 


1.30 


1.20 


60 


mQ & BRHT3a 


33sw 


OHSC6,KMHK532 


5 


04 


40 


-75 


03 


13 


C 


0.80 


0.80 


— 




56sw 


BSDL564 


5 


04 


40 


-70 


54 


53 


NA 


0.70 


0.70 


— 


in SL209 


56nw 


LMC-DEM62 


5 


04 


40 


-68 


59 


35 


NA 


10.0 


8.00 


40 




56sw 


BSDL569 


5 


04 


41 


-71 


16 


00 


A 


1.70 


1.10 


160 




56nw 


H88-111 


5 


04 


41 


-69 


03 


09 


C 


0.50 


0.45 


30 


in LMC-DEM62 


56nw 


KMK88-9,H88-110 


5 


04 


41 


-69 


14 


55 


C 


0.65 


0.50 


50 


in BSDL545 


56nw 


BSDL553 


5 


04 


41 


-69 


51 


17 


A 


0.70 


0.55 


40 




85sw 


LW126,KMHK497 


5 


04 


41 


-65 


39 


46 


C 


0.80 


0.70 


80 




85sw 


LW129,KMHK501 


5 


04 


42 


-66 


00 


23 


c 


0.60 


0.55 


20 




85sw 


SL204,LW125,KMHK500 


5 


04 


42 


-66 


02 


03 


c 


1.70 


1.50 


130 




85sw 


KMHK502 


5 


04 


42 


-66 


12 


57 


CA 


0.65 


0.55 


110 




33nw 


SL219,LW128,KMHK526 


5 


04 


43 


-72 


59 


38 


C 


2.30 


2.00 


130 




56nw 


BSDL539 


5 


04 


43 


-68 


04 


46 


NA 


0.90 


0.70 


80 


in LMC-DEM66e 


85sw 


HS105,KMHK503 


5 


04 


43 


-66 


19 


58 


AC 


1.00 


0.85 


100 




85sw 


BSDL512 


5 


04 


43 


-65 


17 


58 


A 


0.50 


0.40 


120 




56nw 


H88-112 


5 


04 


44 


-68 


59 


04 


C 


0.60 


0.55 


100 


mP,in LMC-DEM62 


56nw 


ZHT6 


5 


04 


45 


-67 


42 


14 


A 


0.65 


0.45 


160 




85sw 


SL205,KMHK507 


5 


04 


45 


-66 


22 


00 


C 


1.70 


1.50 


30 




56sw 


BSDL562 


5 


04 


46 


-70 


17 


37 


A 


0.80 


0.60 


80 


in Shaplcy-VIII 


56nw 


BSDL537 


5 


04 


46 


-67 


33 


32 


NA 


0.50 


0.40 


70 


in LMC-N21 


85sw 


BSDL526 


5 


04 


46 


-66 


40 


11 


CN 


0.40 


0.35 


160 




56sw 


BSDL563 


5 


04 


48 


-70 


12 


35 


NA 


3.60 


1.80 


80 


in LMC-DEM68,br*cdgc 


56sw 


SL213,KMHK525 


5 


04 


49 


-71 


23 


47 


C 


0.80 


0.70 


30 




56nw 


LMC-DEM66c 


5 


04 


49 


-68 


02 


59 


NA 


3.40 


3.00 


40 


in LMC-N23 


56nw 


SL211 


5 


04 


49 


-68 


55 


23 


AC 


1.00 


0.85 


50 


in LMC-DEM62 


56nw 


BSDL541 


5 


04 


49 


-67 


48 


08 


CA 


0.35 


0.30 


70 




56nw 


BSDL561 


5 


04 


50 


-69 


50 


31 


A 


1.60 


1.20 


90 




85sw 


H88-113,H80F2-3 


5 


04 


50 


-65 


18 


16 


AC 


0.40 


0.30 


160 




56nw 


BSDL555 


5 


04 


51 


-68 


59 


14 


AC 


0.65 


0.55 


100 


mPJn LMC-DEM62 


56nw 


LMC-N21,LH22,LMC-DEM65 


5 


04 


51 


-67 


33 


48 


NA 


4.00 


3.00 


100 




85sw 


BSDL535 


5 


04 


51 


-66 


37 


41 


A 


0.70 


0.55 


160 




56sw 


BSDL586 


5 


04 


52 


-71 


46 


10 


A 


5.00 


4.50 


110 




85sw 


LW127,KMHK504 


5 


04 


52 


-65 


07 


26 


C 


1.10 


1.00 


130 




56sw 


LMC-N189,LMC-DEM67 


5 


04 


53 


-70 


07 


38 


NA 


1.50 


1.20 


130 


in BSDL552 


56nw 


DOlJLi04D 


5 


04 


53 


-67 


41 


11 




1 00 


n fin 


1 ^n 




56sw 


NGC1837,SL217,ES056SC59, 


5 


04 


54 


-70 


42 


55 


AC 


1.90 


1.50 


10 


in LH24 & KMHK523 


85sw 


HS106.KMHK509 


5 


04 


55 


-66 


10 


39 


C 


0.65 


0.60 


20 




56nw 


SL216,KMHK521 


5 


04 


56 


-70 


01 


09 


C 


0.60 


0.55 


10 




56nw 


NGC1829,LMC-N23A,SL208, 


5 


04 


57 


-68 


03 


19 


NA 


1.80 


1.60 


20 


in LMC-DEM66e & ES056SC57,KMHK515 


56nw 


BSDL549 


5 


04 


57 


-67 


34 


36 


NC 


0.30 


0.30 




in LMC-N21 


56sw 


BSDL579 


5 


04 


58 


-70 


31 


04 


AC 


0.90 


0.80 


20 


in BSDL583 


56nw 


BSDL557 


5 


04 


58 


-68 


32 


01 


NA 


0.60 


0.45 


50 




56nw 


BSDL572 


5 


04 


59 


-69 


51 


28 


A 


0.80 


0.65 


120 




56sw 


BSDL583 


5 


05 


00 


-70 


31 


42 


A 


3.90 


2.80 


10 


in LH26 


56nw 


BSDL565 


5 


05 


01 


-68 


45 


01 


AC 


0.85 


0.50 


90 


in BSDL578 


56nw 


BSDL570 


5 


05 


02 


-69 


09 


30 


A 


0.95 


0.80 


30 




56nw 


H88-116 


5 


05 


02 


-69 


09 


38 


C 


0.35 


0.30 





in BSDL570 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56nw 


BSDL554 


5 


05 


02 


-67 


34 


13 


NC 


0.40 


0.35 


60 


in LMC-N21 


56sw 


LH24 


5 


05 


03 


-70 


41 


53 


A 


12.0 


7.00 


70 


in Shaplcy-VIII 


56nw 


BSDL576 


5 


05 


03 


-69 


53 


22 


A 


0.45 


0.40 


130 




56nw 


KMK88-11.H88-117 


5 


05 


03 


-68 


54 


34 


C 


1.10 


1.00 


60 


att LMC-DEM62 


85sw 


KMHK511 


5 


05 


03 


-66 


29 


58 


CA 


1.20 


0.95 


20 




56nw 


NGC1835,SL215,ES056SC58 


5 


05 


05 


-69 


24 


14 


C 


2.30 


2.00 


80 




56nw 


BSDL567 


5 


05 


05 


-68 


40 


41 


A 


1.00 


0.55 


130 


in BSDL578 


56nw 


BSDL559 


5 


05 


05 


-67 


57 


47 


A 


0.80 


0.80 


— 




56nw 


H88-115 


5 


05 


06 


-69 


03 


11 


AC 


0.55 


0.45 


30 




56nw 


H88-114 


5 


05 


07 


-69 


06 


00 


CA 


0.55 


0.45 


110 




56nw 


H88-119 


5 


05 


07 


-68 


57 


35 


C 


0.50 


0.45 


140 


in LMC-DEM62 


85sw 


NGC1822,SL210,ESO85SC42, 


5 


05 


08 


-66 


12 


40 


C 


1.10 


1.00 


100 


& KMHK513 


56nw 


BSDL566 


5 


05 


09 


-68 


01 


04 


NA 


1.40 


1.10 


140 


in LMC-N23 


85sw 


H88-118.KMHK517 


5 


05 


09 


-67 


17 


50 


C 


0.65 


0.60 


10 




56sw 


BSDL587 


5 


05 


10 


-70 


09 


39 


AC 


0.45 


0.40 


30 


in LMC-DEM68 


56nw 


KMK88-10,H88-120 


5 


05 


11 


-69 


22 


18 


C 


0.70 


0.65 


140 




56nw 


BSDL573 


5 


05 


11 


-68 


30 


16 


A 


0.60 


0.50 


110 


mQ 


56nw 


NGC1834.ESO56SC60 


5 


05 


12 


-69 


12 


27 


C 


0.95 


0.85 


100 




56sw 


LMC-DEM68 


5 


05 


13 


-70 


07 


03 


NA 


18.0 


15.0 


140 


in Shaplcy-VIII 


56sw 


LH26 


5 


05 


13 


-70 


32 


13 


A 


15.0 


8.50 


70 


in Shapley-VIII 


56nw 


BSDL571 


5 


05 


13 


-68 


04 


35 


NA 


0.50 


0.50 


— 


in LMC-DEM70 


56nw 


SL212 


5 


05 


13 


-68 


33 


13 


C 


0.80 


0.70 


140 




56nw 


BSDL577 


5 


05 


13 


-68 


44 


26 


AC 


0.60 


0.45 


30 


mT.in BSDL578 


85sw 


BSDL558 


5 


05 


13 


-66 


42 


09 


C 


0.65 


0.55 


100 




56sw 


BSDL595 


5 


05 


14 


-71 


01 


07 


AC 


0.45 


0.30 


50 




56sw 


BSDL593 


5 


05 


14 


-70 


55 


22 


A 


0.65 


0.50 


170 




56nw 


BSDL578 


5 


05 


14 


-68 


42 


09 


A 


10.5 


5.50 


40 




33nw 


LW132,KMHK542 


5 


05 


15 


-74 


43 


35 


C 


0.60 


0.50 


90 




56sw 


BSDL590 


5 


05 


15 


-70 


07 


51 


A 


1.10 


0.85 


140 


in LMC-DEM68 


56sw 


BSDL592 


5 


05 


15 


-70 


49 


36 


A 


1.20 


0.90 


120 


in LMC-DEM75 


85sw 


LMC-DEM69 


5 


05 


16 


-66 


55 


07 


NA 


2.90 


2.40 


20 




56nw 


BSDL581 


5 


05 


17 


-68 


43 


12 


A 


0.60 


0.50 


140 


mT.in BSDL578 


56sw 


NGC1840,ESO56SC62,KMHK529 


5 


05 


18 


-71 


45 


42 


AC 


0.80 


0.70 


80 


in BSDL586 


56nw 


LMC-DEM70 


5 


05 


18 


-68 


05 


28 


NA 


2.50 


2.10 


100 


in LMC-N23 


56nw 


BSDL580 


5 


05 


18 


-68 


30 


23 


A 


0.55 


0.50 


140 


mQ 


56sw 


BSDL597 


5 


05 


19 


-70 


59 


39 


AC 


0.35 


0.30 


50 




56nw 


BSDL582 


5 


05 


19 


-68 


29 


23 


A 


0.95 


0.80 


160 


mQ 


56nw 


HS107 


5 


05 


19 


-68 


44 


06 


C 


1.10 


0.90 


120 


mT.in BSDL578 


85sw 


ZHT4 


5 


05 


19 


-67 


16 


03 


A 


1.40 


1.20 


160 




56nw 


BSDL574 


5 


05 


19 


-67 


41 


22 


A 


1.80 


1.20 


100 




85sw 


BSDL560 


5 


05 


19 


-66 


00 


59 


A 


0.80 


0.65 


110 




85sw 


LMC-N20 


5 


05 


19 


-66 


55 


11 


NA 


1.50 


0.90 


170 


in LMC-DEM69 


56nw 


H88-121 


5 


05 


21 


-69 


20 


14 


A 


0.60 


0.55 


140 




56nw 


BSDL584 


5 


05 


21 


-68 


37 


58 


A 


0.80 


0.60 


50 


in BSDL578 


56nw 


BSDL585 


5 


05 


21 


-68 


40 


30 


A 


0.65 


0.40 


50 


in BSDL578 


85sw 


BSDL568 


5 


05 


21 


-66 


54 


59 


NC 


0.40 


0.30 


50 


in LMC-N20 


85sw 


ZHT-SP3 


5 


05 


22 


-67 


10 


44 


A 


0.65 


0.55 


70 




56sw 


BSDL604 


5 


05 


23 


-71 


47 


04 


A 


0.90 


0.80 


20 


in BSDL586 


56nw 


SL218 


5 


05 


23 


-68 


30 


00 


C 


0.95 


0.90 


10 


mQ 


85sw 


SL222w,BRHT27b,KMHK520 


5 


05 


24 


-66 


29 


42 


C 


0.75 


0.60 





mP 


85nw 


SL214,LW130,ESO85SC41, 


5 


05 


24 


-63 


17 


08 


CA 


1.50 


1.30 


70 


& KMHK512 


85sw 


KMHK519 


5 


05 


25 


-65 


28 


49 


CA 


0.65 


0.55 


170 




85sw 


SL222e,BRHT27a,KMHK522 


5 


05 


26 


-66 


29 


35 


C 


0.70 


0.55 


170 


mP 


85sw 


BSDL575 


5 


05 


26 


-66 


47 


36 


AC 


0.45 


0.35 


60 




56sw 


BSDL618 


5 


05 


31 


-72 


15 


13 


A 


0.95 


0.95 


— 




56nw 


BSDL591 


5 


05 


32 


-68 


39 


09 


A 


1.20 


0.60 


140 


in BSDL578 


56nw 


HS1 12 


5 


05 


33 


-69 


07 


03 


f 


n on 
u.yu 


U. / 


( U 




56nw 


BSDL589 


5 


05 


34 


-67 


36 


54 


AC 


0.40 


0.40 






85sw 


NGC1826,SL221,ES085SC43, 


5 


05 


34 


-66 


13 


51 


C 


1.20 


1.10 


60 


& KMHK524 


56sw 


BSDL615 


5 


05 


35 


-71 


33 


11 


A 


1.20 


0.95 


20 




56nw 


NGC1836,SL223,ES056SC31, 


5 


05 


35 


-68 


37 


42 


C 


1.50 


1.40 


50 


mP.in BSDL578 & BRHT4a 


56nw 


HS109 


5 


05 


35 


-68 


42 


52 


c 


1.00 


0.90 


170 


in BSDL578 


85sw 


BSDL588 


5 


05 


37 


-67 


06 


43 


AC 


0.40 


0.35 


30 




56sw 


BSDL609 


5 


05 


39 


-70 


38 


35 


A 


2.70 


1.20 


50 


in LH24 


56sw 


BSDL607 


5 


05 


40 


-70 


33 


18 


AC 


0.65 


0.50 


80 


in NGC1845 


56nw 


BRHT4b 


5 


05 


40 


-68 


38 


22 


C 


1.00 


0.90 


140 


mP,in BSDL578 


56nw 


BSDL596 


5 


05 


40 


-68 


41 


14 


A 


1.00 


0.70 


160 


in BSDL578 


56sw 


BSDL614 


5 


05 


41 


-70 


48 


06 


AC 


1.00 


0.80 


30 


in BSDL619 


56nw 


LMC-N23 


5 


05 


41 


-68 


05 


15 


NA 


16.5 


9.50 


130 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

° 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56sw 


SL224,KMHK534 


5 


05 


42 


-70 


19 


30 


C 


0.90 


0.90 


— 


in Shapley-VIII 


56nw 


BSDL602 


5 


05 


42 


-69 


51 


10 


A 


1.00 


0.65 


100 




56nw 


LMC-DEM71,SNR0505-67.9 


5 


05 


42 


-67 


52 


38 


N 


1.40 


1.10 


170 




56sw 


BSDL608 


5 


05 


44 


-70 


09 


38 


C 


0.45 


0.45 


— 


in LMC-DEM68 


56nw 


HS111 


5 


05 


44 


-68 


30 


20 


c 


0.60 


0.50 







56nw 


BSDL599 


5 


05 


46 


-68 


35 


35 


A 


1.80 


1.50 


80 




85sw 


H88-124,H80F2-5 


5 


05 


47 


-65 


15 


43 


A 


0.65 


0.50 


120 




56sw 


BSDL619 


5 


05 


49 


-70 


49 


07 


A 


3.20 


2.60 


40 


in LMC-DEM75 


56nw 


BSDL598 


5 


05 


49 


-68 


11 


34 


NA 


1.20 


0.70 


70 


in LMC-DEM73 


85sw 


HS108,KMHK528 


5 


05 


49 


-66 


21 


48 


CA 


0.75 


0.60 


120 




85sw 


BSDL594 


5 


05 


50 


-67 


03 


02 


CA 


0.95 


0.75 


120 




56nw 


BSDL611 


5 


05 


51 


-69 


36 


35 


CA 


0.60 


0.60 


— 




85sw 


LW131,HS110,KMHK527 


5 


05 


51 


-66 


01 


47 


A 


0.85 


0.60 


110 




56nw 


KMK88-13 


5 


05 


52 


-69 


03 


30 


AC 


1.00 


0.70 


120 




56nw 


BSDL600 


5 


05 


52 


-68 


14 


30 


AC 


0.35 


0.30 


10 


mP 


56sw 


HS115,KMHK537 


5 


05 


53 


-70 


22 


21 


CA 


0.90 


0.90 


— 


in Shaplcy-VIII 


85sw 


ZHT3 


5 


05 


53 


-66 


44 


07 


A 


1.50 


1.10 


10 




56nw 


HS113,KMHK531 


5 


05 


54 


-68 


14 


15 


C 


0.60 


0.55 


80 


mP 


56nw 


BSDL603 


5 


05 


54 


-68 


37 


46 


AC 


1.10 


0.95 


170 


mP 


56nw 


SNR0506-68.0 


5 


05 


55 


-68 


01 


56 


N 


0.90 


0.80 


60 




56nw 


KMK88-14,H88-126 


5 


05 


55 


-68 


57 


09 


CA 


0.70 


0.65 


160 


mP 


56nw 


BSDL606 


5 


05 


58 


-68 


34 


33 


A 


1.00 


0.60 


160 


in LH24 


56sw 


NGC1845 


5 


05 


59 


-70 


32 


07 


A 


8.90 


5.60 


30 


in LH26 


56nw 


BSDL605 


5 


05 


59 


-68 


33 


26 


CA 


0.80 


0.80 


— 




85nw 


H88-123,H80F2-6 


5 


06 


00 


-64 


52 


49 


C 


0.45 


0.35 


50 




56nw 


H88-129 


5 


06 


01 


-69 


22 


52 


AC 


0.60 


0.50 







56sw 


BSDL622 


5 


06 


02 


-70 


29 


42 


A 


0.85 


0.70 


20 


in NGC1845 


56nw 


HS114,KMHK533 


5 


06 


02 


-68 


01 


35 


C 


0.90 


0.80 


40 




56nw 


NGC1839,SL226,ES056SC63 


5 


06 


02 


-68 


37 


36 


C 


1.60 


1.60 


— 


mPjn BSDL651 


56nw 


KMK88-16 


5 


06 


02 


-68 


57 


26 


AC 


0.60 


0.50 


120 


mP 


33sw 


LW137,KMHK558 


5 


06 


03 


-75 


25 


14 


C 


1.50 


1.50 


— 




56nw 


LMC-DEM73 


5 


06 


03 


-68 


07 


06 


NA 


9.00 


5.50 


30 


in LMC-N23 


85sw 


BSDL601 


5 


06 


03 


-67 


02 


04 


A 


1.00 


0.90 


110 




56nw 


LH25 


5 


06 


05 


-68 


05 


56 


NA 


3.00 


3.00 


— 


in LMC-DEM73 


56nw 


KMK88-12,H88-128 


5 


06 


06 


-69 


11 


07 


CA 


0.60 


0.50 


10 




56nw 


BSDL613 


5 


06 


06 


-68 


06 


56 


AC 


0.70 


0.60 


140 


in LH25 


56nw 


BSDL616 


5 


06 


06 


-68 


21 


49 


AC 


0.50 


0.40 


60 




56sw 


BSDL626 


5 


06 


07 


-70 


40 


25 


CA 


0.40 


0.30 


150 


in Shaplcy-VIII 


56nw 


NGC1838,SL225,ES056SC64 


5 


06 


07 


-68 


26 


42 


C 


1.30 


1.20 


20 


in LMC-DEM76 


85sw 


LMC-DEM72 


5 


06 


08 


-65 


41 


21 


NA 


5.40 


5.40 


— 




56nw 


KMHK540 


5 


06 


09 


-70 


00 


51 


C 


0.80 


0.75 


160 




56sw 


BSDL624 


5 


06 


09 


-70 


10 


41 


NA 


1.80 


1.80 


— 


in LMC-DEM68 


56nw 


KMK88-15,H88-127 


5 


06 


09 


-69 


03 


25 


AC 


0.95 


0.80 


140 




56nw 


KMK88-17 


5 


06 


11 


-68 


51 


00 


C 


0.60 


0.55 


70 




56sw 


BSDL637 


5 


06 


12 


-71 


01 


14 


CA 


0.35 


0.35 


— 


br*in 


56sw 


BSDL625 


5 


06 


12 


-70 


10 


21 


NA 


1.10 


0.45 


140 


in BSDL624 


56sw 


BSDL628 


5 


06 


12 


-70 


15 


27 


CA 


0.55 


0.45 


140 


in Shaplcy-VIII 


56nw 


KMHK541 


5 


06 


12 


-69 


58 


26 


AC 


0.85 


0.80 


50 




56nw 


HS116,KMHK536 


5 


06 


12 


-68 


03 


47 


CA 


0.55 


0.50 


100 


in LMC-N23 


56sw 


BSDL629 


5 


06 


13 


-70 


16 


41 


CA 


0.30 


0.25 


70 


in Shaplcy-VIII 


85sw 


BSDL610 


5 


06 


13 


-66 


48 


53 


AC 


0.80 


0.55 


50 




56sw 


BSDL632 


5 


06 


14 


-70 


24 


25 


NA 


1.30 


1.00 


150 


in LMC-DEM80 


85sw 


BSDL612 


5 


06 


14 


-67 


01 


30 


AC 


0.40 


0.30 


80 




56sw 


BSDL635 


5 


06 


15 


-70 


29 


35 


C 


0.65 


0.55 


100 


mP,in NGC1845 


85nw 


NGC1831,SL227,LW133, 


5 


06 


16 


-64 


55 


07 


C 


3.80 


3.20 


170 


& ESO85SC44,KMHK530 


56sw 


SL232,KMHK545 


5 


06 


21 


-70 


28 


46 


c 


1.30 


1.30 




mP,in NGC1845 




DCFlT coo 
LJ O LJ JjUOO 


5 


06 


21 


-70 


43 


18 


NA 


A nn 


Z. ( u 


( V 


in T h/Tr r^T?A/T7^ 

m ijivi^-urijivi / 


56nw 


BSDL630 


5 


06 


21 


-69 


22 


34 


AC 


0.55 


0.50 


50 




56nw 


SL231 


5 


06 


21 


-69 


28 


01 


AC 


0.70 


0.65 


140 




56nw 


BSDL623 


5 


06 


22 


-68 


35 


34 


AC 


0.90 


0.80 


120 


in BSDL651 


33nw 


SL236,LW136,KMHK552 


5 


06 


23 


-72 


30 


19 


C 


1.20 


1.20 






56sw 


SL235.KMHK551 


5 


06 


23 


-71 


49 


04 


C 


0.85 


0.80 


130 




85sw 


BSDL617 


5 


06 


23 


-66 


19 


23 


AC 


0.95 


0.90 


120 




85sw 


H88-130,H80F2-8 


5 


06 


23 


-65 


21 


11 


C 


0.35 


0.30 


100 




56sw 


BSDL641 


5 


06 


24 


-70 


43 


26 


NA 


1.40 


0.90 


80 


in BSDL638 


56nw 


BSDL634 


5 


06 


24 


-69 


34 


10 


CA 


0.85 


0.65 


60 




56nw 


SL229,BRHT29a 


5 


06 


24 


-68 


22 


31 


C 


1.10 


0.95 


140 


mP,sup LMC-DEM76 


56nw 


HS117 


5 


06 


24 


-68 


42 


12 


C 


1.20 


1.10 


170 


sup BSDL651 


85sw 


LW134.KMHK535 


5 


06 


26 


-65 


11 


08 


c 


0.95 


0.80 


20 





22 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Dccl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


85sw 


SL228w,BRHT28a,KMHK538w 


5 


06 


28 


-66 


54 


24 


C 


1.00 


0.80 


160 


mP.in LMC-DEM77 


56sw 


BSDL642 


5 


06 


29 


-70 


14 


10 


AC 


0.65 


0.55 


140 


in Shaplcy-VIII 


56nw 


BSDL631 


5 


06 


32 


-68 


25 


45 


C 


0.50 


0.40 


130 


in LMC-DEM76 


85sw 


BSDL621 


5 


06 


32 


-67 


00 


03 


C 


0.50 


0.40 


70 


br*in 


85s w 


SL228e,BRHT28b,KMHK538c 


5 


06 


32 


-66 


54 


30 


c 


0.90 


0.60 


170 


mP.in LMC-DEM77,br*in 


56nw 


SL230,BRHT29b 


5 


06 


33 


-68 


21 


48 


c 


1.40 


1.30 


50 


mP,in LMC-DEM76 


56nw 


BSDL640 


5 


06 


34 


-69 


34 


06 


A 


0.65 


0.55 


70 




56nw 


BSDL644 


5 


06 


35 


-70 


01 


30 


AC 


0.60 


0.50 


100 




56nw 


LMC-DEM76 


5 


06 


36 


-68 


26 


09 


NA 


11.0 


10.0 


20 




85sw 


BSDL620 


5 


06 


36 


-65 


38 


28 


A 


2.50 


1.80 


30 




56nw 


H88-135 


5 


06 


39 


-69 


22 


05 


CA 


0.50 


0.45 


150 




56nw 


BSDL636 


5 


06 


39 


-68 


09 


26 


NA 


0.45 


0.45 


— 


in LMC-DEM74 


56nw 


LMC-DEM74 


5 


06 


40 


-68 


09 


38 


NA 


2.90 


2.40 


80 


in LMC-N23 


56nw 


H88-131,KMHK544 


5 


06 


41 


-67 


50 


32 


C 


0.75 


0.65 


140 




85sw 


LW135,KMHK539 


5 


06 


41 


-65 


37 


25 


C 


0.80 


0.70 


150 


in BSDL620 


56sw 


BSDL653 


5 


06 


46 


-70 


37 


42 


AC 


0.80 


0.65 


170 


in Shaplcy-VIII 


56nw 


BSDL639 


5 


06 


46 


-68 


09 


28 


NC 


0.45 


0.35 


170 


in LMC-DEM74 


56nw 


HS118 


5 


06 


47 


-68 


37 


05 


AC 


1.20 


1.10 


60 


in BSDL651 


56nw 


H88-133 


5 


06 


47 


-68 


47 


15 


AC 


1.00 


0.85 


110 




85sw 


LMC-DEM77 


5 


06 


48 


-66 


56 


13 


NA 


5.00 


4.00 


120 




85s w 


BSDL627 


5 


06 


48 


-65 


51 


29 


AC 


0.65 


0.55 


40 




56nw 


BSDL645 


5 


06 


51 


-68 


16 


15 


AC 


0.30 


0.25 


40 




33sw 


SL248,KMHK578 


5 


06 


52 


-75 


40 


55 


C 


0.90 


0.90 


— 




56nw 


BSDL646 


5 


06 


53 


-68 


34 


52 


A 


1.50 


0.80 


160 


in BSDL651 


85sw 


H88-134,H80F2-9 


5 


06 


53 


-65 


15 


33 


C 


0.40 


0.40 


— 




56nw 


SL234 


5 


06 


54 


-68 


43 


07 


C 


1.10 


1.00 


70 


in BSDL651 


56nw 


KMK88-18,H88-132 


5 


06 


55 


-68 


52 


43 


CA 


0.65 


0.55 


150 


in BSDL649 


56sw 


LMC-DEM75 


5 


06 


56 


-70 


48 


11 


NA 


23.0 


17.0 


— 


in Shapley-VIII 


56nw 


BSDL648 


5 


06 


56 


-68 


39 


30 


A 


0.90 


0.65 


150 


in BSDL651 


56nw 


BSDL649 


5 


06 


56 


-68 


52 


28 


A 


1.30 


1.00 


30 




56sw 


HS120,KMHK555 


5 


06 


57 


-70 


36 


48 


AC 


0.90 


0.70 


70 


in Shaplcy-VIII 


56nw 


SL237 


5 


06 


57 


-69 


08 


51 


CA 


1.10 


0.90 


140 


in LH27 


56sw 


BSDL658 


5 


06 


58 


-70 


38 


06 


C 


0.40 


0.30 


170 


in Shaplcy-VIII 


56nw 


KMHK549 


5 


06 


58 


-68 


06 


51 


AC 


0.90 


0.75 


120 




56nw 


HS119,H88-137 


5 


07 


00 


-69 


19 


11 


C 


1.00 


0.90 


170 




85nw 


BSDL633 


5 


07 


00 


-65 


00 


08 


A 


1.20 


0.95 


140 




56nw 


BSDL651 


5 


07 


01 


-68 


37 


50 


A 


11.5 


10.0 


110 




56nw 


LMC-DEM78 


5 


07 


01 


-67 


56 


51 


NA 


1.90 


1.40 


90 




85nw 


H88-136,H80F2-10 


5 


07 


02 


-65 


00 


07 


AC 


0.45 


0.35 


140 


in BSDL633 


56sw 


BSDL656 


5 


07 


03 


-69 


36 


56 


AC 


1.20 


1.00 


70 




85sw 


LW138,KMHK547 


5 


07 


04 


-65 


55 


42 


C 


0.85 


0.85 


— 




85nw 


SL233,ES085SC45,KMHK543 


5 


07 


04 


-63 


38 


51 


C 


1.10 


1.00 


70 




58ne 


BSDL652 


5 


07 


05 


-68 


35 


03 


AC 


0.50 


0.35 


80 




56nw 


BSDL650 


5 


07 


05 


-67 


54 


25 


AC 


0.40 


0.35 


100 




56nw 


LH27 


5 


07 


08 


-69 


08 


07 


A 


4.00 


2.90 


70 




56nw 


NGCl847,SL240,ESO56SC66 


5 


07 


08 


-68 


58 


17 


C 


1.80 


1.60 





mT 


85sw 


SL239,KMHK550 


5 


07 


09 


-66 


40 


10 


C 


0.80 


0.60 


20 


mP 


56nw 


KMK88-19,H88-139 


5 


07 


10 


-69 


07 


12 


AC 


1.00 


0.65 


140 


in LH27 


56nw 


KMHK554 


5 


07 


10 


-68 


18 


02 


C 


0.55 


0.45 


70 




85sw 


BSDL647 


5 


07 


10 


-66 


40 


18 


AC 


0.60 


0.40 


10 


mP 


85sw 


BSDL643 


5 


07 


11 


-65 


18 


09 


A 


0.45 


0.45 


— 




85sw 


H88-138,H80F2-11 


5 


07 


12 


-65 


17 


14 


A 


1.80 


1.80 


— 




56sw 


BSDL668 


5 


07 


15 


-70 


41 


32 


NA 


3.20 


1.30 


20 


in LMC-DEM75 


56nw 


BSDL657 


5 


07 


16 


-68 


27 


47 


NA 


3.30 


1.50 


20 


in LMC-DEM76 


56nw 


BSDL662 


5 


07 


17 


-69 


56 


36 


AC 


0.85 


0.70 


130 




56nw 


BSDL660 


5 


07 


18 


-68 


34 


11 


A 


0.90 


0.65 


140 








5 


07 


18 


-67 


16 


23 




1 .ou 


1 .ou 




Co iVlvlrliVOOO 


56nw 


KMK88-21,H88-140 


5 


07 


19 


-68 


59 


05 


c 


0.40 


0.35 


110 


mT 


85sw 


BSDL654 


5 


07 


20 


-66 


49 


51 


c 


0.45 


0.40 


10 




33nw 


LW140.KMHK569 


5 


07 


21 


-72 


48 


22 


c 


0.65 


0.65 






56nw 


BSDL670 


5 


07 


21 


-70 


13 


14 


A 


0.65 


0.45 


170 




56nw 


LMC-N100,LMC-DEM79 


5 


07 


21 


-68 


32 


17 


NA 


3.20 


2.60 


100 




85nw 


SL238,LW139,KMHK548 


5 


07 


22 


-64 


25 


48 


C 


1.20 


1.10 


130 




56sw 


SL246.KMHK561 


5 


07 


24 


-70 


48 


38 


c 


0.80 


0.80 




in LMC-DEM75 


56nw 


BSDL661 


5 


07 


24 


-68 


14 


47 


c 


0.50 


0.45 


10 




56sw 


NGC1848,SL247,ES056SC68 


5 


07 


27 


-71 


11 


43 


AN 


2.20 


2.00 


140 


in LMC-DEM81 


56nw 


BSDL663 


5 


07 


27 


-68 


53 


16 


A 


1.00 


0.75 


140 




56sw 


BSDL676 


5 


07 


28 


-70 


45 


03 


A 


0.70 


0.60 


130 


mP,in LMC-DEM75 


56nw 


BSDL664 


5 


07 


28 


-68 


58 


32 


CA 


1.10 


1.00 


110 


mT 
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Table 1. (continued) 



Plato Name RA(2000) Decl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 



i 1 ~\ 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(~) 


(8) 


(9) 


85s w 


NGC1844,SL242,ES085SC48, 


5 


07 


30 


-67 


19 


24 


c 


1.60 


1.60 




& KMHK556 


85sw 


BSDL655 


5 


07 


31 


-65 


47 


39 


CA 


0.60 


0.45 


60 




85sw 


H88-141,H80F2-12 


5 


07 


32 


-65 


20 


25 


c 


0.45 


0.40 


20 




56nw 


H88-146 


5 


07 


33 


-69 


29 


53 


c 


0.45 


0.35 


170 




33nw 


LW141,KMHK585 


5 


07 


34 


-74 


38 


06 


c 


1.00 


1.00 






56nw 


NGC1846,SL243,ES056SC67, 


5 


07 


34 


-67 


27 


36 


c 


3.80 


3.80 




& KMHK557 




KMHK565 


5 


07 


35 


-71 


10 


03 


AC 


1.00 


0.85 


140 


in LH28 


56sw 


SL249,KMHK562 


5 


07 


35 


-70 


44 


54 


c 


0.85 


0.75 


20 


mP,sup LMC-DEM75 


85nw 


H88-142,H80F2-13 


5 


07 


35 


-64 


59 


03 


AC 


0.65 


0.50 


120 




5()sw 


LMC-DEM80 


5 


07 


36 


-70 


30 


13 


NA 


14.0 


8.00 


150 


in Shapley-VIII 


56nw 


H88-144 


5 


07 


37 


-69 


14 


27 


AC 


0.65 


0.40 


100 




56nw 


SL244 


5 


07 


37 


-68 


32 


31 


c 


1.00 


1.00 




sup LMC-N100 


56nw 


HS122 


5 


07 


38 


-68 


47 


50 


C 


0.75 


0.70 


20 




56nw 


BSDL667 


5 


07 


39 


-68 


05 


20 


AC 


0.55 


0.45 







56sw 


LMC-DEM81 


5 


07 


41 


-71 


11 


40 


NA 


4.70 


2.40 


70 


in LH28 


56nw 


BSDL679 


5 


07 


41 


-70 


12 


52 


A 


0.65 


0.45 


170 




56nw 


BSDL669 


5 


07 


41 


-68 


01 


31 


A 


0.55 


0.40 


140 




56nw 


BSDL682 


5 


07 


42 


-70 


35 


12 


A 


1.20 


0.85 


30 


in LMC-DEM80 


56nw 


BSDL681 


5 


07 


43 


-70 


17 


26 


A 


1.10 


0.65 


10 




85sw 


BSDL666 


5 


07 


44 


-67 


10 


08 


AC 


0.65 


0.50 


120 




85s w 


BSDL659 


5 


07 


44 


-65 


06 


36 


A 


1.40 


0.80 


110 




56sw 


LH28 


5 


07 


45 


-71 


10 


57 


AN 


6.10 


5.20 


150 




85se 


BSDL665 


5 


07 


45 


-66 


47 


50 


AC 


0.45 


0.40 


140 




56sw 


BSDL683 


5 


07 


46 


-70 


22 


58 


A 


0.70 


0.50 


70 


mT,in Shaplcy-VIII 


56sw 


BSDL684 


5 


07 


46 


-70 


47 


39 


A 


1.10 


0.85 


150 


in LMC-DEM75 


56nw 


HS121.KMHK560 


5 


07 


46 


-67 


51 


41 


c 


0.75 


0.65 


70 




85sw 


SL245.KMHK559 


5 


07 


46 


-66 


25 


49 


CA 


1.00 


0.75 


20 




85sw 


H88-143,H80F2-14 


5 


07 


46 


-65 


06 


49 


CA 


0.45 


0.30 


80 


in BSDL659 


56nw 


BRHT30b,KMHK567 


5 


07 


49 


-70 


02 


38 


c 


0.90 


0.80 


140 


mP,in LH29 


85sw 


BSDL671 


5 


07 


49 


-67 


04 


35 


CA 


0.45 


0.35 


130 






SL252,KMHK570 


5 


07 


50 


-70 


23 


28 


CA 


0.65 


0.60 


80 


mT,in Shapley-VIII 


56nw 


SL250 


5 


07 


50 


-69 


26 


06 


C 


1.00 


1.00 






56sw 


BSDL685 


5 


07 


51 


-70 


23 


08 


AC 


0.40 


0.30 


30 


mT,in Shapley-VIII 


85s w 


BSDL675 


5 


07 


51 


-67 


21 


29 


AC 


0.65 


0.50 


80 




56sw 


LMC-DEM83 


5 


07 


52 


-71 


02 


29 


NA 


3.90 


3.40 


80 




56nw 


LH29 


5 


07 


53 


-70 


01 


44 


A 


6.00 


3.00 


150 




56nw 


BSDL678 


5 


07 


53 


-68 


40 


29 


A 


1.00 


0.85 


140 


in BSDL651 


56nw 


BSDL677 


5 


07 


54 


-67 


55 


44 


CA 


0.40 


0.35 


70 




85ne 


H88-145,H80F2-15 


5 


07 


54 


-64 


39 


40 


AC 


0.40 


0.30 


100 




56nw 


KMHK572 


5 


07 


55 


-70 


01 


58 


CA 


0.90 


0.80 


20 


in LH29 


56nw 


SL255,BRHT30a,KMHK573 


5 


07 


55 


-70 


03 


26 


C 


1.00 


0.90 


120 


mP,in LH29 


56sw 


BSDL689 


5 


07 


55 


-70 


39 


34 


AC 


1.00 


0.90 


140 


in LMC-DEM75 


56sw 


BSDL690 


5 


07 


56 


-70 


46 


06 


NA 


2.80 


1.70 


130 


in LMC-DEM75 


56sw 


BSDL692 


5 


07 


56 


-70 


50 


23 


A 


1.70 


1.30 


30 


in LMC-DEM75 


85sw 


BSDL672 


5 


07 


56 


-66 


22 


29 


A 


0.90 


0.65 


170 




56nw 


KMK88-20,H88-148 


5 


07 


57 


-69 


17 


49 


c 


0.55 


0.45 


80 


mP 


85sw 


BSDL673 


5 


07 


57 


-66 


24 


03 


A 


0.90 


0.55 


20 




56nw 


KMK88-23,H88-150 


5 


07 


59 


-69 


15 


19 


AC 


0.80 


0.60 


140 


in BSDL686 


56nw 


SL251,KMHK574 


5 


07 


59 


-69 


52 


29 


c 


1.10 


1.10 






56sw 


BSDL696 


5 


08 


00 


-71 


15 


59 


AN 


1.60 


1.10 


50 


in LMC-DEM82 


56nw 


H88-154 


5 


08 


01 


-69 


31 


49 


c 


0.45 


0.40 


30 




85se 


BSDL674 


5 


08 


01 


-65 


52 


50 


AC 


0.55 


0.45 


50 




56nw 


BSDL680 


5 


08 


02 


-67 


52 


09 


A 


0.80 


0.60 


120 




56sw 


BSDL698 


5 


08 


03 


-71 


17 


35 


AN 


1.70 


1.30 


60 


in LMC-DEM82 


85ne 


H88-147,H80F2-16 


5 


08 


03 


-64 


39 


20 


AC 


0.45 


0.35 


40 




56nw 


BSDL691 


5 


08 


04 


-70 


01 


39 


CA 


0.50 


0.40 


170 


in LH29 


56nw 


BSDL686 


5 


08 


04 


-69 


16 


09 


A 


2.50 


1.50 


150 




56nw 


KMK88-24,H88-152 


5 


08 


06 


-69 


15 


52 


CA 


1.00 


0.85 


140 


in BSDL686 


56nw 


KMK88-22 


5 


08 


06 


-69 


17 


56 


CA 


0.55 


0.45 


170 


mP 


56sw 


LMC-DEM82 


5 


08 


07 


-71 


16 


46 


NA 


6.70 


3.40 


50 




56nw 


BSDL693 


5 


08 


09 


-70 


04 


46 


A 


1.00 


0.85 


70 


in LH29 


56nw 


KMK88-25,H88-151 


5 


08 


09 


-69 


02 


19 


AC 


0.85 


0.60 


120 




56sw 


SL256.KMHK580 


5 


08 


10 


-71 


10 


23 


C 


1.00 


0.95 


50 


in LH28 


56nw 


KMK88-26.H88-149 


5 


08 


10 


-69 


00 


45 


AC 


0.70 


0.60 


110 




56nw 


BSDL695 


5 


08 


11 


-70 


14 


41 


AC 


0.45 


0.40 


10 




56nw 


BSDL694 


5 


08 


12 


-70 


03 


17 


AC 


0.55 


0.45 


120 


in LH29 


56nw 


LH30 


5 


08 


14 


-69 


13 


22 


A 


2.50 


1.60 


50 




56nw 


BSDL687 


5 


08 


15 


-68 


24 


16 


NA 


1.80 


1.00 


10 




56nw 


LMC-DEM84 


5 


08 


15 


-68 


44 


51 


NA 


8.00 


8.00 
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Table 1. (continued) 



Plate 
(1) 


Name 
(2) 


RA(2000) 

h m s 

(3) 


Docl(2000) 

o III 

(4) 


T 

(5) 


Dmax 
(6) 


Dmin 
(7) 


PA 

o 

(8) 


Remarks 
(9) 


56nw 


BSDL700 


5 


08 


16 


-70 


03 


04 


AC 


0.60 


0.50 


140 


in LH29 


56sw 


BSDL701 


5 


08 


17 


-70 


49 


36 


A 


0.85 


0.55 


160 


in LMC-DEM75 


56sw 


KMHK581 


5 


08 


18 


-70 


34 


28 


CA 


1.70 


1.50 


20 


in LMC-DEM80 


85se 


HS124.KMHK564 


5 


08 


18 


-66 


07 


27 


CA 


0.55 


0.40 


110 




85no 


H88-153.H80F2-17 


5 


08 


19 


-64 


57 


01 


C 


0.40 


0.30 


110 




85sc 


SL254,KMHK568 


5 


08 


21 


-66 


13 


19 


C 


0.90 


0.90 


— 




85so 


SL253,LW143,KMHK566 


5 


08 


23 


-65 


52 


08 


c 


1.10 


1.10 


— 




56nw 


BSDL697 


5 


08 


25 


-69 


02 


30 


A 


1.10 


0.95 


10 




85no 


HS125.KMHK563 


5 


08 


25 


-64 


52 


20 


C 


0.50 


0.40 


150 




56sw 


BSDL712 


5 


08 


26 


-70 


47 


48 


A 


0.65 


0.55 


150 


in LMC-DEM75 


85so 


KMHK575 


5 


08 


27 


-66 


46 


16 


C 


1.00 


0.90 


10 


not SL263 


56sw 


BSDL710 


5 


08 


28 


-70 


26 


04 


A 


1.70 


0.70 


40 




56nw 


HS133A 


5 


08 


28 


-69 


33 


14 


C 


0.70 


0.65 







56sw 


BSDL718 


5 


08 


29 


-70 


46 


31 


NA 


0.90 


0.80 


160 


in LMC-DEM75 


56nw 


BSDL699 


5 


08 


31 


-68 


16 


47 


NA 


2.10 


1.60 


80 




56sw 


KMHK587 


5 


08 


32 


-70 


26 


55 


CA 


1.00 


1.00 


— 




56nw 


HS127 


5 


08 


34 


-69 


10 


34 


C 


0.80 


0.70 


140 


mP 


33nw 


LW147.KMHK604 


5 


08 


35 


-74 


43 


44 


C 


1.10 


1.10 


— 




85sc 


BSDL688 


5 


08 


35 


-65 


52 


02 


A 


0.90 


0.80 


120 




85nc 


SL258,LW142,KMHK571 


5 


08 


35 


-64 


54 


31 


C 


1.00 


0.85 


130 




56nw 


H88-155 


5 


08 


37 


-69 


05 


40 


CA 


0.70 


0.60 


140 




85no 


HS126 


5 


08 


38 


-64 


53 


34 


A 


1.10 


0.65 


160 




56sw 


BSDL723 


5 


08 


39 


-70 


47 


35 


A 


0.85 


0.60 


150 


in LMC-DEM75 


56nw 


BSDL705 


5 


08 


39 


-68 


43 


42 


NA 


1.30 


1.00 


140 


in LMC-N103B 


56nw 


Robl,NGC1850A 


5 


08 


39 


-68 


45 


32 


C 


0.50 


0.45 





rnTan LMC-N103B 


85so 


SL257,LW144,KMHK576 


5 


08 


39 


-65 


53 


39 


C 


0.80 


0.70 


170 




56nw 


BSDL704 


5 


08 


40 


-68 


33 


26 


AC 


0.60 


0.50 


70 


in BSDL726 


56nw 


LMC-N103B 


5 


08 


40 


-68 


45 


12 


NA 


5.00 


2.90 


20 


in LMC-DEM84 


56nw 


H88-157 


5 


08 


41 


-68 


47 


22 


NA 


0.80 


0.65 


40 


in LMC-N103B 


56nw 


HS128 


5 


08 


43 


-69 


10 


57 


C 


0.70 


0.65 


10 


mP 


56nw 


BSDL702 


5 


08 


43 


-68 


04 


29 


A 


0.60 


0.50 


130 




56nw 


NGC1850,SL261,ESO56SC70, 


5 


08 


44 


-68 


45 


33 


C 


3.00 


3.00 


— 


mT.in? LMC-N103B & BRHT5a 


56nw 


BSDL711 


5 


08 


45 


-68 


41 


55 


AC 


0.55 


0.55 


— 


mT 


56nw 


BSDL703 


5 


08 


45 


-67 


52 


48 


A 


1.10 


0.65 


140 




56nw 


BSDL722 


5 


08 


46 


-69 


53 


50 


AC 


0.80 


0.60 


60 




56nw 


SL260 


5 


08 


46 


-68 


41 


12 


C 


1.10 


1.00 


30 


mT 


56nw 


BSDL713 


5 


08 


47 


-68 


41 


46 


c 


0.40 


0.35 


140 


mT 


56nw 


BSDL717 


5 


08 


49 


-68 


32 


06 


AC 


0.55 


0.45 


70 


in BSDL726 


56nw 


BSDL714 


5 


08 


49 


-68 


33 


21 


AN 


0.40 


0.35 


20 


in BSDL726 


56nw 


KMHK583 


5 


08 


50 


-67 


43 


48 


A 


1.10 


0.95 


30 




85so 


KMHK579 


5 


08 


50 


-65 


40 


21 


C 


0.50 


0.45 


160 




56nw 


HS133 


5 


08 


51 


-69 


32 


48 


AC 


0.55 


0.35 


10 




56nw 


KMHK586 


5 


08 


51 


-67 


58 


49 


C 


0.60 


0.50 


120 




85ne 


SL259,LW145,KMHK577 


5 


08 


51 


-64 


06 


13 


C 


0.80 


0.80 


— 




56nw 


KMK88-27 


5 


08 


53 


-69 


00 


11 


C 


0.60 


0.50 


70 




56nw 


BSDL716 


5 


08 


53 


-68 


05 


01 


A 


1.50 


1.20 


10 




56nw 


BRHT5b,H88-159 


5 


08 


53 


-68 


45 


08 


C 


1.10 


1.00 


40 


mT,in? LMC-N103B 


56sw 


BSDL730 


5 


08 


54 


-70 


44 


04 


A 


0.65 


0.55 







85sc 


SL263 


5 


08 


54 


-66 


47 


18 


CA 


0.50 


0.45 


100 


in BSDL708 


85so 


BSDL708 


5 


08 


55 


-66 


47 


21 


A 


1.20 


1.00 


110 




8 5 so 


BSDL706 


5 


08 


55 


-66 


51 


32 


A 


1.90 


1.20 


70 




56nw 


BSDL725 


5 


08 


56 


-69 


36 


43 


CA 


0.40 


0.35 


100 




56sw 


BSDL737 


5 


08 


57 


-71 


07 


25 


A 


2.50 


1.20 


130 




56nw 


BSDL720 


5 


08 


57 


-68 


04 


20 


AN 


0.70 


0.70 


— 




85no 


H88-156.H80F2-18 


5 


08 


57 


-64 


46 


21 


C 


0.35 


0.25 


100 




56nw 


BSDL727 


5 


08 


58 


-69 


52 


57 


A 


0.95 


0.60 


70 




56nw 


QNRn^no fiS 7 


5 


08 


59 


-68 


43 


34 


N 


n fin 


u.oo 


■3D 
OU 


ir, T A/IT 1 TS.T1 fl^R 
111 l_jlvi^-lN lUOD 


85se 


BSDL707 


5 


09 


00 


-66 


01 


38 


AC 


0.55 


0.45 


170 




56sw 


SL272.KMHK601 


5 


09 


01 


-72 


21 


40 


C 


0.80 


0.80 






56nw 


BSDL724 


5 


09 


01 


-68 


33 


48 


A 


0.60 


0.35 


40 




56sw 


BSDL740 


5 


09 


02 


-70 


48 


13 


A 


2.80 


1.70 


150 




56sw 


BSDL743 


5 


09 


02 


-70 


49 


15 


AC 


0.85 


0.50 


40 


in BSDL740 


56nw 


BSDL729 


5 


09 


02 


-69 


37 


10 


AC 


0.50 


0.45 


50 




85sw 


BSDL719 


5 


09 


02 


-67 


24 


12 


CA 


0.45 


0.40 


130 




56sw 


BSDL733 


5 


09 


03 


-70 


07 


44 


A 


0.70 


0.60 


110 




85so 


HS129.KMHK584 


5 


09 


03 


-66 


18 


53 


C 


0.80 


0.80 






85so 


BSDL715 


5 


09 


04 


-66 


41 


29 


CA 


0.45 


0.40 


170 




56sw 


BSDL735 


5 


09 


05 


-70 


08 


35 


A 


0.50 


0.30 


130 




85so 


BSDL709 


5 


09 


05 


-65 


54 


30 


AC 


0.40 


0.35 


40 
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Table 1. (continued) 



Plate Name RA(2000) Decl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 

h m s o I ft ' I o 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 



56nw 


SL266.KMHK592 


5 


09 


06 


-69 


42 


58 


C 


1.10 


1.00 


30 




56sw 


BSDL736 


5 


09 


07 


-70 


03 


08 


A 


2.70 


2.70 


— 




56nw 


BSDL726 


5 


09 


07 


-68 


33 


16 


A 


1.90 


1.60 


20 




56sw 


BSDL744 


5 


09 


08 


-70 


26 


55 


A 


0.50 


0.45 


170 




56sw 


SL270.KMHK596 


5 


09 


09 


-70 


36 


46 


C 


0.85 


0.70 


130 




56se 


BSDL757 


5 


09 


10 


-71 


52 


26 


A 


1.00 


0.55 


10 




56sw 


BSDL749 


5 


09 


12 


-70 


47 


46 


C 


0.45 


0.40 


160 


in BSDL740 


56nw 


KMK88-28.H88-164 


5 


09 


12 


-69 


06 


51 


c 


0.65 


0.60 


80 




56nw 


HS131 


5 


09 


12 


-68 


26 


39 


CA 


0.45 


0.35 


60 




85se 


H88-160.H80F2-20 


5 


09 


12 


-65 


12 


01 


CA 


0.65 


0.55 


110 




56nw 


BSDL734 


5 


09 


13 


-69 


17 


00 


CA 


0.55 


0.55 


— 




56nw 


BSDL739 


5 


09 


13 


-69 


40 


38 


A 


0.65 


0.55 


20 




56nw 


SL268 


5 


09 


14 


-69 


35 


18 


C 


1.60 


1.60 


— 




56nw 


HS130,KMHK588 


5 


09 


15 


-67 


41 


59 


CA 


0.55 


0.55 


— 




56nw 


BSDL728 


5 


09 


15 


-67 


53 


59 


A 


1.50 


1.10 


30 




56nw 


H88-165 


5 


09 


16 


-68 


44 


01 


CA 


1.10 


1.10 


— 




56sw 


KMHK600 


5 


09 


19 


-70 


27 


26 


AC 


0.55 


0.50 


150 


br*in 


56sw 


BSDL752 


5 


09 


19 


-70 


38 


51 


A 


0.70 


0.55 


40 




56nw 


BSDL746 


5 


09 


19 


-69 


39 


26 


AC 


0.60 


0.40 


120 




56nw 


NGC1854,SL265,ES056SC72 


5 


09 


19 


-68 


50 


50 


C 


2.30 


2.30 


— 


mT,sup LMC-N105 


8 5 so 


BSDL721 


5 


09 


19 


-65 


41 


40 


AC 


0.50 


0.45 


100 




56sw 


KMHK603 


5 


09 


21 


-71 


11 


11 


AC 


0.50 


0.40 


40 




56nw 


H88-167 


5 


09 


21 


-69 


22 


57 


C 


0.45 


0.40 


40 




119se 


SL262,LW146,ESO119SC40, 


5 


09 


21 


-62 


22 


40 


C 


1.60 


1.60 


— 


& KMHK582 


56sw 


BSDL751 


5 


09 


22 


-70 


08 


41 


AC 


0.65 


0.65 


— 




56nw 


BSDL738 


5 


09 


22 


-68 


32 


21 


NA 


1.30 


1.10 


110 


in LMC-DEM88 


56nw 


BSDL732 


5 


09 


22 


-67 


48 


42 


A 


0.95 


0.75 


100 




56nw 


NGC1852,SL264,ES056SC71, 


5 


09 


23 


-67 


46 


42 


C 


1.90 


1.90 


— 


& KMHK594 


56nw 


LMC-N103A,LMC-DEM85 


5 


09 


24 


-68 


45 


46 


NA 


1.50 


1.20 


120 




56nw 


BSDL745 


5 


09 


24 


-68 


51 


46 


A 


1.10 


0.80 


100 


mT,in LMC-N105 


56sw 


BSDL754 


5 


09 


25 


-70 


12 


13 


A 


1.20 


0.90 


40 




56nw 


BSDL753 


5 


09 


27 


-70 


00 


44 


AC 


0.45 


0.40 


110 




56sw 


BSDL759 


5 


09 


27 


-70 


15 


49 


A 


1.10 


0.90 


70 




56nw 


BSDL748 


5 


09 


27 


-68 


51 


02 


CA 


0.80 


0.70 


20 


mT,in LMC-N105 


56sw 


BSDL756 


5 


09 


28 


-70 


12 


39 


AC 


0.55 


0.50 


50 




8 5 so 


HS132.KMHK589 


5 


09 


28 


-65 


55 


13 


C 


0.55 


0.55 







56nw 


NGC1856,SL271,ES056SC73 


5 


09 


29 


-69 


07 


39 


C 


2.70 


2.40 


90 




56nw 


LMC-N104B 


5 


09 


29 


-68 


29 


00 


NA 


3.80 


2.60 


80 


in LMC-DEM88 


56nw 


HS134 


5 


09 


29 


-68 


33 


48 


C 


0.60 


0.50 


160 




56nw 


SNR0509-67.5 


5 


09 


31 


-67 


31 


17 


N 


0.45 


0.45 


— 




8 5 so 


LW149.KMHK591 


5 


09 


32 


-65 


47 


06 


C 


0.85 


0.75 


110 




56nw 


BSDL750 


5 


09 


33 


-68 


42 


57 


AC 


0.85 


0.70 


40 




85ne 


H88-166.H802-22 


5 


09 


33 


-64 


55 


12 


A 


0.70 


0.55 


170 




56sw 


KMHK610 


5 


09 


34 


-71 


16 


27 


CA 


0.60 


0.50 


150 




85se 


NGC1849,SL267,ES085SC49, 


5 


09 


34 


-66 


18 


59 


C 


1.50 


1.50 


— 


& KMHK593 


56sw 


KMHK606 


5 


09 


35 


-70 


14 


31 


CA 


1.70 


1.40 


120 




56nw 


BSDL755 


5 


09 


35 


-69 


17 


56 


AC 


0.45 


0.40 


150 




56nw 


SL269.KMHK598 


5 


09 


35 


-67 


48 


38 


C 


1.30 


1.10 


150 




56nw 


BSDL747 


5 


09 


35 


-67 


55 


13 


A 


0.75 


0.60 


70 


in LMC-DEM89 


56nw 


BSDL758 


5 


09 


37 


-69 


12 


21 


AC 


1.20 


1.00 


170 




56nw 


BSDL762 


5 


09 


38 


-70 


02 


28 


AC 


0.35 


0.35 


— 




56sw 


BSDL764 


5 


09 


39 


-70 


15 


21 


CA 


0.50 


0.45 


150 




56nw 


HS136 


5 


09 


39 


-69 


12 


30 


C 


0.60 


0.50 


100 


in BSDL758 


56sw 


BSDL770 


5 


09 


40 


-71 


27 


47 


NC 


0.50 


0.45 


80 


in LMC-DEM91 


56sw 


HS140.KMHK608 


5 


09 


40 


-70 


21 


25 


C 


0.85 


0.80 


90 




8 5 so 


BSDL741 


5 


09 


40 


-66 


32 


04 


A 


0.95 


0.80 


80 




85se 


BSDL731 


5 


09 


40 


-65 


19 


14 


A 


0.90 


0.75 


140 




85ne 


LW148.KMHK590 


5 


09 


40 


-64 


10 


20 


C 


0.70 


0.65 


100 




56nw 


H88-169 


5 


09 


41 


-69 


10 


56 


CA 


1.50 


1.10 


160 




56nw 


LMC-DEM88 


5 


09 


43 


-68 


30 


21 


NA 


7.50 


5.50 


90 




56nw 


BRHT47b,KMK88-29,H88-171 


5 


09 


43 


-68 


48 


06 


C 


0.80 


0.65 


150 


mP 


8 5 so 


H88-168,H80F3-2,KMHK595 


5 


09 


43 


-65 


18 


19 


C 


1.00 


0.90 


40 




56sw 


BSDL767 


5 


09 


44 


-70 


18 


32 


AC 


0.45 


0.45 




br*cdgc 


56nw 


BSDL760 


5 


09 


45 


-68 


33 


29 


A 


1.20 


0.95 


130 




56nw 


HS139,BRHT47a 


5 


09 


45 


-68 


47 


22 


C 


1.10 


1.10 




mP 


56nw 


HS138,BRHT46a 


5 


09 


46 


-68 


35 


05 


CA 


0.65 


0.55 


90 


mP 


56sw 


KMHK612 


5 


09 


47 


-70 


28 


46 


AC 


0.50 


0.45 


60 


br*in 


56nw 


LMC-N105,LMC-DEM86 


5 


09 


47 


-68 


53 


59 


NA 


8.20 


7.00 


160 




56sw 


KMHK611 


5 


09 


48 


-70 


07 


56 


AC 


0.75 


0.60 


110 


in BSDL774 



2G 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Dccl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


85so 


BSDL742 


5 


09 


49 


-65 


14 


11 


A 


0.50 


0.35 


50 




56nw 


HS141 


5 


09 


50 


-69 


04 


48 


C 


1.30 


1.20 


70 




56nw 


BSDL768 


5 


09 


51 


-69 


39 


49 


AC 


0.50 


0.40 







56sw 


LMC-DEM91 


5 


09 


53 


-71 


27 


36 


NA 


2.90 


2.90 


— 




85sc 


HS135.KMHK599 


5 


09 


53 


-65 


25 


30 


C 


0.85 


0.75 







56sw 


BSDL773 


5 


09 


55 


-70 


37 


42 


AC 


0.65 


0.55 


60 




56nw 


H88-172 


5 


09 


55 


-69 


19 


51 


CA 


0.50 


0.40 


160 




56nw 


KMK88-30 


5 


09 


56 


-68 


39 


43 


AC 


0.60 


0.50 


70 




56nw 


NGC1858,LMC-N105A,SL274, 


5 


09 


56 


-68 


53 


59 


NA 


4.40 


2.60 


170 


in LMC-N105 & LH31.ES056SC74 


56nw 


BSDL771 


5 


09 


57 


-69 


55 


38 


CA 


0.45 


0.40 


20 




56nw 


HS144,BRHT46b 


5 


09 


57 


-68 


35 


24 


CA 


0.80 


0.60 


110 


mP 


56nw 


BSDL765 


5 


09 


57 


-68 


44 


04 


AC 


0.60 


0.50 


150 




56nw 


SL276 


5 


09 


58 


-69 


21 


11 


C 


1.30 


1.20 


120 


mP 


56sw 


HS148 


5 


09 


59 


-70 


07 


35 


CA 


0.55 


0.55 


— 


in BSDL774 


56nw 


LMC-DEM89 


5 


09 


59 


-67 


54 


57 


NA 


6.00 


5.00 


70 




56sw 


BSDL774 


5 


10 


01 


-70 


09 


17 


A 


4.50 


3.30 


150 




56nw 


KMHK609 


5 


10 


01 


-68 


14 


43 


AC 


0.80 


0.65 


50 




85sc 


HS137 


5 


10 


01 


-65 


18 


35 


A 


0.55 


0.50 







56sw 


BSDL796 


5 


10 


02 


-72 


19 


37 


A 


1.40 


1.10 


30 




33nw 


KMHK624 


5 


10 


02 


-72 


46 


20 


CA 


0.80 


0.80 


— 




56nw 


ZHT11 


5 


10 


02 


-67 


39 


30 


A 


1.10 


0.90 


10 




8 5 so 


BSDL761 


5 


10 


02 


-66 


41 


57 


CA 


0.70 


0.60 


120 




85no 


SL273,KMHK597 


5 


10 


02 


-63 


38 


17 


C 


0.85 


0.80 


80 




33sw 


SL295,LW153,KMHK639 


5 


10 


09 


-75 


32 


36 


C 


1.20 


1.20 


— 




56sw 


BSDL786 


5 


10 


09 


-70 


32 


11 


A 


1.70 


1.20 


170 




56sw 


SL282.KMHK619 


5 


10 


10 


-70 


22 


36 


C 


0.80 


0.70 


30 




56nw 


HS147.H88-174 


5 


10 


11 


-69 


05 


09 


c 


0.80 


0.65 


170 


mP 


85sc 


BSDL766 


5 


10 


11 


-67 


08 


55 


A 


1.10 


1.10 


— 


in LMC-DEM90 


8 5 so 


HS143.KMHK602 


5 


10 


11 


-64 


58 


13 


AC 


0.80 


0.65 


110 




56nw 


BSDL772 


5 


10 


13 


-68 


19 


07 


A 


1.10 


0.65 


110 




56nw 


SL280 


5 


10 


14 


-69 


20 


31 


C 


1.10 


1.00 


170 


mP 


56nw 


BRHT31b 


5 


10 


15 


-68 


29 


56 


CA 


0.65 


0.50 


110 


mP,in LMC-DEM88 


85ne 


SL275,LW150,KMHK605 


5 


10 


15 


-64 


55 


15 


C 


0.95 


0.90 


60 




56nw 


SL278,BRHT31a 


5 


10 


16 


-68 


29 


31 


c 


0.95 


0.80 


100 


mP,sup LMC-DEM88 


56nw 


BSDL789 


5 


10 


17 


-69 


54 


34 


A 


1.10 


1.00 


120 




56nw 


H88-177 


5 


10 


17 


-68 


55 


41 


AC 


1.20 


1.00 


120 


in LMC-N105 


85sc 


H88-176,H80F3-5,KMHK607 


5 


10 


17 


-65 


15 


54 


C 


0.65 


0.60 


70 


in BSDL763 


85sc 


HS145 


5 


10 


17 


-65 


19 


18 


A 


0.90 


0.75 


150 




56nw 


KMK88-31.H88-179 


5 


10 


18 


-69 


04 


37 


C 


0.50 


0.50 


— 


mP 


56nw 


HS155 


5 


10 


18 


-69 


16 


24 


C 


0.50 


0.40 


120 




85sc 


BSDL763 


5 


10 


19 


-65 


15 


54 


A 


1.60 


1.10 


10 




56nw 


BSDL792 


5 


10 


20 


-70 


05 


01 


A 


4.60 


2.60 


50 




56nw 


BRHT48b,KMK88-32,H88-178 


5 


10 


20 


-68 


52 


45 


C 


0.80 


0.65 


170 


mP.sup LMC-N105 


33nw 


BSDL809 


5 


10 


21 


-72 


29 


38 


AC 


0.60 


0.55 


20 




56sw 


NGC1861,SL286,ES056SC76, 


5 


10 


21 


-70 


46 


38 


C 


1.50 


1.50 


— 


& KMHK621 


56nw 


BSDL781 


5 


10 


21 


-68 


42 


23 


A 


1.90 


1.40 


40 




56nw 


BSDL775 


5 


10 


21 


-67 


54 


22 


AC 


0.65 


0.55 


130 


in LMC-DEM89 


56nw 


BSDL782 


5 


10 


22 


-68 


40 


44 


AC 


0.70 


0.60 


50 




85se 


LMC-DEM90 


5 


10 


22 


-67 


09 


25 


NA 


2.70 


2.70 


— 


in LH32 


56nw 


LMC-N108 


5 


10 


25 


-69 


26 


25 


NA 


1.10 


0.65 


150 


in LMC-DEM92 


56nw 


BSDL793 


5 


10 


25 


-69 


35 


30 


AC 


0.55 


0.50 


30 




56nw 


BSDL784 


5 


10 


26 


-68 


34 


25 


AC 


0.70 


0.55 


110 




56nw 


BSDL795 


5 


10 


27 


-69 


46 


40 


A 


0.65 


0.55 


120 




56sw 


BSDL798 


5 


10 


28 


-70 


27 


27 


A 


0.80 


0.60 


30 




56nw 


H88-185 


5 


10 


28 


-69 


30 


58 


AC 


1.00 


0.65 


60 




85se 


BSDL777 


5 


10 


28 


-67 


09 


53 


CA 


0.50 


0.50 




in LMC-DEM90.br*in 






5 


10 


28 


-65 


17 


29 




n 7n 

U. (U 


U.DO 


140 




56sw 


SL291.KMHK626 


5 


10 


29 


-70 


54 


36 


c 


1.40 


1.40 






56nw 


LMC-DEM92 


5 


10 


29 


-69 


26 


08 


NA 


2.90 


2.00 


150 




56nw 


HS152 


5 


10 


29 


-68 


41 


51 


C 


0.80 


0.65 


10 


in BSDL781 


56nw 


H88-180 


5 


10 


29 


-68 


56 


03 


AC 


0.90 


0.75 


100 


in LMC-N105 


56nw 


HS142A 


5 


10 


30 


-69 


34 


20 


CA 


0.40 


0.30 


40 




56nw 


HS151 


5 


10 


30 


-68 


24 


02 


C 


0.60 


0.55 


30 




56nw 


HS153,BRHT48a 


5 


10 


30 


-68 


52 


21 


C 


0.65 


0.60 


130 


mP 


8 5 so 


BSDL780 


5 


10 


31 


-67 


12 


20 


AC 


0.50 


0.45 


110 


in BSDL811 


33sw 


LW155.KMHK647 


5 


10 


32 


-75 


39 


41 


C 


0.70 


0.70 






85so 


SL281.KMHK616 


5 


10 


32 


-67 


07 


40 


AC 


1.50 


1.00 


80 


in LH32 


85sc 


BSDL779 


5 


10 


32 


-66 


55 


57 


CA 


0.50 


0.40 


50 




56ne 


H88-182 


5 


10 


35 


-69 


08 


42 


CA 


1.20 


1.10 


140 


in LH33 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56sw 


SL290,KMHK628 


5 


10 


36 


-70 


29 


15 


C 


1.10 


1.00 


70 




56nc 


BSDL790 


5 


10 


36 


-67 


46 


15 


A 


0.70 


0.65 


60 




85sc 


SL279,LW151,HS149,KMHK613 


5 


10 


36 


-65 


50 


01 


C 


0.95 


0.90 


30 




56sw 


KMHK633 


5 


10 


37 


-71 


17 


39 


c 


0.80 


0.60 


50 




56sw 


BSDL804 


5 


10 


38 


-70 


30 


55 


A 


0.50 


0.40 


60 




56sw 


BSDL805 


5 


10 


39 


-70 


31 


38 


A 


0.80 


0.60 


120 




56nw 


SL288 


5 


10 


39 


-69 


02 


31 


C 


0.85 


0.85 


— 




56nw 


NGC1860,SL284,ESO56SC75 


5 


10 


39 


-68 


45 


14 


C 


1.10 


1.10 


— 




85se 


BSDL783 


5 


10 


39 


-66 


43 


42 


c 


0.55 


0.50 


100 




56nw 


SL294.KMHK627 


5 


10 


40 


-70 


03 


49 


c 


1.20 


1.10 


30 


mP,in BSDL792 


56sw 


SL285,KMHK629 


5 


10 


40 


-70 


22 


25 


CA 


1.20 


1.00 


80 




56sw 


BSDL801 


5 


10 


40 


-70 


23 


45 


A 


0.70 


0.60 


50 




56sw 


BSDL806 


5 


10 


40 


-70 


39 


21 


AC 


0.90 


0.80 


160 




56nw 


H88-184 


5 


10 


40 


-69 


16 


31 


C 


0.60 


0.55 


90 




85sc 


H88-183,H80F3-7,KMHK614 


5 


10 


40 


-65 


35 


26 


C 


0.90 


0.80 


40 




56nw 


LMC-DEM87 


5 


10 


42 


-68 


53 


22 


NA 


1.80 


1.60 


150 


att LMC-N105 


85sc 


BRHT32b,KMHK617 


5 


10 


42 


-66 


15 


05 


CA 


0.70 


0.60 


140 


mT 


85sc 


BSDL776 


5 


10 


42 


-65 


01 


55 


A 


0.55 


0.45 


20 




56nw 


BSDL803 


5 


10 


43 


-70 


02 


59 


AC 


0.45 


0.40 


30 


mP,in BSDL792 


56nw 


BSDL800 


5 


10 


43 


-69 


34 


38 


AC 


1.00 


0.90 


60 




85sc 


LMC-N26.LMC-DEM93 


5 


10 


43 


-67 


05 


03 


NC 


0.60 


0.55 


20 


in ShapIcy-IV 


56nw 


H88-186 


5 


10 


44 


-69 


23 


03 


AC 


0.85 


0.75 


140 




85sc 


LH32 


5 


10 


45 


-67 


08 


54 


AN 


7.00 


4.00 


110 


in Shapley-IV 


85se 


SL283,BRHT32a,KMHK618 


5 


10 


45 


-66 


15 


40 


C 


0.90 


0.70 


50 


mT 


56nw 


LH33 


5 


10 


46 


-69 


09 


35 


A 


6.50 


2.90 


110 




85sc 


BSDL794 


5 


10 


46 


-67 


29 


06 


AC 


0.45 


0.30 


50 




85ne 


BSDL778 


5 


10 


46 


-64 


32 


10 


A 


1.00 


0.80 


150 


mP 


56sw 


BSDL815 


5 


10 


47 


-70 


42 


35 


A 


0.55 


0.50 


140 




85sc 


BSDL788 


5 


10 


47 


-66 


15 


57 


AC 


0.60 


0.50 


60 


mT 


85ne 


SL287,LW152,KMHK615 


5 


10 


48 


-64 


31 


33 


AC 


0.90 


0.70 


110 


mP 


56nw 


BSDL812 


5 


10 


50 


-70 


00 


59 


A 


0.90 


0.80 


50 




56nw 


BSDL810 


5 


10 


52 


-69 


42 


48 


AC 


0.45 


0.40 


30 




85sc 


BSDL785 


5 


10 


52 


-65 


00 


46 


A 


1.70 


1.10 


20 




56nw 


KMK88-35,H88-187 


5 


10 


53 


-68 


56 


37 


C 


0.50 


0.50 


— 




85sc 


SL289 


5 


10 


53 


-67 


10 


28 


C 


0.60 


0.55 


100 


in LH32,br*in 


85sc 


H88-188.KMHK622 


5 


10 


53 


-67 


28 


11 


CA 


0.70 


0.50 


170 




85sc 


BSDL787 


5 


10 


54 


-65 


00 


15 


A 


0.75 


0.50 


150 


in BSDL785 


85sc 


BSDL791 


5 


10 


54 


-65 


41 


01 


A 


0.90 


0.75 


50 




56nw 


LMC-DEM95 


5 


10 


55 


-69 


02 


55 


NA 


1.10 


0.90 


50 




56nw 


SL296 


5 


10 


56 


-69 


33 


32 


C 


0.95 


0.95 


— 




56nw 


BSDL802 


5 


10 


56 


-68 


37 


48 


AC 


0.65 


0.55 


100 




56nc 


HS154,H88-189,KMHK625 


5 


10 


56 


-67 


37 


38 


C 


0.75 


0.65 


150 




85se 


KMHK620 


5 


10 


57 


-64 


59 


49 


AC 


0.90 


0.75 


120 




56ne 


KMK88-36.H88-193 


5 


10 


58 


-68 


48 


36 


CA 


1.10 


0.95 


130 




85sc 


LMC-N27.LMC-DEM94 


5 


10 


58 


-67 


07 


38 


NA 


1.00 


0.90 


150 


in LH32 


85sc 


BSDL797 


5 


10 


59 


-66 


44 


30 


AC 


0.70 


0.55 


30 




56nw 


H88-192 


5 


11 


01 


-69 


31 


29 


CA 


0.50 


0.35 


110 




56nw 


BSDL807 


5 


11 


01 


-68 


37 


59 


A 


0.50 


0.40 


150 




56nw 


BSDL821 


5 


11 


03 


-69 


59 


51 


A 


0.85 


0.70 


10 




56nw 


BSDL824 


5 


11 


04 


-70 


00 


54 


CA 


0.40 


0.30 


140 




56nw 


BSDL813 


5 


11 


04 


-68 


37 


19 


AC 


0.50 


0.40 


100 




56nw 


HS157.KMHK631 


5 


11 


05 


-68 


13 


01 


AC 


0.55 


0.45 


50 




56se 


BSDL837 


5 


11 


06 


-72 


03 


32 


A 


1.60 


1.20 


10 




56nw 


KMK88-34,H88-191 


5 


11 


06 


-69 


10 


22 


CA 


0.75 


0.65 


130 


in LH33 


56nw 


BSDL822 


5 


I x 


06 


-69 


44 


35 


AC 


0.40 


0.35 


10 




85sc 


SL289A 


5 


11 


06 


-67 


10 


49 


A 


0.65 


0.35 


140 


in LH32 


33nw 


IVivlrllVDO 1 


5 


11 


08 


-74 


32 


41 


v . 


U. / u 


U. i u 






85so 


SL292,LW154,KMHK623 


5 


11 


08 


-65 


40 


02 


C 


0.85 


0.85 






56nw 


BSDL814 


5 


11 


09 


-68 


13 


32 


A 


1.10 


0.85 


20 




56nw 


BSDL808 


5 


11 


09 


-67 


37 


30 


A 


1.20 


1.10 


30 




56ne 


SL293.KMHK630 


5 


11 


09 


-67 


40 


57 


C 


0.95 


0.90 


10 




85so 


BSDL799 


5 


11 


09 


-66 


14 


20 


AC 


0.45 


0.40 


50 




56se 


KMHK640 


5 


11 


10 


-71 


32 


22 


CA 


0.70 


0.60 


110 


br*in 


56nw 


HS156,H88-190,KMHK632 


5 


11 


10 


-67 


37 


36 


C 


0.50 


0.50 




in BSDL808 


56nw 


BSDL817 


5 


11 


11 


-68 


37 


32 


A 


0.60 


0.50 


10 




85so 


BSDL811 


5 


11 


13 


-67 


14 


14 


NA 


6.50 


2.20 


30 


in Shapley-IV 


56nw 


ZHT10 


5 


11 


14 


-67 


56 


03 


AC 


0.80 


0.60 


70 




56nc 


BSDL823 


5 


11 


16 


-68 


36 


31 


A 


0.70 


0.60 


110 




56ne 


BSDL825 


5 


11 


17 


-69 


07 


22 


A 


1.90 


1.00 


170 





28 



Table 1. (continued) 



Plate Na 



RA(2000) Dccl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 



1 1 






(3) 






(A \ 




(5) 


(6) 


(<) 


(8) 


(9) 


56no 


BSDL831 


5 


11 


18 


-70 


01 


31 


A 


0.60 


0.60 






56sw 


BSDL842 


5 


11 


21 


-71 


18 


53 


C 


0.40 


0.35 


170 




56nc 


KMK88-33.H88-194 


5 


11 


21 


-69 


18 


34 


c 


0.60 


0.50 


150 




56nc 


BSDL833 


5 


11 


22 


-69 


56 


31 


AC 


0.80 


0.70 


130 




56nc 


LMC-DEM96 


5 


11 


24 


-69 


03 


55 


NA 


1.20 


1.00 


60 




56nw 


BSDL832 


5 


11 


25 


-69 


39 


51 


A 


0.65 


0.45 


130 




85se 


BSDL819 


5 


11 


26 


-67 


05 


04 


AC 


0.40 


0.30 


160 


in Shaplcy-IV 


85se 


BSDL816 


5 


11 


26 


-66 


23 


07 


CA 


0.50 


0.45 


50 




56sw 


BSDL843 


5 


11 


27 


-70 


55 


48 


AC 


0.60 


0.50 


120 




56ne 


H88-199 


5 


11 


27 


-68 


51 


04 


c 


0.50 


0.45 


60 




56nc 


BSDL827 


5 


11 


27 


-68 


53 


27 


AC 


0.65 


0.55 


40 




85se 


H88-195,H80F3-10,KMHK634 


5 


11 


27 


-65 


26 


58 


CA 


0.65 


0.60 


70 




56nc 


BSDL828 


5 


11 


28 


-68 


47 


56 


AC 


1.00 


0.90 


170 




85se 


H88-196,H80F3-9 


5 


11 


29 


-65 


41 


44 


AC 


0.80 


0.70 


170 




85se 


BSDL820 


5 


11 


30 


-66 


44 


58 


A 


0.55 


0.35 


10 




85se 


SL298,KMHK636 


5 


11 


30 


-66 


58 


29 


C 


1.70 


1.70 






85se 


H88-197,H80F3-8 


5 


11 


30 


-65 


40 


17 


CA 


0.25 


0.20 


160 




56nc 


HS158 


5 


11 


31 


-68 


28 


45 


c 


1.00 


0.95 


140 




56nc 


HS159 


5 


11 


31 


-68 


35 


33 


A 


0.55 


0.35 


100 




85se 


NGC1859,SL297,LW156, 


5 


11 


31 


-65 


14 


57 


c 


1.50 


1.50 




& ESO85SC50.KMHK635 




BSDL845 


5 


11 


33 


-70 


32 


46 


A 


4.60 


2.10 


140 




56sc 


KMHK643 


5 


11 


35 


-70 


02 


33 


c 


0.55 


0.55 






56nc 


HS161 


5 


11 


35 


-69 


06 


37 


CA 


0.80 


0.65 


160 




56ne 


BSDL826 


5 


11 


35 


-67 


39 


08 


A 


2.40 


1.70 


40 




33nw 


BSDL861 


5 


11 


36 


-72 


34 


06 


AC 


0.65 


0.65 








BSDL844 


5 


11 


38 


-69 


58 


03 


AC 


0.40 


0.35 


100 




56ne 


BSDL835 


5 


11 


38 


-68 


28 


38 


A 


1.50 


1.10 


40 




56nc 


BSDL836 


5 


11 


38 


-68 


54 


25 


A 


0.90 


0.60 


30 




56sc 


BSDL851 


5 


11 


39 


-70 


37 


08 


A 


0.85 


0.70 


150 




56nc 


NGC1863,SL299,ES056SC77 


5 


11 


39 


-68 


43 


48 


C 


1.40 


1.20 


50 






SL300,H88-198,KMHK638 


5 


11 


41 


-67 


33 


55 


c 


0.95 


0.90 


100 




85se 


BSDL818 


5 


11 


41 


-64 


39 


05 


CA 


0.40 


0.35 


110 




56nc 


BSDL839 


5 


11 


43 


-68 


32 


07 


A 


1.20 


0.85 


170 




56nc 


KMK88-37.H88-203 


5 


11 


43 


-68 


47 


01 


c 


0.90 


0.90 






56sc 


SL302,KMHK646 


5 


11 


44 


-70 


03 


56 


c 


1.30 


1.20 


150 




56nw 


BSDL847 


5 


11 


44 


-69 


40 


41 


A 


2.20 


1.10 


30 




56nc 


BSDL849 


5 


11 


44 


-69 


52 


18 


A 


0.85 


0.70 


160 




56nc 


LMC-N109 


5 


11 


45 


-69 


27 


39 


NC 


0.50 


0.45 


60 




85se 


BSDL829 


5 


11 


48 


-66 


18 


55 


A 


0.65 


0.60 


10 




56sw 


BSDL859 


5 


11 


50 


-71 


15 


39 


AC 


0.60 


0.45 


70 




56ne 


BSDL840 


5 


11 


50 


-68 


00 


34 


A 


0.80 


0.60 


140 




85sc 


H88-200.H80F3-11 


5 


11 


51 


-65 


07 


12 


AC 


0.60 


0.55 


140 




85se 


BSDL838 


5 


11 


52 


-67 


14 


03 


A 


1.00 


0.65 


120 


in LH34 


85se 


H88-201.H80F3-12 


5 


11 


52 


-65 


05 


56 


AC 


0.95 


0.90 


10 




85se 


LW157.KMHK637 


5 


11 


52 


-64 


59 


26 


CA 


0.80 


0.75 


150 




85se 


BSDL834 


5 


11 


53 


-66 


15 


17 


CA 


0.45 


0.45 






56ne 


HS163 


5 


11 


54 


-68 


16 


57 


A 


1.40 


1.10 


80 




56nc 


BSDL846 


5 


11 


54 


-68 


32 


58 


A 


0.60 


0.50 


140 




56nc 


BSDL848 


5 


11 


54 


-68 


39 


55 


A 


1.10 


0.65 


110 




85se 


BSDL830 


5 


11 


56 


-65 


09 


43 


A 


0.60 


0.45 


110 




56sc 


BSDL855 


5 


11 


57 


-70 


16 


50 


AC 


0.50 


0.40 


120 


mP 


85se 


BSDL841 


5 


11 


57 


-67 


07 


15 


A 


0.80 


0.50 


140 


in LMC-DEM97 


56nc 


KMHK645 


5 


11 


58 


-67 


58 


17 


AC 


0.80 


0.70 


160 




56nc 


BSDL854 


5 


11 


59 


-69 


47 


14 


A 


1.00 


0.70 


130 




56nc 


BSDL852 


5 


11 


59 


-68 


35 


44 


CA 


0.50 


0.40 


130 




56sc 


BSDL857 


5 


12 


00 


-70 


16 


45 


A 


0.45 


0.40 


70 


mP 


56nc 


SL304 


5 


12 


01 


-69 


12 


01 


C 


1.20 


1.10 


80 


mP 


56ne 


BSDL853 


5 


12 


03 


-69 


17 


16 


A 


0.80 


0.60 


30 




85so 


H88-202.H80F3-13 


5 


12 


03 


-65 


37 


28 


AC 


0.60 


0.60 






56se 


BSDL863 


5 


12 


04 


-70 


20 


39 


A 


1.00 


0.65 


30 




56nc 


HS167 


5 


12 


04 


-69 


12 


48 


A 


1.00 


0.80 


30 


mP 


85so 


SL301.KMHK641 


5 


12 


04 


-66 


06 


52 


C 


0.95 


0.95 






56se 


LMC-N193E,LMC-DEM100c 


5 


12 


05 


-70 


28 


40 


NA 


0.45 


0.45 






56nc 


BSDL858 


5 


12 


05 


-69 


50 


45 


A 


0.50 


0.40 


10 




85so 


HS162.KMHK642 


5 


12 


06 


-66 


18 


08 


C 


0.60 


0.55 


110 




56nc 


BSDL862 


5 


12 


07 


-69 


42 


46 


A 


0.65 


0.50 


10 




56nc 


KMK88-38.H88-206 


5 


12 


07 


-68 


54 


31 


C 


0.60 


0.50 


50 




85sc 


LMC-DEM97 


5 


12 


07 


-67 


08 


42 


NA 


5.00 


4.00 


50 


in Shapley-IV 


56nc 


HS169 


5 


12 


08 


-69 


16 


42 


C 


0.70 


0.60 


40 


mP 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56ne 


BSDL864 


5 


12 


10 


-69 


50 


34 


AC 


0.55 


0.50 


60 




56ne 


HS165 


5 


12 


10 


-68 


35 


15 


C 


0.90 


0.70 


160 




8 5 so 


BSDL850 


5 


12 


10 


-67 


04 


44 


AC 


0.60 


0.50 


30 


in Shaplcy-IV 


56se 


BSDL872 


5 


12 


11 


-70 


19 


13 


A 


0.80 


0.70 


50 




56sc 


BSDL873 


5 


12 


12 


-70 


21 


29 


AC 


0.70 


0.60 


70 




56nc 


BSDL869 


5 


12 


12 


-69 


54 


01 


AC 


0.55 


0.50 


140 




56se 


LMC-N193B,LMC-DEM100a 


5 


12 


13 


-70 


28 


06 


NA 


0.70 


0.65 


30 




56ne 


BSDL866 


5 


12 


13 


-69 


41 


18 


A 


0.65 


0.60 


120 




56ne 


HS166 


5 


12 


13 


-68 


56 


54 


C 


0.65 


0.60 


110 




85sw 


ZHT15 


5 


12 


13 


-67 


16 


05 


NA 


1.50 


0.80 





in LMC-DEM98 


56ne 


KMK88-39.H88-205 


5 


12 


14 


-68 


55 


42 


C 


0.60 


0.50 


70 




56se 


BSDL875 


5 


12 


15 


-70 


00 


57 


A 


0.85 


0.75 


150 




56nc 


H88-204 


5 


12 


15 


-69 


16 


59 


AC 


0.70 


0.55 


80 


mP 


56nc 


BSDL860 


5 


12 


15 


-68 


44 


03 


A 


1.20 


0.85 


150 




56nc 


BSDL868 


5 


12 


16 


-69 


24 


51 


AC 


0.60 


0.50 


80 


mP 


56nw 


BSDL871 


5 


12 


17 


-69 


35 


19 


A 


0.70 


0.60 


30 




33nw 


LW160.KMHK659 


5 


12 


18 


-72 


52 


03 


C 


0.90 


0.90 


— 




56ne 


BSDL865 


5 


12 


18 


-69 


06 


36 


A 


1.20 


0.90 


140 




56nw 


H88-210 


5 


12 


20 


-69 


24 


33 


CA 


0.75 


0.65 


70 


mP 


85no 


SL303,LW158,KMHK644 


5 


12 


20 


-64 


18 


18 


C 


1.10 


1.00 


170 




33nw 


SL314,LW161,KMHK663 


5 


12 


21 


-73 


23 


35 


C 


2.50 


2.30 


140 




56se 


LMC-N193D,LMC-DEM100b 


5 


12 


21 


-70 


27 


24 


NA 


0.80 


0.70 


10 




56se 


SL312,KMHK658 


5 


12 


23 


-71 


40 


42 


C 


1.00 


1.00 


— 




56ne 


BSDL879 


5 


12 


23 


-69 


55 


01 


AC 


0.50 


0.45 


160 




33nw 


BSDL909 


5 


12 


24 


-73 


06 


40 


CA 


0.80 


0.70 


150 




56ne 


BSDL867 


5 


12 


24 


-68 


27 


33 


AC 


0.80 


0.65 


140 




85so 


BSDL856 


5 


12 


24 


-67 


26 


13 


A 


0.80 


0.70 


20 


in Shaplcy-IV 


56nc 


BSDL883 


5 


12 


25 


-70 


00 


03 


AC 


0.65 


0.45 







56nc 


NGC1865,SL307,ESO56SC78 


5 


12 


25 


-68 


46 


23 


C 


1.40 


1.40 


— 




85no 


SL305.LW159 


5 


12 


25 


-64 


01 


39 


AC 


1.10 


0.85 


60 


br*cdgc 


56sc 


LMC-N193C,LMC-DEM101a 


5 


12 


26 


-70 


24 


50 


NA 


0.75 


0.65 


100 




85sc 


HS164.KMHK648 


5 


12 


27 


-65 


46 


56 


C 


0.60 


0.55 


80 




56se 


BSDL886 


5 


12 


28 


-70 


25 


16 


NA 


0.55 


0.50 


10 




56nw 


BSDL880 


5 


12 


28 


-69 


33 


20 


CA 


0.50 


0.40 


80 




56ne 


BSDL882 


5 


12 


28 


-69 


46 


07 


A 


0.50 


0.45 


130 




56ne 


SL308.KMHK653 


5 


12 


28 


-68 


17 


45 


C 


1.20 


1.20 


— 




56nc 


BSDL877 


5 


12 


28 


-68 


45 


15 


AC 


0.65 


0.35 


160 




56se 


LMC-N193A,LMC-DEM101b 


5 


12 


29 


-70 


24 


20 


NC 


0.50 


0.45 


50 




56se 


BSDL890 


5 


12 


29 


-70 


33 


21 


AC 


1.10 


1.00 


140 




85so 


SL310.KMHK652 


5 


12 


29 


-67 


17 


28 


CA 


0.90 


0.80 


110 


in LMC-DEM98 


56ne 


HS172 


5 


12 


30 


-68 


39 


01 


C 


0.90 


0.80 


90 




56ne 


H88-209 


5 


12 


31 


-69 


09 


29 


C 


0.65 


0.55 


170 




56ne 


HS174 


5 


12 


31 


-69 


45 


17 


c 


0.85 


0.70 


30 




56ne 


HS171 


5 


12 


31 


-68 


22 


48 


A 


0.40 


0.30 


100 




85so 


LMC-DEM98 


5 


12 


31 


-67 


15 


48 


NA 


6.00 


5.00 


100 


in LH34 


56nc 


BSDL881 


5 


12 


33 


-69 


10 


39 


AC 


0.55 


0.45 


100 




85sc 


HS168w,KMHK649w 


5 


12 


33 


-65 


38 


00 


CA 


0.50 


0.45 


70 


mP 


56se 


BSDL903 


5 


12 


34 


-71 


39 


04 


AC 


0.45 


0.40 


100 




56nc 


KMK88-40,H88-211 


5 


12 


34 


-69 


17 


11 


C 


0.65 


0.60 


10 


mP 


56ne 


KMHK655 


5 


12 


34 


-68 


03 


49 


C 


0.55 


0.50 


10 




8 5 so 


NGC1862,SL306,ESO85SC51, 


5 


12 


34 


-66 


09 


18 


C 


0.90 


0.75 


10 


mP & BRHT6a,KMHK650 


85ne 


H88-207,H80F4-1 


5 


12 


34 


-64 


13 


10 


AC 


0.50 


0.40 


100 


mP 


8 5 so 


BRHT6b 


5 


12 


35 


-66 


09 


09 


CA 


0.60 


0.50 


150 


mP 


85so 


HS168c,KMHK649o 


5 


12 


36 


-65 


38 


07 


CA 


0.60 


0.55 


160 


mP 


85ne 


H88-208,H80F4-2 


5 


12 


36 


-64 


13 


36 


A 


0.45 


0.40 


100 


mP 


56nc 


KMK88-41,H88-212 


5 


12 


37 


-69 


17 


31 


C 


0.60 


0.55 


100 


mP 




do pit oq9 


5 


12 


37 


-69 


48 


39 




U . I 


n fin 


lOU 




56sc 


BSDL898 


5 


12 


38 


-70 


34 


52 


CA 


0.45 


0.40 


70 




85sc 


BSDL874 


5 


12 


38 


-67 


23 


26 


A 


0.65 


0.60 


110 


in Shaplcy-IV 


56sw 


BSDL904 


5 


12 


39 


-71 


11 


47 


AC 


0.40 


0.35 


140 


br*in 


56ne 


BSDL887 


5 


12 


40 


-69 


10 


55 


A 


1.00 


0.65 


90 




56ne 


BSDL894 


5 


12 


40 


-69 


49 


54 


AC 


0.55 


0.40 


170 




56ne 


NGC1864,SL309,ESO56SC79, 


5 


12 


40 


-67 


37 


20 


C 


1.10 


0.95 


110 


& KMHK656 


8 5 so 


H88-213,H80F3-14 


5 


12 


40 


-65 


51 


31 


A 


1.00 


0.70 


170 




56nc 


BSDL888 


5 


12 


42 


-69 


03 


13 


A 


1.00 


0.50 


150 




56nc 


BSDL893 


5 


12 


42 


-69 


25 


33 


A 


0.65 


0.45 


70 


mP 


56se 


LMC-DEM102 


5 


12 


43 


-70 


22 


00 


NA 


2.80 


1.80 


40 




8 5 so 


LH34 


5 


12 


43 


-67 


17 


34 


AN 


9.50 


6.50 


130 


in Shaplcy-IV 


8 5 so 


HS170 


5 


12 


43 


-64 


51 


17 


C 


0.40 


0.40 







30 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


85so 


BSDL878 


5 


12 


44 


-67 


15 


55 


AC 


0.85 


0.70 


110 


in LMC-DEM98,br*in 


85sc 


BSDL876 


5 


12 


45 


-66 


36 


16 


A 


1.00 


0.75 


170 




56nc 


BSDL895 


5 


12 


46 


-69 


25 


43 


AC 


0.45 


0.40 


60 


mP 


56sc 


BSDL901 


5 


12 


47 


-70 


02 


37 


A 


0.90 


0.75 


10 




85so 


LMC-DEM99 


5 


12 


47 


-67 


02 


25 


NA 


4.40 


4.10 


120 


in Shapley-IV 


56sc 


KMHK662 


5 


12 


48 


-70 


36 


50 


C 


0.75 


0.65 


120 




56se 


NGC1878,SL316,ESO56SC80, 


5 


12 


49 


-70 


28 


18 


C 


1.10 


1.00 


50 


& KMHK661 


56nc 


KMK88-42,H88-216 


5 


12 


49 


-68 


51 


48 


C 


0.65 


0.60 


120 




85so 


BSDL870 


5 


12 


49 


-65 


23 


43 


A 


0.50 


0.45 


140 




56ne 


BSDL896 


5 


12 


51 


-69 


09 


53 


A 


1.30 


1.20 


10 




56sc 


BSDL907 


5 


12 


52 


-70 


35 


36 


A 


0.50 


0.40 


150 




85so 


HS173.KMHK654 


5 


12 


52 


-65 


22 


04 


C 


0.60 


0.50 


130 




56sc 


BSDL908 


5 


12 


53 


-70 


34 


29 


A 


0.75 


0.50 


140 




56nc 


BSDL889 


5 


12 


54 


-67 


38 


29 


AC 


0.40 


0.35 


50 




56sc 


BSDL911 


5 


12 


55 


-70 


40 


01 


A 


0.70 


0.45 


50 


mP 


56nc 


BSDL902 


5 


12 


55 


-69 


22 


57 


NA 


2.80 


1.90 


140 


in LMC-DEM104 


56nc 


SL311 


5 


12 


55 


-68 


56 


30 


C 


1.00 


1.00 


— 


mP 


56nc 


HS175.KMK88-44 


5 


12 


56 


-69 


03 


55 


AC 


0.90 


0.80 


70 




56nc 


H88-214 


5 


12 


56 


-69 


06 


38 


CA 


0.40 


0.30 


40 




56nc 


BSDL897 


5 


12 


56 


-68 


37 


01 


A 


0.80 


0.60 


120 




56nc 


BSDL899 


5 


12 


56 


-68 


45 


02 


A 


1.50 


1.10 


110 




85so 


ZHT16 


5 


12 


56 


-67 


15 


38 


AN 


1.20 


1.00 


60 


in LMC-DEM98 


56nc 


H88-217 


5 


12 


57 


-68 


55 


35 


C 


0.30 


0.25 


90 


mP 


85so 


BSDL884 


5 


12 


57 


-66 


34 


19 


A 


0.55 


0.50 


20 




85so 


BSDL891 


5 


12 


58 


-67 


20 


11 


NA 


0.80 


0.65 


100 


in NGC1873 


56se 


BSDL916 


5 


13 


01 


-70 


35 


54 


A 


0.60 


0.55 


140 




85so 


H88-215,H80F3-15 


5 


13 


01 


-65 


06 


50 


C 


0.35 


0.30 


100 




56sc 


BSDL912 


5 


13 


02 


-70 


02 


08 


AC 


0.60 


0.50 


10 




56sc 


BSDL918 


5 


13 


02 


-70 


40 


15 


C 


0.70 


0.50 


40 


mP 


85so 


ZHT13 


5 


13 


02 


-67 


25 


09 


A 


1.20 


1.00 


50 


in LMC-N30 


85sc 


BSDL885 


5 


13 


02 


-66 


27 


22 


CA 


0.60 


0.55 


120 




56nc 


LMC-DEM103 


5 


13 


03 


-69 


01 


37 


NA 


3.00 


3.00 


— 




56nc 


HS177 


5 


13 


03 


-69 


02 


58 


C 


0.75 


0.65 


20 


sup? LMC-DEM103 


85so 


Shapley-IV 


5 


13 


03 


-67 


14 


02 


NA 


34.0 


23.0 


150 




85so 


ZHT14 


5 


13 


03 


-67 


19 


32 


A 


1.00 


0.85 


150 


in LMC-DEM105 


56se 


BSDL917 


5 


13 


04 


-70 


26 


55 


C 


0.50 


0.40 


30 




56nc 


KMK88-43 


5 


13 


05 


-69 


01 


26 


A 


1.10 


0.90 


140 


in LMC-DEM103 


56ne 


BSDL910 


5 


13 


07 


-69 


26 


59 


A 


1.00 


0.70 


70 


in LMC-DEM110 


56nc 


BSDL906 


5 


13 


08 


-68 


48 


03 


A 


0.85 


0.60 


40 




85so 


BSDL900 


5 


13 


08 


-67 


24 


06 


A 


0.95 


0.80 


50 


in LMC-N30 


56nc 


NGC1870,SL317,ESO56SC81 


5 


13 


10 


-69 


07 


01 


C 


1.10 


1.00 


10 




56ne 


NGC1874,LMC-N113D, 


5 


13 


10 


-69 


22 


31 


NA 


1.40 


1.10 


100 


mP,in SL320 & ES056EN82,BRHT17b 


56nc 


BSDL914 


5 


13 


10 


-69 


37 


17 


AC 


0.60 


0.50 


80 




56nc 


NGC1872,SL318,ES056SC83 


5 


13 


11 


-69 


18 


43 


C 


1.70 


1.70 


— 


sup LMC-N113 


85so 


SL315,LW162,KMHK657 


5 


13 


11 


-65 


44 


34 


C 


1.10 


1.00 


130 




33nw 


LW164.KMHK675 


5 


13 


15 


-73 


11 


12 


C 


0.90 


0.90 


— 




56nc 


BSDL920 


5 


13 


15 


-69 


48 


54 


A 


0.95 


0.95 


— 




85sc 


LMC-N30D 


5 


13 


16 


-67 


28 


24 


NA 


1.40 


1.20 


50 


in LMC-N30 


56nc 


LMC-N113E 


5 


13 


17 


-69 


22 


28 


NC 


0.40 


0.35 


100 


in NGC1877 


56nc 


SL320 


5 


13 


18 


-69 


22 


12 


NA 


2.80 


2.20 


40 


in LMC-DEM104 


56nc 


LMC-DEM104 


5 


13 


18 


-69 


22 


47 


NA 


6.30 


4.00 


80 


in LMC-N113 


56nw 


SNR0513-69.2 


5 


13 


19 


-69 


12 


23 


N 


4.50 


4.00 


150 




56nw 


BSDL919 


5 


13 


19 


-69 


12 


36 


AC 


0.70 


0.60 


10 


sup SNR0513-69.2 


56nc 


NGC1876,LMC-N113C, 


5 


13 


19 


-69 


21 


36 


NA 


1.50 


1.50 


— 


mP,in SL320 & ES056EN84,BRHT17a 


56nc 


NGC1877 


5 


13 


19 


-69 


22 


36 


NA 


1.10 


0.60 


130 


in SL320 


85sc 


H88-218.H80F3-16 


5 


13 


19 


-65 


21 


20 


C 


0.45 


0.35 


170 








5 


13 


20 


-70 


39 


18 




U. I u 


u.ou 






56nc 


LMC-N113B 


5 


13 


20 


-69 


22 


37 


NC 


0.50 


0.45 


50 


in NGC1877 


56nc 


LMC-N113A 


5 


13 


22 


-69 


22 


50 


NC 


0.55 


0.55 




in NGC1877 


85so 


BSDL905 


5 


13 


23 


-66 


31 


41 


A 


0.90 


0.70 


30 




56nc 


LMC-DEM109 


5 


13 


26 


-69 


10 


53 


NC 


0.55 


0.50 


90 


in LMC-N112 


85so 


H88-219,H80F3-17,KMHK660 


5 


13 


26 


-65 


43 


59 


C 


0.60 


0.50 


80 




56nc 


BSDL924 


5 


13 


27 


-69 


23 


00 


NC 


0.40 


0.35 


90 


in LMC-DEM104 


56ne 


LMC-N112 


5 


13 


28 


-69 


11 


00 


NA 


0.80 


0.65 


110 




56nc 


BSDL925 


5 


13 


28 


-69 


27 


58 


A 


1.50 


0.95 


120 


in LMC-DEM110 


56sc 


LMC-DEM111 


5 


13 


29 


-71 


22 


12 


NA 


2.00 


2.00 






85so 


BSDL915 


5 


13 


30 


-67 


20 


53 


A 


1.30 


0.95 


100 


in LMC-DEM105 


56nc 


LMC-N113.LH35 


5 


13 


31 


-69 


19 


58 


NA 


9.40 


5.70 


10 




56se 


BSDL937 


5 


13 


32 


-70 


12 


12 


A 


0.60 


0.45 


170 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 

o III 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56nc 


H88-220 


5 


13 


32 


-69 


09 


01 


AC 


0.65 


0.60 


50 




56nc 


BSDL921 


5 


13 


32 


-68 


42 


19 


AC 


0.45 


0.40 


20 




85so 


ZHT-SP5 


5 


13 


32 


-67 


10 


28 


CN 


0.60 


0.55 


10 


in LMC-DEM107 


56ne 


BSDL935 


5 


13 


33 


-69 


49 


19 


A 


0.95 


0.95 


— 




56nc 


HS179 


5 


13 


33 


-68 


49 


14 


CA 


0.70 


0.60 


110 




56sc 


BSDL936 


5 


13 


34 


-69 


57 


13 


AC 


0.80 


0.50 


170 




56nc 


BSDL929 


5 


13 


35 


-68 


56 


37 


A 


1.30 


0.95 


170 




56nc 


LMC-DEM108 


5 


13 


36 


-69 


17 


19 


NA 


5.00 


4.00 


80 


in LMC-N113 


56nc 


BSDL926 


5 


13 


36 


-68 


40 


44 


A 


0.95 


0.65 


110 




56nc 


BSDL927 


5 


13 


36 


-68 


44 


16 


A 


1.00 


0.90 


90 




56sc 


BSDL943 


5 


13 


37 


-70 


38 


59 


A 


0.85 


0.70 


100 




56ne 


NGC1881,SL323,ES056SC86 


5 


13 


37 


-69 


17 


57 


AN 


1.20 


0.85 


160 


in LMC-DEM108 


85so 


H88-221.H80F3-18 


5 


13 


37 


-65 


36 


12 


A 


0.45 


0.40 


160 




56nc 


NGC1880,LMC-N113F 


5 


13 


38 


-69 


22 


59 


NA 


1.20 


1.00 


140 


in LMC-DEM104 


85sc 


HS176 


5 


13 


38 


-64 


53 


57 


CA 


0.45 


0.40 


10 




85so 


NGC1866,SL319,LW163, 


5 


13 


39 


-65 


27 


54 


C 


5.50 


5.50 


— 


& ES085SC52,KMHK664 


56se 


BSDL950 


5 


13 


40 


-70 


50 


58 


AC 


0.45 


0.35 


70 




56nc 


LMC-DEM110 


5 


13 


41 


-69 


31 


29 


NA 


10.0 


6.00 


140 




56ne 


BSDL942 


5 


13 


42 


-69 


52 


53 


A 


0.80 


0.60 


130 




85so 


KMHK669 


5 


13 


42 


-67 


26 


04 


CN 


1.40 


1.10 


40 


in LMC-N30C.not NGC1871 


85so 


NGC1867,SL321,ES085SC53, 


5 


13 


42 


-66 


17 


36 


C 


1.50 


1.40 


120 


& KMHK665 


56sc 


BSDL966 


5 


13 


43 


-72 


04 


54 


A 


2.10 


1.60 


130 




85so 


BSDL923 


5 


13 


43 


-67 


24 


09 


C 


0.55 


0.50 


100 


in LMC-N30 


85sc 


SL322.KMHK666 


5 


13 


43 


-66 


31 


16 


C 


1.00 


1.00 


— 




56se 


BSDL947 


5 


13 


44 


-70 


05 


21 


A 


1.00 


0.90 


50 




56ne 


BSDL940 


5 


13 


44 


-69 


31 


54 


AC 


0.50 


0.50 


— 


in LMC-DEM110 


85so 


BSDL913 


5 


13 


44 


-64 


54 


58 


AC 


0.40 


0.35 


30 




56sc 


NGC1890,SL331,LW167, 


5 


13 


46 


-72 


04 


40 


C 


1.10 


1.00 


70 


in BSDL966 & ES056SC87.KMHK678 


56sc 


BSDL959 


5 


13 


46 


-71 


08 


06 


A 


0.80 


0.60 


170 




56nc 


HS180 


5 


13 


46 


-69 


04 


55 


CA 


0.60 


0.55 


170 




85so 


LMC-N30 


5 


13 


46 


-67 


23 


27 


NA 


13.5 


10.5 





in Shapley-IV 


85so 


BSDL922 


5 


13 


46 


-66 


57 


55 


AC 


0.85 


0.70 


150 




56nc 


BSDL944 


5 


13 


48 


-69 


29 


54 


AC 


0.60 


0.50 


80 


mP,in LMC-DEM110 


85se 


LMC-N30C,LMC-DEM106 


5 


13 


48 


-67 


26 


59 


NA 


6.10 


4.00 


100 


in LMC-N30 


85so 


HS178.KMHK667 


5 


13 


48 


-66 


37 


12 


C 


0.70 


0.65 


30 




56nc 


BSDL941 


5 


13 


49 


-69 


03 


33 


AC 


0.75 


0.50 


80 




56nc 


BSDL938 


5 


13 


49 


-68 


43 


52 


A 


0.80 


0.80 


— 




85so 


BSDL928 


5 


13 


49 


-67 


16 


46 


NA 


1.10 


1.10 


— 


in LMC-DEM105 


85so 


BSDL930 


5 


13 


49 


-67 


21 


28 


AC 


0.60 


0.40 


30 


in LMC-DEM105 


85so 


LMC-N30B 


5 


13 


49 


-67 


27 


17 


NC 


0.45 


0.40 


80 


in NGC1871 


56nc 


BSDL945 


5 


13 


50 


-69 


23 


11 


NA 


1.30 


1.30 


— 


in LMC-DEM104 


56nc 


HS181 


5 


13 


51 


-69 


29 


39 


C 


0.55 


0.50 


140 


mP,in LMC-DEM110 


56nc 


SL328.LH39 


5 


13 


51 


-69 


32 


25 


A 


4.80 


2.50 


110 


in LMC-DEM110 


56ne 


BSDL948 


5 


13 


52 


-69 


24 


32 


C 


0.50 


0.40 


170 


mP 


85se 


BSDL931 


5 


13 


52 


-67 


07 


44 


CN 


0.70 


0.65 





in LMC-DEM107 


85so 


BSDL933 


5 


13 


53 


-67 


22 


35 


NC 


0.65 


0.55 


140 


in NGC1869 


85so 


NGC1869,SL326,LH37, 


5 


13 


53 


-67 


22 


49 


NA 


2.00 


1.40 


100 


in LMC-DEM105 & ES085SC55.KMHK671 


85so 


NGC1871,SL325,LH38, 


5 


13 


53 


-67 


27 


09 


NA 


2.30 


1.60 


60 


in LMC-N30C & ES056SC85 


56sc 


BSDL965 


5 


13 


54 


-71 


08 


04 


CA 


0.60 


0.45 


10 




56nc 


BSDL952 


5 


13 


54 


-69 


31 


54 


AC 


0.70 


0.60 


150 


in SL328 


85so 


NGC1873,SL324,LH36, 


5 


13 


54 


-67 


20 


08 


AN 


2.80 


2.20 


120 


in LMC-DEM105 & ESO85SC54.KMHK670 


56nc 


BSDL949 


5 


13 


55 


-69 


24 


41 


CA 


0.45 


0.35 


130 


mP 


85so 


BSDL934 


5 


13 


55 


-67 


08 


56 


CN 


0.55 


0.45 


40 


in LMC-DEM107 


85se 


LMC-DEM105 


5 


13 


55 


-67 


19 


54 


NA 


10.5 


7.50 


80 


in LMC-N30 


56sc 


SL334,LW168,KMHK683 


5 


13 


56 


-72 


11 


50 


C 


0.40 


0.35 


110 


in BSDL982 


85so 


LMC-DEM107 


5 


13 


56 


-67 


08 


04 


NA 


10.0 


10.0 




in Shapley-IV, br*in 






5 


13 


57 


-72 


11 


38 




1 20 


U.DO 


■3D 
OU 




56nc 


BSDL946 


5 


13 


57 


-68 


42 


50 


AC 


0.40 


0.35 


20 


br*in 


33nw 


KMHK686 


5 


13 


58 


-73 


09 


31 


C 


0.65 


0.55 


50 




85so 


LMC-N30A 


5 


13 


58 


-67 


23 


01 


NC 


0.90 


0.80 


90 


in NGC1869 


56se 


BSDL964 


5 


13 


59 


-70 


38 


15 


AC 


0.45 


0.35 


110 




56nc 


HS182 


5 


13 


59 


-68 


56 


52 


C 


0.80 


0.60 


60 




85so 


ZHT1 


5 


13 


59 


-66 


48 


13 


AC 


0.60 


0.45 


70 




56nc 


BSDL951 


5 


14 


01 


-68 


39 


12 


A 


0.45 


0.35 


130 




56nc 


SL327 


5 


14 


01 


-68 


41 


13 


C 


1.00 


0.90 


90 


mP 


56sc 


BSDL971 


5 


14 


02 


-70 


41 


59 


AC 


0.45 


0.35 


30 




56ne 


BSDL955 


5 


14 


02 


-69 


05 


42 


CA 


0.90 


0.75 


60 




56sc 


BSDL967 


5 


14 


03 


-70 


26 


21 


A 


0.50 


0.45 


30 




56nc 


BSDL954 


5 


14 


03 


-68 


41 


54 


A 


0.75 


0.75 




mP 
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Table 1. (continued) 



Plate Name RA(2000) Decl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 



1 1 






(3) 






(A \ 

( 4 ) 




( 5 ) 


(6) 


(<) 


(8) 


(9) 


56ne 


BSDL953 


5 


14 


04 


-68 


27 


34 


A 


1.60 


0.85 


130 




85se 


H88-223,H80F3-19 


5 


14 


04 


-65 


39 


36 


A 


1.00 


0.65 


40 




56sc 


LMC-N115,LMC-DEM114 


5 


14 


07 


-70 


07 


37 


NA 


0.70 


0.70 






56nc 


BSDL956 


5 


14 


07 


-68 


36 


34 


A 


0.65 


0.50 


100 




56nc 


BSDL958 


5 


14 


07 


-68 


39 


16 


A 


0.80 


0.65 


100 




56ne 


BSDL960 


5 


14 


08 


-69 


03 


45 


CA 


0.60 


0.50 


80 




85se 


BSDL939 


5 


14 


08 


-66 


28 


37 


AC 


0.50 


0.35 


130 




56sc 


HS184.KMHK681 


5 


14 


10 


-70 


41 


03 


C 


0.50 


0.45 


100 




85se 


SL329,LW166,KMHK668 


5 


14 


12 


-64 


48 


46 


c 


1.20 


1.10 


130 




56ne 


BSDL968 


5 


14 


13 


-69 


21 


28 


A 


1.50 


0.95 


130 


att LMC-N113 


56ne 


BSDL961 


5 


14 


13 


-68 


26 


42 


AC 


0.40 


0.35 


20 


br*south 


85se 


KMHK672 


5 


14 


13 


-66 


23 


40 


CA 


1.30 


1.10 


10 




56nc 


BSDL962 


5 


14 


15 


-68 


12 


49 


CN 


0.45 


0.45 




ffalaxv'' 1 


56ne 


BSDL963 


5 


14 


15 


-68 


38 


08 


A 


0.65 


0.45 


30 




56sc 


BSDL984 


5 


14 


16 


-70 


34 


25 


A 


0.50 


0.35 


70 




56nc 


H88-226 


5 


14 


16 


-69 


02 


13 


CA 


0.95 


0.80 


50 




85se 


BSDL957 


5 


14 


17 


-67 


17 


35 


AC 


0.55 


0.50 


110 


in LMC-DEM105 


85se 


H88-224.H80F3-21 


5 


14 


18 


-65 


33 


49 


CA 


0.45 


0.35 


140 






H88-227 


5 


14 


19 


-69 


06 


09 


c 


1.00 


0.85 


100 




56sc 


BSDL989 


5 


14 


21 


-70 


28 


02 


A 


0.80 


0.55 


10 




85ne 


H88-225.H80F4-3 


5 


14 


22 


-64 


01 


11 


AC 


0.60 


0.45 







56nc 


BSDL970 


5 


14 


23 


-68 


31 


14 


A 


0.45 


0.40 


140 




85se 


LW165,H88-228,H80F3-22, 


5 


14 


23 


-65 


00 


17 


CA 


1.10 


1.00 


130 


& KMHK673 


56sc 


BSDL1002 


5 


14 


26 


-71 


25 


41 


A 


1.00 


1.00 






56nc 


BSDL973 


5 


14 


26 


-68 


21 


20 


AC 


0.90 


0.75 


130 






BSDL972 


5 


14 


26 


-68 


23 


14 


A 


0.70 


0.60 


160 




56ne 


BSDL981 


5 


14 


27 


-69 


13 


29 


AC 


0.65 


0.60 


30 




56nc 


BSDL976 


5 


14 


27 


-68 


33 


28 


AC 


0.50 


0.45 


150 


mP 




SL336,KMHK688 


5 


14 


28 


-71 


13 


14 


c 


0.85 


0.80 


40 




56sc 


BSDL996 


5 


14 


28 


-70 


48 


14 


AC 


0.50 


0.40 


40 




33nw 


SL337,LW173,KMHK692 


5 


14 


29 


-73 


06 


55 


c 


1.50 


1.50 






56sc 


BSDL994 


5 


14 


29 


-70 


25 


17 


AC 


0.50 


0.40 


150 




85ne 


H88-229,H80F3-23 


5 


14 


31 


-65 


11 


27 


AC 


0.90 


0.65 


140 




56nc 


BSDL986 


5 


14 


32 


-69 


11 


39 


A 


1.70 


0.90 


170 




56nc 


LMC-N114A 


5 


14 


33 


-69 


29 


53 


NA 


1.80 


1.70 


70 


in LMC-N114 




BSDL980 


5 


14 


33 


-68 


27 


47 


AC 


0.45 


0.40 


140 




56nc 


SL332 


5 


14 


33 


-68 


33 


03 


c 


0.60 


0.60 




mP 


56nc 


BSDL983 


5 


14 


33 


-68 


43 


45 


A 


1.20 


0.90 


110 


br*in 


56ne 


BSDL987 


5 


14 


34 


-69 


04 


26 


c 


0.50 


0.40 


150 




56ne 


LMC-DEM112 


5 


14 


34 


-67 


34 


02 


NA 


12.0 


10.0 


170 




85se 


BSDL974 


5 


14 


36 


-67 


12 


04 


AC 


0.45 


0.40 


40 


in KMHK680 


85ne 


NGC1868,SL330,LW169, 


5 


14 


36 


-63 


57 


18 


c 


2.70 


2.70 




& ES085SC56.KMHK674 


56nc 


BSDL990 


5 


14 


37 


-68 


58 


02 


A 


1.70 


1.20 


30 




85se 


BSDL975 


5 


14 


37 


-67 


11 


38 


CA 


0.65 


0.60 


100 


in KMHK680 


56sC 


KMHK687 


5 


14 


38 


-70 


04 


01 


AC 


0.80 


0.55 


50 


in BSDL1028 


56sc 


BSDL1006 


5 


14 


39 


-70 


26 


21 


A 


0.45 


0.30 


140 




85se 


KMHK680 


5 


14 


39 


-67 


11 


53 


AN 


1.30 


1.20 


120 


in Shaplcy-IV 


56nc 


BSDL991 


5 


14 


40 


-68 


57 


42 


CA 


0.50 


0.50 




in BSDL990 


85se 


BSDL977 


5 


14 


40 


-67 


12 


17 


NA 


0.65 


0.65 




in KMHK680 


56nc 


BSDL992 


5 


14 


41 


-68 


56 


18 


A 


0.85 


0.60 


150 




85se 


BSDL969 


5 


14 


41 


-66 


07 


51 


AC 


0.75 


0.60 


10 




56ne 


BSDL993 


5 


14 


42 


-68 


56 


59 


CA 


0.40 


0.40 






85se 


BSDL979 


5 


14 


42 


-67 


11 


57 


AC 


0.50 


0.50 




in KMHK680 


56nc 


LMC-N114,LMC-DEM113 


5 


14 


43 


-69 


25 


47 


NA 


8.70 


3.20 


30 




56nc 


BSDL1001 


5 


14 


43 


-69 


33 


52 


AC 


0.60 


0.55 


130 




85so 


SL333.LW170.KMHK676 


5 


14 


43 


-65 


20 


06 


C 


1.10 


1.00 


100 




56sc 


BSDL1007 


5 


14 


44 


-70 


05 


35 


AC 


0.70 


0.55 


160 


in BSDL1028 


56sc 


BSDL1008 


5 


14 


44 


-70 


10 


28 


AC 


0.40 


0.35 


110 




56se 


BSDL1010 


5 


14 


44 


-70 


26 


04 


AC 


0.40 


0.40 






56nc 


HS189 


5 


14 


45 


-69 


17 


44 


A 


0.65 


0.60 


70 




56nc 


BSDL1000 


5 


14 


45 


-69 


20 


30 


AC 


0.85 


0.65 


80 




56ne 


HS187.KMHK685 


5 


14 


45 


-68 


20 


38 


C 


1.10 


1.10 






56se 


BSDL1016 


5 


14 


46 


-70 


24 


49 


A 


0.80 


0.50 


20 




56nc 


HS188 


5 


14 


46 


-69 


12 


24 


A 


0.35 


0.30 


130 




85so 


LW171.KMHK679 


5 


14 


46 


-65 


36 


30 


AC 


0.80 


0.60 


170 




56nc 


HS190 


5 


14 


47 


-69 


27 


22 


CA 


1.10 


1.00 


140 




56nc 


BSDL999 


5 


14 


47 


-68 


54 


29 


A 


0.90 


0.65 


170 




85so 


HS185.KMHK677 


5 


14 


47 


-64 


59 


18 


CA 


0.50 


0.50 






56se 


LMC-DEM119 


5 


14 


48 


-71 


37 


23 


NA 


6.00 


5.00 


110 





33 



Table 1. (continued) 



Plato Name RA(2000) Docl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 



1 1 *l 






(3) 










(5) 


(6) 




(8) 


(9) 


85se 


HS186.KMHK682 


5 


14 


49 


-66 


11 


01 


C 


1.10 


0.90 


120 




56ne 


HS191 


5 


14 


50 


-69 


25 


51 


C 


0.90 


0.80 


120 




56nc 


BSDL995 


5 


14 


50 


-68 


18 


51 


AC 


0.55 


0.45 


100 




56ne 


BSDL1003 


5 


14 


51 


-68 


57 


50 


A 


1.00 


0.60 


150 




56sc 


BSDL1029 


5 


14 


52 


-71 


36 


53 


AC 


0.35 


0.35 




in LMC-DEM119 


56nc 


BSDL1009 


5 


14 


52 


-69 


33 


30 


A 


2.80 


1.20 


160 




56sc 


BSDL1023 


5 


14 


54 


-70 


40 


16 


A 


1.00 


0.55 


30 




85se 


BSDL985 


5 


14 


54 


-66 


03 


34 


AC 


0.70 


0.55 


50 




56nc 


BSDL1013 


5 


14 


56 


-69 


17 


31 


CA 


0.65 


0.55 


40 




56nc 


BSDL1017 


5 


14 


56 


-69 


42 


54 


A 


0.80 


0.55 


10 




56ne 


HS192 


5 


14 


57 


-69 


20 


04 


AC 


1.00 


0.90 


70 




56ne 


BSDL1005 


5 


14 


57 


-68 


19 


12 


AC 


0.55 


0.55 






56nc 


BSDL1004 


5 


14 


57 


-68 


21 


24 


A 


0.80 


0.60 


60 




85se 


H88-230.H80F3-24 


5 


14 


57 


-65 


50 


16 


AC 


0.45 


0.35 


40 




85se 


BSDL978 


5 


14 


57 


-64 


52 


50 


A 


0.70 


0.45 


80 




85se 


LMC-DEM115 


5 


14 


58 


-67 


02 


34 


NA 


5.40 


2.70 


110 


in Shaplcy-IV 


56ne 


BSDL1015 


5 


14 


59 


-69 


04 


19 


AC 


0.65 


0.50 


110 




85se 


BSDL988 


5 


14 


59 


-66 


00 


42 


AC 


1.60 


1.50 


110 


mP 


85se 


SL335,LW172,KMHK684 


5 


15 


00 


-65 


59 


27 


c 


0.90 


0.80 


140 


mP 


56nc 


BSDL1022 


5 


15 


01 


-69 


48 


01 


A 


1.50 


1.30 


70 




56ne 


BSDL1018 


5 


15 


02 


-69 


03 


39 


c 


0.45 


0.40 


170 




56ne 


BSDL1011 


5 


15 


02 


-68 


31 


55 


A 


0.60 


0.40 


20 




56nc 


BSDL1019 


5 


15 


05 


-68 


50 


01 


AC 


0.60 


0.50 


50 




85se 


BSDL997 


5 


15 


05 


-66 


28 


26 


AN 


0.40 


0.30 


130 


in LMC-N31 


56sc 


HS195,KMHK695 


5 


15 


06 


-70 


22 


41 


AC 


1.10 


0.95 


160 




56nc 


NGC1885,SL338,ES056SC88 


5 


15 


06 


-68 


58 


45 


c 


1.40 


1.20 


130 






BSDL1027 


5 


15 


07 


-69 


44 


49 


AC 


0.60 


0.45 


40 




85se 


LMC-N31 


5 


15 


07 


-66 


28 


04 


NA 


1.60 


0.90 


30 


in LMC-DEM116 


56sc 


BSDL1028 


5 


15 


08 


-70 


04 


38 


A 


5.80 


4.50 


120 




56sc 


BSDL1036 


5 


15 


08 


-70 


43 


58 


A 


0.60 


0.35 


30 


in BSDL1050 




BSDL1025 


5 


15 


08 


-69 


35 


33 


A 


3.20 


1.30 


110 




56nc 


BSDL1014 


5 


15 


08 


-67 


55 


51 


A 


0.50 


0.40 


70 




85se 


BSDL998 


5 


15 


08 


-66 


19 


45 


CA 


0.55 


0.45 


80 




56ne 


BSDL1012 


5 


15 


09 


-67 


40 


16 


NA 


0.50 


0.35 


10 


in LMC-DEM112 


56sc 


BSDL1032 


5 


15 


10 


-70 


04 


44 


AC 


0.60 


0.50 


50 


in BSDL1028 




BSDL1024 


5 


15 


12 


-68 


53 


04 


AC 


0.95 


0.70 


170 




56ne 


BSDL1030 


5 


15 


13 


-69 


47 


52 


AC 


0.60 


0.50 


70 




85se 


LMC-DEM116 


5 


15 


13 


-66 


28 


10 


NA 


2.50 


2.00 


30 




56nc 


BSDL1034 


5 


15 


15 


-69 


45 


43 


AC 


0.80 


0.65 


50 




56ne 


BSDL1021 


5 


15 


15 


-68 


08 


42 


A 


0.90 


0.80 


120 




56sc 


BSDL1041 


5 


15 


17 


-70 


44 


48 


AC 


0.40 


0.30 


70 


in BSDL1050 


33sw 


OHSC8,KMHK708 


5 


15 


18 


-74 


56 


08 


c 


0.65 


0.65 






56nc 


BSDL1033 


5 


15 


18 


-69 


14 


58 


A 


0.95 


0.85 


160 




56sc 


LMC-DEM120 


5 


15 


18 


-69 


43 


28 


NA 


2.00 


1.00 


50 




56ne 


BSDL1020 


5 


15 


18 


-67 


38 


02 


AC 


0.55 


0.40 


10 


in LMC-DEM112 


56sc 


BSDL1042 


5 


15 


19 


-70 


32 


37 


A 


1.50 


0.80 


60 




56ne 


SL339.KMHK691 


5 


15 


19 


-68 


17 


36 


c 


1.20 


1.10 


70 




85se 


H88-231.H80F3-25 


5 


15 


19 


-65 


46 


57 


c 


0.45 


0.40 







56sc 


BSDL1039 


5 


15 


20 


-70 


23 


53 


AC 


0.55 


0.50 


70 




56sc 


BSDL1044 


5 


15 


21 


-70 


30 


30 


A 


1.20 


0.95 


110 




56nc 


BSDL1038 


5 


15 


21 


-69 


58 


08 


A 


0.80 


0.55 


60 




56nc 


HS193.KMHK693 


5 


15 


21 


-68 


26 


08 


AC 


0.60 


0.45 


20 




56nc 


H88-232 


5 


15 


22 


-69 


02 


32 


c 


0.50 


0.40 


110 


mP 


56nc 


HS198 


5 


15 


24 


-69 


02 


56 


C 


0.55 


0.50 


130 


mP 


56ne 


BSDL1026 


5 


15 


24 


-67 


48 


41 


AC 


0.60 


0.45 


40 




56se 


BSDL1050 


5 


15 


25 


-70 


44 


19 


A 


3.50 


2.40 


80 




56nc 


BSDL1035 


5 


15 


25 


-68 


40 


52 


CA 


0.50 


0.40 


40 




56ne 


BSDL1043 


5 


15 


26 


-69 


49 


46 


AC 


0.40 


0.35 


140 




85so 


LW174,KMHK689 


5 


15 


26 


-64 


42 


04 


C 


0.90 


0.90 






56ne 


BSDL1031 


5 


15 


28 


-68 


07 


19 


A 


1.20 


1.20 






56nc 


BSDL1037 


5 


15 


28 


-68 


43 


58 


AC 


0.45 


0.45 






56se 


BSDL1052 


5 


15 


29 


-70 


28 


43 


A 


1.00 


0.80 


40 




56se 


BSDL1055 


5 


15 


29 


-70 


51 


31 


A 


0.40 


0.30 


80 




56sc 


HS199.KMHK703 


5 


15 


31 


-70 


53 


11 


AC 


0.55 


0.50 


160 




56sc 


SL342.KMHK701 


5 


15 


32 


-70 


20 


08 


C 


1.10 


0.95 


10 




56nc 


HS197 


5 


15 


32 


-68 


37 


21 


A 


0.80 


0.70 


100 




56sc 


BSDL1047 


5 


15 


33 


-69 


32 


00 


CA 


0.60 


0.50 


110 




85sc 


NGC1882,SL340,ESO85SC57, 


5 


15 


33 


-66 


07 


45 


C 


1.60 


1.40 


20 


& KMHK609 


56se 


KMHK704 


5 


15 


34 


-70 


45 


07 


C 


0.70 


0.65 


50 


in BSDL1050 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56ne 


BSDL1048 


5 


15 


34 


-69 


33 


33 


AC 


0.60 


0.55 


140 




56ne 


BSDL1049 


5 


15 


34 


-69 


34 


45 


CA 


0.45 


0.40 


160 




56ne 


BSDL1051 


5 


15 


34 


-69 


58 


39 


AC 


0.50 


0.25 


40 




85so 


LMC-DEM117 


5 


15 


35 


-67 


20 


36 


NA 


5.00 


4.00 


40 




56ne 


BSDL1054 


5 


15 


37 


-70 


03 


46 


A 


1.50 


1.10 


120 


in BSDL1028 


56nc 


HS200 


5 


15 


37 


-69 


08 


17 


C 


0.90 


0.80 


70 




56ne 


SL341,BRHT8b 


5 


15 


37 


-69 


28 


23 


C 


1.00 


1.00 


— 


mT 


85so 


HS194.KMHK694 


5 


15 


37 


-66 


41 


41 


CN 


0.50 


0.45 


20 


in LMC-DEM118 


56ne 


BSDL1053 


5 


15 


38 


-69 


37 


48 


CA 


0.70 


0.60 


80 




56nc 


BSDL1040 


5 


15 


38 


-68 


36 


47 


AC 


0.50 


0.40 


20 


mP 


56nc 


H88-234 


5 


15 


39 


-69 


20 


23 


C 


0.65 


0.50 


100 




85so 


LMC-DEM118 


5 


15 


39 


-66 


42 


10 


NA 


2.30 


2.30 


— 




56nc 


KMHK698 


5 


15 


40 


-67 


50 


48 


CA 


0.55 


0.50 


40 




56nc 


LMC-N32 


5 


15 


40 


-67 


59 


04 


NC 


0.35 


0.30 


110 




56sc 


BSDL1070 


5 


15 


42 


-71 


19 


08 


A 


0.50 


0.40 


30 




56nc 


BSDL1045 


5 


15 


42 


-68 


10 


24 


A 


0.90 


0.85 


10 


br*cdgc 


56nc 


BSDL1046 


5 


15 


42 


-68 


36 


34 


AC 


0.50 


0.40 


20 


mP 


85sc 


HS196.KMHK696 


5 


15 


42 


-66 


15 


21 


CA 


0.60 


0.55 


170 




56sc 


BSDL1065 


5 


15 


43 


-70 


49 


39 


A 


1.70 


1.30 


40 




56sc 


BSDL1056 


5 


15 


43 


-69 


32 


35 


CA 


0.65 


0.50 


30 




56nc 


BSDL1059 


5 


15 


45 


-70 


00 


26 


AC 


0.65 


0.60 


70 




56sc 


LMC-N194 


5 


15 


47 


-71 


47 


36 


NC 


0.35 


0.30 


30 


in BSDL1088 


56ne 


H88-238 


5 


15 


47 


-69 


14 


36 


C 


0.80 


0.70 


180 




56se 


BSDL1080 


5 


15 


48 


-71 


40 


18 


CA 


0.45 


0.35 


90 




56se 


BSDL1066 


5 


15 


48 


-70 


27 


22 


A 


0.90 


0.65 


70 




56nc 


H88-235 


5 


15 


48 


-69 


11 


31 


C 


0.60 


0.55 


110 




56se 


BSDL1075 


5 


15 


49 


-70 


53 


00 


A 


1.20 


0.90 


50 




85so 


KMHK697 


5 


15 


49 


-66 


01 


41 


CA 


0.90 


0.80 


110 




85so 


H88-233.H80F3-26 


5 


15 


50 


-65 


25 


19 


CA 


0.30 


0.25 


90 




56nc 


NGC1894,SL344,ES056SC89, 


5 


15 


51 


-69 


28 


09 


C 


1.40 


1.20 


60 


mT & BRHT8a 


56ne 


BSDL1063 


5 


15 


52 


-69 


38 


06 


AC 


0.80 


0.60 


90 




56ne 


BSDL1062 


5 


15 


53 


-69 


32 


25 


AC 


0.55 


0.50 


110 


mP 


56nc 


BSDL1057 


5 


15 


53 


-68 


32 


17 


AC 


0.50 


0.35 


60 




56se 


BSDL1081 


5 


15 


55 


-71 


06 


09 


AC 


0.35 


0.30 


170 




56ne 


H88-236 


5 


15 


56 


-69 


27 


16 


CA 


0.80 


0.65 


10 


mT 


56se 


BSDL1088 


5 


15 


57 


-71 


47 


51 


A 


3.50 


2.70 


100 




56sc 


BSDL1079 


5 


15 


57 


-70 


50 


39 


A 


1.10 


0.95 







56sc 


BSDL1077 


5 


15 


58 


-70 


32 


00 


A 


0.60 


0.45 


70 




56nc 


BSDL1068 


5 


15 


59 


-69 


32 


32 


AC 


0.50 


0.45 


80 


mP 


56nc 


BSDL1067 


5 


15 


59 


-69 


34 


48 


AC 


0.65 


0.60 


120 




56ne 


BSDL1061 


5 


15 


59 


-68 


46 


05 


A 


0.65 


0.50 


140 




56nc 


BSDL1069 


5 


16 


01 


-69 


24 


56 


AC 


1.60 


1.10 


130 




56nc 


H88-239 


5 


16 


01 


-69 


26 


10 


AC 


0.90 


0.55 


10 




56nc 


H88-240 


5 


16 


02 


-69 


05 


55 


C 


0.70 


0.60 


80 




56nc 


BSDL1073 


5 


16 


02 


-69 


24 


59 


C 


0.55 


0.50 


50 


in BSDL1069 


56nc 


BSDL1060 


5 


16 


02 


-68 


18 


32 


A 


2.20 


1.20 


80 




56sc 


HS202.KMHK709 


5 


16 


03 


-71 


48 


18 


CA 


0.45 


0.40 


30 


mP,in BSDL1088 


56sc 


BSDL1083 


5 


16 


04 


-70 


33 


22 


A 


0.80 


0.55 


80 




56nc 


BSDL1064 


5 


16 


05 


-68 


19 


02 


AC 


0.45 


0.40 


20 


in BSDL1060 


85so 


NGC1887,SL343,ES085SC59, 


5 


16 


05 


-66 


19 


09 


C 


1.50 


1.50 


— 


& KMHK700 


56se 


KMHK709e 


5 


16 


06 


-71 


48 


25 


AC 


0.40 


0.25 


20 


mP,in BSDL1088 


56nc 


BSDL1071 


5 


16 


07 


-68 


44 


59 


AC 


0.65 


0.45 


20 




85so 


BSDL1058 


5 


16 


07 


-67 


13 


46 


A 


0.80 


0.70 







56ne 


BSDL1078 


5 


16 


08 


-69 


35 


01 


AC 


0.65 


0.45 


120 




56nc 


BSDL1082 


5 


16 


08 


-69 


59 


03 


A 


0.60 


0.50 


50 




56ne 


BSDL1074 


5 


16 


08 


-68 


45 


45 


AC 


0.45 


0.35 


50 






Iloo-Z4o 


5 


16 


10 


-69 


17 


18 


r 1 


U.DO 


n fin 


1 u 




56sc 


KMHK707w 


5 


16 


11 


-70 


30 


08 


C 


0.65 


0.65 




mP 


56nc 


BSDL1072 


5 


16 


12 


-68 


18 


14 


AC 


0.40 


0.30 


30 


in BSDL1060 


56se 


KMHK707e 


5 


16 


13 


-70 


30 


10 


C 


0.85 


0.85 




mP 


56se 


BSDL1091 


5 


16 


14 


-70 


31 


41 


A 


0.70 


0.50 


60 




56ne 


HS203 


5 


16 


14 


-69 


49 


32 


CA 


0.80 


0.65 


80 




56ne 


HS201 


5 


16 


14 


-68 


44 


46 


AC 


0.45 


0.35 


170 




56sc 


BSDL1093 


5 


16 


15 


-70 


32 


18 


AC 


0.55 


0.45 


170 




56nc 


H88-244 


5 


16 


16 


-69 


09 


08 


C 


0.60 


0.45 


80 




56nc 


BSDL1076 


5 


16 


16 


-68 


42 


27 


A 


0.90 


0.80 


130 




56ne 


BSDL1084 


5 


16 


17 


-69 


24 


09 


A 


1.70 


0.80 


100 




56nc 


H88-242 


5 


16 


17 


-69 


26 


23 


CA 


0.80 


0.55 


170 


in BSDL1094 


56nc 


BSDL1086 


5 


16 


18 


-69 


32 


26 


A 


0.80 


0.70 


120 
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Table 1. (continued) 



Plate Name RA(2000) Docl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 

h m s o I II I to 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 



85ne 


SL345,LW175,ES085SC58, 


5 


16 


18 


-63 


12 


19 


C 


1.30 


1. 


.20 


140 


& KMHK699 


56ne 


BSDL1087 


5 


16 


20 


-69 


33 


31 


A 


0.90 





60 


160 




56ne 


BSDL1089 


5 


16 


21 


-69 


35 


49 


AC 


0.60 





.50 


30 




56ne 


BSDL1095 


5 


16 


21 


-69 


58 


42 


AC 


0.50 





.45 


40 


in BSDL1097 


85ne 


H88-237.H80F4-5 


5 


16 


21 


-63 


37 


46 


C 


0.35 





.30 


120 




33sw 


OHSC9,KMHK733 


5 


16 


22 


-76 


12 


25 


C 


1.10 


1. 


.10 


— 




56se 


BSDL1098 


5 


16 


23 


-70 


30 


43 


AC 


0.45 


0. 


.35 


110 




56ne 


BSDL1085 


5 


16 


24 


-68 


44 


03 


AC 


0.45 





.45 


— 




56ne 


BSDL1092 


5 


16 


25 


-69 


35 


02 


CA 


0.55 





.50 


100 




85sc 


SL347.KMHK706 


5 


16 


25 


-66 


49 


23 


C 


0.80 





.70 


50 




56ne 


H88-245 


5 


16 


26 


-69 


04 


52 


C 


0.55 


0. 


.50 


50 


in LMC-DEM123 


56nc 


BSDL1094 


5 


16 


26 


-69 


26 


44 


A 


3.40 


1. 


.50 


110 




56ne 


BSDL1096 


5 


16 


26 


-69 


40 


15 


CA 


0.55 





.50 


120 




56ne 


BSDL1097 


5 


16 


26 


-69 


58 


50 


A 


1.70 


1. 


.70 


— 




85ne 


SL346,LW176,ESO85SC60, 


5 


16 


28 


-63 


09 


59 


C 


1.20 


1 


.10 


20 


& KMHK702 


56se 


BSDL1099 


5 


16 


29 


-70 


30 


23 


C 


0.45 





45 


— 




56ne 


HS205 


5 


16 


30 


-68 


55 


07 


CA 


1.10 


1. 


.10 







56ne 


H88-249 


5 


16 


31 


-69 


10 


58 


C 


0.50 





.40 


100 


in LMC-DEM123 


85ne 


H88-241.H80F4-4 


5 


16 


32 


-64 


00 


44 


C 


0.40 


0. 


.35 


130 


galaxy? 


56se 


BSDL1102 


5 


16 


36 


-70 


12 


33 


CA 


0.55 





.45 


120 




56sc 


BSDL1113 


5 


16 


39 


-71 


35 


36 


C 


0.50 





.40 


50 


in BSDL1120 


56sc 


SL352,KMHK715 


5 


16 


40 


-70 


32 


27 


C 


1.20 


1 


.10 


130 




56ne 


H88-248 


5 


16 


40 


-69 


00 


53 


C 


0.35 


0. 


30 


140 




56ne 


NGC1898,SL350,ESO56SC90 


5 


16 


42 


-69 


39 


22 


C 


1.60 


1 


60 


— 




56ne 


ZHT12 


5 


16 


42 


-67 


48 


11 


c 


0.65 





60 


160 




56ne 


H88-252 


5 


16 


43 


-69 


12 


13 


c 


0.80 


0. 


.75 


80 


in LMC-DEM123 


56ne 


H88-246 


5 


16 


43 


-69 


30 


47 


CA 


1.10 





.95 


120 




56nc 


BSDL1104 


5 


16 


43 


-69 


35 


47 


CA 


0.55 





.50 


100 




119se 


ESO119SC50.KMHK705 


5 


16 


43 


-62 


01 


21 


C 


1.00 


1. 


.00 


— 




56ne 


H88-247 


5 


16 


44 


-69 


27 


40 


c 


0.60 


0. 


.55 


60 




56nc 


BSDL1107 


5 


16 


46 


-69 


54 


14 


A 


1.40 


1 


20 


140 




56sc 


BSDL1121 


5 


16 


48 


-72 


05 


18 


AC 


0.45 





.30 


150 




56ne 


BSDL1103 


5 


16 


48 


-69 


02 


48 


C 


0.50 





.50 


— 


mP,in LMC-DEM123 


56ne 


H88-251 


5 


16 


48 


-69 


25 


18 


A 


1.10 


0. 


.80 


120 


in LMC-DEM130 


56ne 


H88-250 


5 


16 


48 


-69 


29 


52 


C 


0.90 





.75 


120 




56ne 


BSDL1106 


5 


16 


48 


-69 


34 


43 


A 


0.65 





.60 


160 


mP 


85sc 


BSDL1090 


5 


16 


48 


-66 


42 


06 


C 


0.45 





.40 


170 




56se 


BSDL1111 


5 


16 


50 


-70 


10 


31 


AC 


0.40 





.30 


160 




56nc 


H88-253 


5 


16 


50 


-69 


02 


30 


C 


0.80 


0. 


.70 


140 


mP,in LMC-DEM123 


56se 


BSDL1120 


5 


16 


51 


-71 


36 


13 


A 


2.80 


1. 


.80 


80 


br*in 


56ne 


LMC-N116,LMC-DEM124 


5 


16 


52 


-69 


53 


05 


NA 


1.50 


1. 


.50 


— 




85se 


NGC1895,LMC-N33, 


5 


16 


52 


-67 


19 


48 


NA 


1.40 


1. 


.30 


40 


& LMC-DEM121.ES085EN62 


56nc 


BSDL1109 


5 


16 


54 


-69 


34 


48 


CA 


0.55 





.50 


110 


mP,br*sw 


56nc 


SL349,BRHT33a 


5 


16 


54 


-68 


52 


39 


C 


0.95 





.90 


60 


mP 


56ne 


BSDL1110 


5 


16 


55 


-69 


33 


48 


AC 


0.90 





.75 


160 




56nc 


SL348.ES056SC91 


5 


16 


55 


-68 


36 


35 


C 


1.30 


1. 


.10 


160 


not NGC1901 


56ne 


SL351 


5 


16 


56 


-68 


40 


58 


C 


0.80 


0. 


.70 


70 




56sc 


BSDL1119 


5 


16 


57 


-70 


49 


43 


A 


0.90 





.65 


170 


in SGshcll-LMC9 


56nc 


BSDL1112 


5 


16 


57 


-69 


40 


31 


A 


1.00 





.70 


140 




56se 


KMHK719 


5 


16 


59 


-70 


12 


13 


CA 


0.70 





60 


20 




56sc 


KMHK724 


5 


17 


00 


-71 


53 


52 


CA 


0.85 


0. 


.75 


160 




56ne 


KMHK711 


5 


17 


01 


-67 


32 


25 


C 


0.65 


0. 


.55 


160 




56se 


BSDL1125 


5 


17 


03 


-71 


27 


04 


A 


0.55 





45 


120 




56ne 


BSDL1115 


5 


17 


03 


-69 


34 


54 


C 


0.45 





.45 






56ne 


LMC-N117 


5 


17 


06 


-69 


33 


37 


NC 


0.60 


0. 


.50 


80 




85se 


KMHK710 


5 


17 


06 


-66 


34 


57 


C 


0.55 





.55 






56nc 


Hl,SL353,BRHT33b 


5 


17 


07 


-68 


52 


30 


C 


1.80 


1. 


.70 


80 


mP 


56nc 


BSDL1117 


5 


17 


08 


-69 


35 


30 


A 


0.90 





.50 


170 




85so 


BSDL1100 


5 


17 


08 


-66 


03 


49 


A 


0.50 


0. 


.30 


140 




85so 


BSDL1101 


5 


17 


09 


-66 


01 


59 


AC 


0.35 


0. 


.30 


50 




85se 


HS206,KMHK713 


5 


17 


11 


-66 


30 


01 


C 


0.55 





.50 


70 




85se 


KMHK714 


5 


17 


13 


-66 


19 


48 


C 


0.80 





.70 


20 




56ne 


H88-254 


5 


17 


14 


-69 


32 


21 


AC 


1.40 





.85 


110 




56nc 


BSDL1114 


5 


17 


14 


-68 


03 


55 


CA 


0.30 





25 


10 




85se 


BSDL1108 


5 


17 


14 


-67 


05 


20 


CA 


0.55 


0. 


.45 


160 




85so 


BSDL1105 


5 


17 


14 


-66 


04 


43 


C 


0.60 





.55 


140 




56nc 


BSDL1116 


5 


17 


15 


-68 


39 


10 


A 


0.55 


0. 


.55 






56se 


BSDL1131 


5 


17 


16 


-70 


50 


00 


A 


0.40 





.30 


10 


in SGshcll-LMC9 


85se 


HS207,KMHK716 


5 


17 


17 


-66 


25 


15 


C 


0.60 





.50 


20 





3G 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56ne 


H88-259 


5 


17 


19 


-69 


09 


03 


C 


1.10 


0.95 


70 


in LMC-DEM123 


56se 


BSDL1132 


5 


17 


20 


-70 


44 


15 


A 


0.85 


0.70 


50 


in SGshell-LMC9 


56nc 


BSDL1127 


5 


17 


21 


-70 


02 


33 


A 


1.80 


1.50 


40 




56ne 


BSDL1128 


5 


17 


22 


-70 


01 


38 


A 


0.50 


0.40 


130 


in BSDL1127 


56sc 


HS210.KMHK725 


5 


17 


22 


-70 


35 


12 


AC 


0.65 


0.55 


160 




56nc 


H88-260 


5 


17 


22 


-69 


12 


26 


AC 


0.95 


0.50 


140 


in LMC-DEM123 


56ne 


NGC1903,SL356,ESO56SC93, 


5 


17 


22 


-69 


20 


17 


C 


1.90 


1.90 


— 


mT,sup?LMC-DEM130 & BRHT9a 


85sc 


KMHK718 


5 


17 


23 


-66 


23 


03 


CA 


0.90 


0.65 


150 




56nc 


SL357,BRHT9b 


5 


17 


24 


-69 


22 


35 


C 


1.40 


1.20 


80 


mT.sup LMC-DEM130 


56nc 


H88-261 


5 


17 


25 


-69 


06 


59 


A 


1.20 


0.85 


80 


in LMC-DEM123 


85so 


LMC-N34A 


5 


17 


26 


-66 


42 


59 


NC 


0.30 


0.25 


30 


in LMC-N34 


56nc 


H88-255 


5 


17 


27 


-69 


21 


28 


C 


0.95 


0.85 


120 


mT.sup LMC-DEM130 


56nc 


BSDL1129 


5 


17 


28 


-69 


28 


09 


C 


0.60 


0.50 


130 




56ne 


BSDL1130 


5 


17 


28 


-69 


35 


38 


A 


1.00 


0.50 


170 




85so 


LMC-N34BC 


5 


17 


28 


-66 


43 


31 


NC 


0.60 


0.50 


30 


in LMC-N34 


85so 


H88-256,H80F3-27,KMHK717 


5 


17 


29 


-65 


30 


52 


AC 


0.65 


0.60 


20 




85sc 


HS208.KMHK721 


5 


17 


30 


-67 


01 


37 


C 


0.80 


0.65 


100 




56se 


BSDL1137 


5 


17 


31 


-70 


53 


20 


A 


0.55 


0.45 


160 


in SGshell-LMC9 


85so 


NGC1897,SL355,ES056SC92, 


5 


17 


31 


-67 


26 


59 


C 


1.10 


1.00 


170 


& KMHK722 


85ne 


SL354,LW177,ES085SC63, 


5 


17 


31 


-63 


25 


18 


c 


1.70 


1.70 


— 


& KMHK712 


85so 


BSDL1118 


5 


17 


32 


-66 


44 


15 


AC 


0.70 


0.60 


140 


in LMC-N34 


56nc 


SL358 


5 


17 


33 


-69 


30 


51 


C 


0.85 


0.75 


40 




56nc 


BSDL1124 


5 


17 


34 


-68 


08 


06 


A 


1.10 


1.00 


170 




85se 


LMC-N34 


5 


17 


34 


-66 


43 


27 


AN 


3.70 


2.60 


150 




56se 


LMC-N195A 


5 


17 


35 


-71 


14 


43 


NC 


0.65 


0.55 


110 


in NGC1914 


56se 


NGC1914,SL365,LH40, 


5 


17 


37 


-71 


15 


02 


NA 


1.50 


1.20 


150 


in LMC-N195 & ES056SC95.KMHK732 


56ne 


HS211 


5 


17 


38 


-68 


58 


39 


CA 


1.20 


1.00 


160 




56nc 


H88-262 


5 


17 


39 


-69 


18 


32 


AC 


0.80 


0.40 


130 


in Shapley-V 


56se 


LMC-N195B 


5 


17 


40 


-71 


15 


21 


NC 


0.90 


0.75 


80 


in NGC1914 


85so 


LMC-S24 


5 


17 


40 


-66 


42 


10 


CN 


0.75 


0.60 


10 


in LMC-N34 


56sc 


SL364.KMHK736 


5 


17 


41 


-71 


03 


55 


C 


0.80 


0.80 


— 


in SGshell-LMC9 


56se 


BSDL1140 


5 


17 


41 


-70 


23 


35 


A 


0.45 


0.35 


10 




85so 


BSDL1122 


5 


17 


42 


-66 


44 


51 


A 


0.90 


0.75 


170 


in LMC-N34 


56ne 


LMC-DEM123 


5 


17 


43 


-69 


08 


00 


NA 


14.0 


11.0 


30 


in Shapley-V 


56nc 


BSDL1135 


5 


17 


43 


-69 


37 


42 


A 


0.85 


0.80 


80 


mP 


56se 


LMC-N195,LMC-DEM131 


5 


17 


44 


-71 


14 


57 


NA 


4.10 


3.00 


170 


in SGshell-LMC9 


56sc 


KMHK731 


5 


17 


44 


-70 


20 


46 


AC 


0.80 


0.65 


120 




56nc 


SL362 


5 


17 


45 


-69 


34 


03 


C 


0.95 


0.95 


— 




85so 


BSDL1123 


5 


17 


45 


-66 


37 


09 


A 


1.60 


1.10 


140 




85so 


ZHT-SP9 


5 


17 


45 


-66 


37 


24 


A 


1.10 


1.00 


150 




56ne 


BSDL1134 


5 


17 


46 


-69 


03 


38 


NA 


5.70 


4.70 


20 


in LMC-DEM123 


56nc 


H88-263 


5 


17 


46 


-69 


24 


42 


CA 


0.65 


0.55 


10 


sup LMC-DEM130 


56se 


KMHK740 


5 


17 


47 


-71 


09 


22 


CA 


1.20 


1.00 


50 


in SGshell-LMC9 


56sc 


BSDL1150 


5 


17 


48 


-70 


48 


22 


A 


1.90 


1.50 


100 


in SGshcll-LMC9 


56nc 


H2,SL363 


5 


17 


48 


-69 


38 


43 


C 


1.30 


1.30 


— 


mP 


56nc 


BSDL1142 


5 


17 


48 


-69 


41 


21 


CA 


0.55 


0.50 


170 




56ne 


LMC-DEM128 


5 


17 


48 


-68 


46 


44 


NA 


2.40 


1.90 


50 




56nc 


NGC1899,LMC-N36 


5 


17 


48 


-67 


54 


02 


NA 


1.10 


1.00 


20 


in LMC-DEM129 


56nc 


LMC-DEM129 


5 


17 


48 


-67 


54 


08 


AN 


3.00 


3.00 


— 




33nw 


SL374,LW179,KMHK752 


5 


17 


49 


-73 


26 


42 


C 


1.70 


1.50 


20 




56sc 


HS214.KMHK738 


5 


17 


49 


-70 


48 


02 


C 


0.45 


0.35 


20 


in BSDL1150 


56nc 


SL359.KMHK727 


5 


17 


49 


-68 


28 


22 


C 


1.30 


1.10 


170 




85ne 


H88-257.H80F4-6 


5 


17 


50 


-64 


03 


39 


c 


0.45 


0.45 


— 




56se 


BSDL1151 


5 


17 


51 


-70 


33 


06 


AC 


0.55 


0.40 







85se 


LMC-DEM125 


5 


17 


51 


-66 


01 


11 


NA 


3.50 


3.00 


70 


in LMC-DEM126 


85so 


LMC-N35 


5 


17 


51 


-66 


01 


21 


NA 


2.00 


1.80 


160 


in LMC-DEM125 






5 


17 


51 


-63 


47 


42 


V. ■ 


n on 
u.yu 


n an 


ZU 




56sc 


BSDL1153 


5 


17 


52 


-70 


31 


05 


AC 


0.60 


0.45 


60 




85sc 


BSDL1126 


5 


17 


52 


-66 


01 


24 


AN 


0.55 


0.45 


100 


in LMC-N35,br*in 


85so 


KMHK723 


5 


17 


52 


-66 


04 


24 


C 


0.90 


0.80 


10 


in SGshell-LMC5 


56ne 


BSDL1143 


5 


17 


53 


-69 


19 


44 


CA 


1.00 


0.85 


70 


sup LMC-DEM130 


56se 


BSDL1154 


5 


17 


54 


-70 


19 


25 


A 


0.80 


0.65 


140 




56nc 


BSDL1144 


5 


17 


54 


-69 


14 


46 


NA 


1.30 


1.10 





in LH41 


56sc 


BSDL1166 


5 


17 


55 


-71 


09 


00 


A 


0.40 


0.30 


150 


in SGshell-LMC9 


56nc 


BSDL1148 


5 


17 


55 


-70 


04 


27 


A 


0.70 


0.45 


40 




56nc 


HS213 


5 


17 


55 


-69 


34 


53 


C 


0.65 


0.60 


140 




56nc 


BSDL1139 


5 


17 


56 


-68 


37 


12 


c 


0.90 


0.80 


70 




56se 


BSDL1167 


5 


17 


57 


-71 


09 


27 


A 


0.45 


0.35 


100 


in SGshell-LMC9 


56se 


BSDL1163 


5 


17 


57 


-70 


53 


56 


A 


0.55 


0.35 


150 


in SGshell-LMC9 



37 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56ne 


BSDL1141 


5 


17 


58 


-68 


40 


59 


AC 


0.75 


0.60 


70 




56se 


BSDL1171 


5 


17 


59 


-71 


22 


16 


A 


1.00 


0.80 


30 




56nc 


BSDL1146 


5 


17 


59 


-69 


05 


26 


NA 


1.80 


0.80 


60 


in BSDL1134 


85se 


HS212.KMHK726 


5 


18 


01 


-66 


09 


13 


C 


0.60 


0.55 


150 


in SGshell-LMC5 


56se 


BSDL1170 


5 


18 


02 


-71 


01 


55 


AC 


0.35 


0.30 


70 


in SGshell-LMC9 


56se 


BSDL1162 


5 


18 


02 


-70 


23 


26 


A 


0.55 


0.50 


80 




56se 


BSDL1174 


5 


18 


03 


-71 


01 


15 


A 


1.10 


0.60 


60 


in SGshell-LMC9 


56ne 


BSDL1145 


5 


18 


03 


-68 


25 


18 


A 


1.40 


1.10 


80 




56se 


BSDL1190 


5 


18 


04 


-72 


14 


08 


AC 


0.60 


0.45 


20 




56se 


KMHK747 


5 


18 


04 


-71 


16 


09 


CA 


0.50 


0.45 


110 


in SGshell-LMC9 


56se 


BSDL1182 


5 


18 


04 


-71 


26 


08 


C 


0.50 


0.45 


120 




56se 


BSDL1175 


5 


18 


04 


-70 


55 


33 


A 


1.20 


0.80 


170 


in SGshell-LMC9 


56nc 


H88-265 


5 


18 


04 


-69 


10 


16 


C 


0.65 


0.50 


150 


in LMC-DEM123 


56se 


BSDL1172 


5 


18 


05 


-70 


47 


57 


A 


0.55 


0.25 


10 


in SGshell-LMC9 


56nc 


SL368 


5 


18 


05 


-69 


57 


10 


C 


1.20 


1.10 


100 




56nc 


BSDL1160 


5 


18 


06 


-69 


32 


04 


CA 


0.70 


0.55 


130 


mT 


85se 


LMC-DEM127 


5 


18 


06 


-67 


19 


30 


NA 


10.0 


6.00 


80 




56ne 


HS216 


5 


18 


07 


-69 


19 


03 


C 


1.00 


0.80 


120 


sup LMC-DEM130 


56nc 


Shaplcy-V,LMC-Nl 19 


5 


18 


08 


-69 


11 


48 


NA 


19.0 


17.0 


130 




56nc 


H88-266 


5 


18 


09 


-69 


16 


49 


C 


0.80 


0.70 


80 


in LH41 


56nc 


BSDL1155 


5 


18 


09 


-68 


47 


10 


AC 


0.50 


0.45 


150 




8 5 so 


BSDL1133 


5 


18 


10 


-65 


27 


20 


AC 


1.20 


1.10 


110 




56nc 


BRHT10b,H88-264 


5 


18 


11 


-69 


32 


34 


C 


0.90 


0.80 


170 


mT 


8 5 so 


BSDL1136 


5 


18 


11 


-66 


20 


46 


A 


0.55 


0.40 


140 




56ne 


SL360 


5 


18 


12 


-69 


13 


11 


C 


1.10 


1.10 


— 


in LH41 


56ne 


BSDL1152 


5 


18 


12 


-68 


16 


33 


C 


0.55 


0.55 


— 




56ne 


BSDL1173 


5 


18 


14 


-69 


57 


31 


AC 


0.75 


0.55 


150 




56nc 


BSDL1158 


5 


18 


14 


-68 


38 


19 


AC 


0.45 


0.40 


130 


mT 


56nc 


KMHK737 


5 


18 


14 


-67 


29 


46 


C 


0.50 


0.45 


140 




56se 


BSDL1183 


5 


18 


15 


-70 


44 


02 


A 


0.65 


0.60 


150 


in SGshcll-LMC9 


56nc 


BSDL1157 


5 


18 


15 


-68 


26 


42 


C 


0.50 


0.45 


40 




56ne 


BSDL1161 


5 


18 


15 


-68 


37 


46 


CA 


0.25 


0.25 


— 


mT 


56ne 


H88-267 


5 


18 


16 


-69 


15 


06 


C 


0.95 


0.80 


170 


in LH41,S Doradus in 


56ne 


BSDL1169 


5 


18 


17 


-69 


20 


46 


CA 


0.45 


0.40 


10 




56se 


KMHK750 


5 


18 


18 


-70 


43 


22 


C 


0.80 


0.60 


20 


in SGshell-LMC9 


56ne 


BSDL1178 


5 


18 


18 


-69 


45 


04 


AC 


0.65 


0.55 


160 


in LMC-DEM133 


56nc 


SL370 


5 


18 


18 


-68 


38 


04 


C 


1.30 


1.10 


40 


mT 


8 5 so 


NGC1902,SL367,ESO85SC66, 


5 


18 


18 


-66 


37 


38 


C 


1.70 


1.70 


— 


& KMHK734 


8 5 so 


LW181,HS215,KMHK728 


5 


18 


18 


-65 


41 


25 


CA 


1.10 


0.85 


20 




56nc 


BSDL1180 


5 


18 


19 


-69 


44 


29 


AC 


0.40 


0.40 


— 


in LMC-DEM133 


85so 


BSDL1147 


5 


18 


19 


-67 


03 


18 


A 


0.55 


0.45 


100 




56ne 


BSDL1156 


5 


18 


20 


-67 


30 


20 


A 


0.55 


0.50 


170 




85so 


BSDL1138 


5 


18 


20 


-65 


29 


12 


A 


1.30 


0.70 


40 




8 5 so 


SL366,LW178,KMHK729 


5 


18 


20 


-65 


55 


15 


C 


1.20 


1.10 


130 


in LMC-DEM126 


56ne 


NGC1913,SL373,ES056SC97, 


5 


18 


21 


-69 


32 


31 


C 


1.30 


1.10 


150 


mT & BRHTlOa 


8 5 so 


LMC-DEM126 


5 


18 


21 


-65 


58 


08 


NA 


12.0 


10.0 


130 


in SGshell-LMC5 


56nc 


BSDL1181 


5 


18 


22 


-69 


29 


21 


C 


0.50 


0.55 


— 


mP 


8 5 so 


NGC1905,SL369,ESO85SC67, 


5 


18 


23 


-67 


16 


41 


C 


0.95 


0.95 


— 


& KMHK739 


56se 


BSDL1196 


5 


18 


24 


-70 


47 


15 


A 


0.80 


0.65 


120 


in SGshell-LMC9 


56ne 


H88-268 


5 


18 


24 


-69 


29 


04 


C 


0.70 


0.60 


100 


mP 


56se 


BSDL1202 


5 


18 


25 


-71 


18 


24 


A 


3.10 


3.10 


— 


in SGshell-LMC9 


56ne 


HS220 


5 


18 


25 


-69 


52 


28 


C 


0.65 


0.65 


— 




56ne 


BSDL1186 


5 


18 


25 


-69 


57 


41 


c 


0.50 


0.40 


170 




56ne 


HS218 


5 


18 


26 


-69 


19 


30 


c 


1.00 


0.90 


50 


sup LMC-DEM130 


8 5 so 


BSDL1159 


5 


18 


26 


-67 


09 


35 


A 


1.50 


1.10 


10 




56nc 


LMC-N120D 


5 


18 


27 


-69 


39 


57 


NA 


1.30 


1.10 


60 


in LMC-N120 




do pit ii ijq 


5 


18 


27 


-68 


54 


19 




n fi^ 

U.DO 


n fin 

U.DU 


120 




56nc 


BSDL1168 


5 


18 


28 


-67 


58 


11 


A 


0.50 


0.40 


50 




56ne 


KMHK742 


5 


18 


30 


-67 


54 


50 


C 


0.55 


0.50 


120 




56ne 


BSDL1191 


5 


18 


31 


-69 


45 


13 


AC 


0.90 


0.70 


40 


in LMC-DEM133 


56ne 


BSDL1187 


5 


18 


32 


-69 


10 


52 


NA 


1.20 


1.00 


50 


in LH41 


56ne 


BSDL1177 


5 


18 


32 


-68 


05 


07 


AC 


0.55 


0.45 


160 




56ne 


KMHK743 


5 


18 


32 


-67 


50 


40 


C 


0.45 


0.45 






56nc 


BSDL1194 


5 


18 


33 


-69 


41 


12 


C 


0.45 


0.40 


30 


in LMC-N120 


56nc 


LMC-DEM130 


5 


18 


34 


-69 


24 


00 


NA 


17.0 


12.0 


80 




56nc 


HS219 


5 


18 


34 


-69 


36 


42 


AC 


0.70 


0.55 


140 


in BSDL1203 


85nc 


SL372,LW180,KMHK730 


5 


18 


35 


-64 


06 


21 


C 


1.10 


1.10 






56se 


BSDL1204 


5 


18 


36 


-70 


25 


44 


AC 


0.35 


0.30 


100 




56ne 


BSDL1195 


5 


18 


36 


-69 


32 


07 


A 


1.20 


0.55 


140 
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Table 1. (continued) 



Plate Name RA(2000) Decl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 



t 1 ) 


( 2 ) 




(3) 






(4) 




( 5 ) 


(6) 


(') 


(8) 


(9) 


56nc 


BSDL1200 


5 


18 


37 


-70 


00 


06 


AC 


0.60 


0.50 


150 




56nc 


BSDL1197 


5 


18 


37 


-69 


50 


46 


AC 


1.00 


0.90 


160 






BSDL1193 


5 


18 


38 


-69 


11 


47 


NA 


1.10 


0.90 


130 


in LH41 


56nc 


BSDL1184 


5 


18 


38 


-68 


26 


24 


AC 


0.40 


0.35 


140 




85ne 


BSDL1149 


5 


18 


38 


-64 


45 


30 


AC 


0.60 


0.45 


120 




56nc 


NGC1916,SL361,ES056SC98 


5 


18 


39 


-69 


24 


24 


c 


2.10 


2.10 




sup LMC-DEM130 




BSDL1216 


5 


18 


40 


-71 


23 


46 


A 


0.95 


0.65 


170 




56nc 


H88-269 


5 


18 


40 


-69 


04 


38 


c 


0.70 


0.60 


110 




85se 


HS217,KMHK741 


5 


18 


40 


-66 


13 


06 


CA 


0.70 


0.55 


120 


in SGshell-LMC5 


56nc 


HS223B 


5 


18 


41 


-69 


38 


47 


CN 


0.50 


0.50 




in LMC-N120 


85se 


BSDL1164 


5 


18 


41 


-65 


49 


13 


CA 


0.60 


0.50 


170 


in SGshell-LMC5 


56nc 


LH41.LMC-DEM132 


5 


18 


42 


-69 


14 


28 


NA 


8.90 


6.80 


80 


in Shaplcy-V 


85se 


BSDL1165 


5 


18 


42 


-65 


44 


38 


AC 


0.90 


0.65 


130 


in SGshcll-LMC5 


56nc 


BSDL1203 


5 


18 


43 


-69 


35 


49 


NA 


3.90 


3.40 


50 


att LMC-N120 


85se 


SL375,KMHK744 


5 


18 


43 


-66 


30 


23 


c 


0.75 


0.75 






56nc 


SNR0519-69.7 


5 


18 


44 


-69 


39 


02 


N 


1.80 


1.50 


20 


in LMC-N120 


56nc 


NGC1910,SL371,ESO56SC99 


5 


18 


45 


-69 


14 


03 


NA 


3.60 


2.80 


120 


in LH41 


56nc 


KMHK753 


5 


18 


45 


-68 


34 


34 


C 


1.00 


0.80 


170 




56nc 


BSDL1185 


5 


18 


45 


-67 


35 


58 


A 


1.10 


1.00 


70 




56sc 


SL380,KMHK767 


5 


18 


46 


-71 


52 


13 


CA 


1.50 


1.30 







56sc 


BSDL1210 


5 


18 


46 


-70 


07 


43 


AC 


0.90 


0.70 


20 




56nc 


H88-270 


5 


18 


47 


-69 


16 


37 


c 


0.50 


0.40 


40 


in LH41 


56nc 


HS221 


5 


18 


47 


-68 


37 


21 


C 


0.70 


0.60 


50 




85se 


LW182.KMHK745 


5 


18 


48 


-66 


05 


00 


AC 


1.50 


1.20 


80 


in SGshell-LMC5 


56sc 


BSDL1215 


5 


18 


49 


-70 


30 


47 


A 


1.40 


1.00 


150 




56nc 


HS223A 


5 


18 


50 


-69 


22 


12 


c 


0.95 


0.80 


50 


sup LMC-DEM130 


85se 


BSDL1189 


5 


18 


50 


-67 


19 


03 


NA 


2.50 


1.80 


150 


in LMC-DEM127 


56sc 


KMHK764 


5 


18 


51 


-70 


36 


12 


AC 


0.80 


0.60 


10 




85se 


BSDL1176 


5 


18 


52 


-65 


21 


11 


AC 


0.60 


0.60 






56sc 


BSDL1219 


5 


18 


53 


-70 


28 


56 


A 


1.30 


0.95 


160 




85se 


KMHK751 


5 


18 


53 


-66 


58 


04 


CA 


0.70 


0.70 






56nc 


BSDL1211 


5 


18 


55 


-69 


35 


47 


A 


1.40 


0.90 


60 


in BSDL1203 


56nc 


BSDL1213 


5 


18 


55 


-69 


47 


08 


CA 


0.55 


0.50 





in LMC-DEM133 


85se 


BSDL1188 


5 


18 


55 


-66 


30 


47 


CA 


0.45 


0.40 


150 




56nc 


BSDL1212 


5 


18 


56 


-69 


45 


37 


CA 


0.60 


0.55 


170 


in LMC-DEM133 


56nc 


KMHK755 


5 


18 


56 


-68 


07 


30 


c 


0.80 


0.65 


140 




56nc 


BRHT34b 


5 


18 


56 


-68 


13 


01 


C 


0.85 


0.60 


90 


mP 




BSDL1214 


5 


18 


57 


-69 


43 


35 


A 


0.75 


0.65 


170 




56sc 


BSDL1221 


5 


18 


58 


-70 


04 


23 


A 


0.80 


0.55 


40 




56nc 


HS223 


5 


18 


58 


-69 


39 


30 


AC 


1.00 


0.65 


120 


in LMC-N120 


56nc 


LMC-DEM133 


5 


18 


58 


-69 


47 


02 


NA 


8.00 


3.00 


130 




56nc 


SL378,BRHT34a,KMHK756 


5 


18 


58 


-68 


12 


40 


C 


0.80 


0.75 


100 


mP 


85se 


SL377,LW183,KMHK748 


5 


19 


00 


-65 


05 


39 


c 


1.30 


1.20 


150 


mP 


85se 


BSDL1198 


5 


19 


01 


-67 


00 


48 


CA 


0.55 


0.45 


110 




56nc 


NGC1917,SL379,ESO56SC100 


5 


19 


02 


-69 


00 


04 


c 


1.70 


1.70 






85se 


KMHK749 


5 


19 


02 


-65 


05 


33 


c 


0.40 


0.35 


80 


mP 




BSDL1231 


5 


19 


03 


-70 


35 


16 


A 


0.60 


0.50 


10 




56nc 


LMC-N120A 


5 


19 


03 


-69 


38 


15 


NC 


0.55 


0.50 


60 


in BSDL1223 


56sc 


BSDL1225 


5 


19 


04 


-70 


06 


10 


A 


0.75 


0.50 


20 




56nc 


BSDL1222 


5 


19 


04 


-69 


36 


17 


AC 


1.00 


0.80 







56nc 


LMC-N120,LH42,LMC-DEM134 


5 


19 


04 


-69 


39 


54 


NA 


7.50 


5.50 


120 




56nc 


HS227 


5 


19 


04 


-69 


48 


39 


c 


0.90 


0.80 


160 


in LMC-DEM133 


56nc 


BSDL1217 


5 


19 


05 


-69 


11 


31 


NA 


1.00 


0.90 


120 


in LH41 


56nc 


BSDL1223 


5 


19 


05 


-69 


38 


32 


NA 


1.20 


1.10 


140 


in NGC1918 


56nc 


LMC-N120B 


5 


19 


05 


-69 


38 


49 


NC 


0.50 


0.45 


50 


in BSDL1223 


56nc 


H88-272 


5 


19 


05 


-68 


52 


14 


CA 


0.55 


0.50 







56sc 


BSDL1232 


5 


19 


06 


-70 


17 


37 


A 


1.00 


0.55 


20 




56nc 


LMC-N118 


5 


19 


06 


-68 


21 


43 


NC 


0.45 


0.45 






56nc 


KMHK759 


5 


19 


06 


-68 


30 


22 


CA 


0.45 


0.40 


10 




85se 


BSDL1208 


5 


19 


08 


-67 


17 


54 


A 


0.70 


0.65 


50 




85sc 


BSDL1192 


5 


19 


08 


-65 


19 


11 


AC 


0.40 


0.35 


140 




56se 


BSDL1242 


5 


19 


09 


-70 


29 


31 


AC 


0.55 


0.45 


130 




56nc 


BSDL1227 


5 


19 


09 


-69 


38 


31 


NC 


0.50 


0.50 




in BSDL1223 


85ne 


NGC1900,SL376,LW184, 


5 


19 


09 


-63 


01 


25 


C 


1.80 


1.60 


100 


& ES085SC68.KMHK746 


56nc 


BSDL1228 


5 


19 


10 


-69 


34 


58 


C 


0.40 


0.40 




mP 


56nc 


H88-271 


5 


19 


10 


-68 


53 


11 


AC 


0.60 


0.45 


50 




56sc 


BSDL1243 


5 


19 


11 


-70 


28 


03 


A 


0.95 


0.80 


80 




56nc 


KMHK758 


5 


19 


11 


-67 


29 


20 


AC 


0.80 


0.60 


50 




56se 


BSDL1240 


5 


19 


12 


-70 


06 


01 


A 


0.55 


0.50 


100 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m, s 


Docl(2000) 


T 


Dmax 


Drain 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


85se 


BSDL1209 


5 


19 


12 


-66 


50 


46 


A 


0.50 


0.35 







85se 


KMHK754 


5 


19 


12 


-65 


51 


21 


CA 


0.55 


0.45 


160 


in BSDL1205 


56nc 


BSDL1234 


5 


19 


14 


-69 


35 


18 


C 


0.45 


0.40 


50 


mP 


56nc 


BSDL1236 


5 


19 


14 


-69 


39 


34 


NC 


0.35 


0.30 


120 


mPJn NGC1918 


85se 


HS224.KMHK757 


5 


19 


14 


-67 


05 


57 


CA 


0.80 


0.70 


70 




56nc 


KMHK760 


5 


19 


14 


-67 


31 


10 


A 


1.40 


0.85 


60 




56ne 


BSDL1241 


5 


19 


15 


-69 


51 


34 


A 


1.90 


1.20 


100 




56ne 


BSDL1218 


5 


19 


15 


-68 


05 


21 


C 


0.35 


0.35 


— 




56ne 


BSDL1239 


5 


19 


16 


-69 


39 


27 


NC 


0.40 


0.35 


170 


mP,in NGC1918 


85se 


BSDL1205 


5 


19 


16 


-65 


51 


32 


A 


3.00 


1.50 


140 


in LMC-DEM135 


56nc 


NGC1921w,LMC-N121,BRHT49b 


5 


19 


17 


-69 


47 


20 


NC 


0.65 


0.60 





mP,in LMC-DEM133 


56nc 


BSDL1224 


5 


19 


17 


-68 


37 


16 


A 


0.55 


0.45 


140 




85ne 


BSDL1199 


5 


19 


17 


-64 


48 


38 


CA 


0.40 


0.30 


150 


in BSDL1201 


56nc 


BSDL1235 


5 


19 


18 


-69 


09 


08 


NA 


6.50 


2.50 


150 


in Shaplcy-V 


56nc 


KMK88-45 


5 


19 


18 


-69 


42 


50 


C 


0.55 


0.45 


140 


in LMC-N120 


85ne 


BSDL1201 


5 


19 


18 


-64 


48 


01 


A 


0.90 


0.55 


40 




56ne 


BSDL1245 


5 


19 


19 


-69 


46 


02 


AC 


0.50 


0.45 





in LMC-DEM133 


56se 


BSDL1250 


5 


19 


20 


-70 


04 


58 


A 


0.65 


0.45 


40 




56nc 


BSDL1246 


5 


19 


20 


-69 


38 


23 


NA 


0.90 


0.70 


130 


in NGC1918 


56nc 


BSDL1220 


5 


19 


20 


-67 


28 


47 


A 


0.95 


0.85 


140 




56nc 


NGC1918.ESO56EN10 


5 


19 


21 


-69 


39 


11 


NA 


3.90 


1.70 


120 


in LMC-N120 


56se 


BSDL1261 


5 


19 


22 


-70 


47 


57 


A 


0.45 


0.25 


60 


in SGshell-LMC9 


56ne 


LMC-N120C 


5 


19 


22 


-69 


39 


18 


NA 


1.40 


1.00 


140 


in NGC1918 


56ne 


BSDL1247 


5 


19 


22 


-69 


40 


08 


NA 


0.85 


0.65 


150 


in NGC1918 


56ne 


NGC1921e,SL381,ESO56SC102, 


5 


19 


22 


-69 


47 


20 


C 


1.00 


0.90 


20 


mP.in LMC-DEM133 & BRHT49a 


85se 


HS225.KMHK765 


5 


19 


22 


-67 


13 


34 


AC 


0.80 


0.60 







85se 


BSDL1206 


5 


19 


22 


-65 


10 


31 


AC 


0.50 


0.45 


40 




56nc 


BSDL1249 


5 


19 


23 


-69 


40 


33 


NA 


0.70 


0.65 


30 


in NGC1918 


56nc 


HS226.KMHK766 


5 


19 


23 


-67 


42 


48 


CA 


0.70 


0.55 


70 




56nc 


HS228 


5 


19 


24 


-68 


52 


52 


C 


0.65 


0.55 


30 




56se 


BSDL1256 


5 


19 


25 


-70 


18 


12 


A 


0.95 


0.60 


40 




56ne 


H88-273 


5 


19 


25 


-69 


19 


25 


AC 


1.10 


1.00 


70 




56ne 


SL385,BRHT35a 


5 


19 


25 


-69 


32 


28 


C 


1.00 


0.95 


40 


mP 


85se 


SL382.KMHK762 


5 


19 


25 


-66 


30 


02 


CA 


0.75 


0.65 


40 




85se 


NGC1911,ESO85SC70,KMHK763 


5 


19 


25 


-66 


40 


59 


C 


0.60 


0.60 


— 




85ne 


BSDL1207 


5 


19 


26 


-64 


32 


03 


A 


0.55 


0.50 


150 




56se 


BSDL1265 


5 


19 


27 


-71 


12 


18 


AC 


0.85 


0.60 


80 


mPan SGshcll-LMC9 


56nc 


BSDL1253 


5 


19 


28 


-69 


39 


51 


NA 


0.80 


0.60 


140 


in NGC1918 


85se 


NGC1915,ES085SC71,KMHK761 


5 


19 


28 


-66 


44 


21 


C 


0.60 


0.55 


140 




56nc 


BSDL1258 


5 


19 


30 


-69 


58 


22 


CA 


0.40 


0.40 


— 




56ne 


BSDL1257 


5 


19 


31 


-69 


41 


59 


NA 


1.70 


1.50 


120 


in LMC-N120 


56ne 


H88-275 


5 


19 


31 


-68 


52 


06 


AC 


0.85 


0.60 


60 




85se 


BSDL1229 


5 


19 


32 


-66 


58 


47 


A 


1.70 


1.30 


30 




56ne 


SNR0519-69.0 


5 


19 


33 


-69 


02 


09 


N 


0.50 


0.50 


— 




56ne 


BSDL1255 


5 


19 


33 


-69 


26 


41 


AC 


1.00 


0.65 


80 




56nc 


SL387,BRHT35b 


5 


19 


33 


-69 


32 


33 


C 


0.95 


0.85 


20 


mP 


56nc 


BSDL1259 


5 


19 


33 


-69 


39 


13 


NA 


0.70 


0.60 


120 


in NGC1918 


56nc 


SL383.KMHK775 


5 


19 


33 


-68 


16 


24 


C 


1.00 


0.95 


120 




33sw 


OHSC11,KMHK803 


5 


19 


34 


-75 


06 


09 


C 


0.90 


0.90 


— 




56se 


SL394.KMHK789 


5 


19 


34 


-71 


52 


28 


CA 


1.60 


1.30 


50 




33nw 


SL396,LW187,KMHK796 


5 


19 


36 


-73 


06 


40 


C 


1.30 


1.30 


— 




56se 


SL389.KMHK783 


5 


19 


36 


-71 


12 


31 


CA 


1.60 


1.30 


170 


mPJn SGshcll-LMC9 


33sw 


SL400,LW188,KMHK809 


5 


19 


38 


-75 


48 


33 


C 


1.20 


1.10 


130 




85se 


BSDL1233 


5 


19 


38 


-66 


40 


56 


A 


0.55 


0.55 


— 




56nc 


BSDL1263 


5 


19 


39 


-69 


46 


24 


CA 


0.75 


0.65 


40 


in LMC-DEM133 


56nc 


BSDL1251 


5 


19 


39 


-68 


11 


32 


A 


0.70 


0.60 


160 




S5sc 


R^FIT 1 9^7 
DOlJ Li 1ZO / 


5 


19 


39 


-66 


48 


21 




n a n 
u.^u 


U.OU 


lOU 




85se 


BSDL1226 


5 


19 


39 


-65 


51 


11 


AN 


1.50 


1.10 


80 


in LMC-DEM135 


56ne 


BSDL1268 


5 


19 


41 


-70 


02 


55 


AC 


0.50 


0.40 


30 




56se 


BSDL1285 


5 


19 


42 


-71 


50 


21 


A 


1.40 


1.10 


120 




8 5 so 


KMHK771 


5 


19 


42 


-66 


49 


55 


C 


0.80 


0.50 


170 


in BSDL1244 


85se 


BSDL1244 


5 


19 


42 


-66 


50 


00 


A 


2.00 


1.70 


120 




8 5 so 


HS229.KMHK769 


5 


19 


43 


-66 


14 


40 


CA 


0.80 


0.60 





in SGshcll-LMC5 


56ne 


BSDL1254 


5 


19 


44 


-68 


10 


53 


A 


0.80 


0.60 


170 




8 5 so 


KMHK774 


5 


19 


44 


-66 


48 


31 


C 


0.50 


0.45 


100 




8 5 so 


SL384,LW185,KMHK768 


5 


19 


44 


-65 


47 


03 


CA 


0.70 


0.65 


160 


in LMC-DEM135 


56ne 


SNR0520-69.4 


5 


19 


45 


-69 


25 


58 


N 


2.30 


1.80 


30 




56ne 


KMK88-46 


5 


19 


45 


-69 


40 


04 


C 


0.70 


0.60 


20 




85so 


LMC-DEM135 


5 


19 


45 


-65 


49 


34 


NA 


26.0 


10.0 


20 


in SGshcll-LMC5 



40 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dm ax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56nc 


BSDL1271 


5 


19 


46 


-70 


03 


48 


AC 


0.95 


0.80 


130 




56nc 


H88-274 


5 


19 


48 


-69 


18 


40 


AC 


0.60 


0.50 


130 




56ne 


SL393.ESO56SC103 


5 


19 


48 


-69 


26 


55 


C 


0.95 


0.85 


70 




8 5 so 


BSDL1238 


5 


19 


48 


-65 


38 


37 


A 


1.10 


1.00 


10 


in BSDL1248 


85no 


BSDL1230 


5 


19 


49 


-64 


45 


37 


A 


1.20 


0.95 


120 




56nc 


H88-277 


5 


19 


50 


-69 


07 


01 


AC 


1.00 


0.80 


120 




56se 


NGC1922.SL391 


5 


19 


50 


-69 


30 


01 


C 


1.00 


0.90 


30 




8 5 so 


SL386.KMHK770 


5 


19 


50 


-65 


23 


16 


C 


1.00 


0.90 


130 




85so 


HS230.KMHK776 


5 


19 


52 


-67 


20 


20 


C 


0.50 


0.45 


90 




56se 


BSDL1286 


5 


19 


53 


-71 


11 


37 


A 


0.90 


0.70 


160 


in SGshell-LMC9,br*in 


56nc 


SL390 


5 


19 


53 


-68 


57 


54 


C 


1.10 


1.10 


— 




56nc 


BSDL1277 


5 


19 


54 


-70 


03 


24 


AC 


0.80 


0.60 


130 




56nc 


BSDL1264 


5 


19 


54 


-68 


11 


03 


A 


0.75 


0.50 


170 




56nc 


KMHK779 


5 


19 


54 


-68 


20 


53 


A 


1.50 


1.10 


100 




56nc 


H88-276 


5 


19 


55 


-68 


48 


07 


CA 


0.60 


0.45 


120 




8 5 so 


KMHK772 


5 


19 


55 


-65 


00 


26 


C 


1.00 


0.90 


80 




56ne 


HS231 


5 


19 


56 


-68 


21 


00 


C 


0.40 


0.25 





in KMHK779 


85so 


BSDL1248 


5 


19 


56 


-65 


40 


32 


AN 


6.40 


3.10 


50 


in LMC-DEM135 


56nc 


H88-278 


5 


19 


57 


-69 


25 


05 


C 


0.60 


0.50 


50 




56nc 


KMK88-47 


5 


19 


57 


-69 


41 


23 


CA 


1.00 


0.90 


60 




56se 


BSDL1283 


5 


19 


58 


-70 


12 


06 


A 


0.80 


0.60 


40 




56se 


SL395.KMHK793 


5 


19 


58 


-70 


39 


58 


C 


1.10 


0.95 


160 


in SGshcll-LMC9 


56nc 


BSDL1273 


5 


19 


58 


-69 


19 


21 


CA 


0.50 


0.40 


60 




56ne 


BSDL1267 


5 


19 


58 


-68 


03 


42 


A 


0.40 


0.30 


80 




8 5 so 


BSDL1252 


5 


19 


58 


-65 


49 


41 


AN 


2.40 


1.40 


60 


in LMC-DEM135 


56se 


KMHK795 


5 


20 


00 


-71 


05 


56 


AC 


0.55 


0.45 


30 


in BSDL1295 


56ne 


BSDL1274 


5 


20 


01 


-69 


06 


15 


AC 


0.85 


0.65 


40 




56nc 


H88-279 


5 


20 


01 


-69 


15 


39 


C 


0.55 


0.50 


80 




56nc 


BSDL1270 


5 


20 


01 


-68 


15 


25 


A 


0.90 


0.55 


120 




56nc 


HS235.KMHK784 


5 


20 


03 


-68 


28 


43 


C 


0.50 


0.45 


140 




33nw 


BSDL1307 


5 


20 


05 


-72 


31 


22 


A 


0.40 


0.30 


40 




56se 


BSDL1295 


5 


20 


05 


-71 


05 


55 


A 


2.40 


1.00 


110 


in SGshcll-LMC9 


56ne 


BSDL1279 


5 


20 


05 


-69 


01 


35 


AC 


0.55 


0.55 


— 




8 5 so 


KMHK777 


5 


20 


05 


-66 


20 


35 


CA 


0.80 


0.70 


130 


in SGshcll-LMC5 


85sc 


BSDL1266 


5 


20 


05 


-66 


56 


14 


NC 


0.35 


0.30 


40 




85ne 


SL388,LW186,ES085SC72, 


5 


20 


05 


-63 


28 


49 


C 


1.70 


1.70 


— 


& KMHK773 


56se 


HS238 


5 


20 


07 


-70 


09 


33 


c 


0.80 


0.65 


30 




8 5 so 


BSDL1260 


5 


20 


07 


-65 


31 


08 


AC 


0.60 


0.40 


170 


in LMC-DEM137 


56se 


BSDL1304 


5 


20 


09 


-71 


53 


11 


A 


1.50 


1.20 


130 




56nc 


H88-280 


5 


20 


09 


-69 


07 


44 


C 


0.50 


0.40 


160 




85so 


HS233,BH53C1,KMHK778 


5 


20 


09 


-66 


24 


54 


CA 


0.50 


0.45 


90 


mPan SGshcll-LMC5 


8 5 so 


HS234.KMHK780 


5 


20 


09 


-66 


27 


17 


C 


0.60 


0.55 


60 


in LMC-DEM139 


85sc 


NGC1919,SL392,ES085SC73, 


5 


20 


09 


-66 


52 


26 


AN 


1.40 


1.20 


50 


in LMC-N37 & KMHK786 


56ne 


BSDL1275 


5 


20 


10 


-68 


10 


25 


A 


0.60 


0.35 


10 




56ne 


BSDL1276 


5 


20 


10 


-68 


15 


13 


A 


0.80 


0.50 


10 




56nc 


BSDL1278 


5 


20 


11 


-68 


10 


05 


A 


0.50 


0.35 


100 




56nc 


BSDL1280 


5 


20 


11 


-68 


38 


11 


NA 


1.00 


0.90 


120 




8 5 so 


BSDL1262 


5 


20 


11 


-65 


25 


35 


NA 


1.20 


0.70 


30 


in LMC-DEM137 


56nc 


SL397 


5 


20 


12 


-68 


54 


15 


C 


1.00 


1.00 


— 




85so 


BSDL1269 


5 


20 


12 


-66 


52 


16 


NC 


0.40 


0.35 


70 


in NGC1919 


56se 


BSDL1306 


5 


20 


13 


-71 


44 


23 


AC 


0.60 


0.60 


— 




56ne 


BSDL1291 


5 


20 


14 


-69 


34 


56 


C 


0.80 


0.65 


120 


mT 


85so 


HS236,BH53C2,KMHK781 


5 


20 


15 


-66 


23 


45 


C 


0.70 


0.60 


20 


mP,in SGshell-LMC5 


56ne 


BSDL1290 


5 


20 


16 


-69 


11 


07 


NA 


1.40 


1.00 


60 




8 5 so 


KMHK787 


5 


20 


16 


-67 


09 


24 


AC 


0.55 


0.50 


100 




8 5 so 


LMC-N37,LMC-DEM136 


5 


20 


16 


-66 


53 


30 


NA 


3.60 


2.80 


140 






Deny 1 OQO 


5 


20 


17 


-70 


29 


04 




1 .ou 


i in 

1.1U 






56nc 


BSDL1287 


5 


20 


18 


-68 


34 


54 


A 


1.10 


0.90 


100 




56se 


SL399.KMHK799 


5 


20 


20 


-70 


46 


07 


C 


1.10 


1.00 


50 


in SGshcll-LMC9 


56ne 


H88-281 


5 


20 


21 


-69 


14 


48 


CA 


0.65 


0.50 


100 




56ne 


SL402 


5 


20 


22 


-69 


35 


10 


C 


1.00 


0.90 


70 


mT 


56ne 


BSDL1288 


5 


20 


23 


-68 


09 


09 


A 


0.40 


0.35 


130 




56ne 


KMHK794 


5 


20 


24 


-68 


25 


01 


CA 


0.60 


0.50 


70 




56nc 


H88-283 


5 


20 


25 


-69 


34 


15 


C 


0.80 


0.70 


120 


mT 


8 5 so 


LMC-DEM139 


5 


20 


25 


-66 


29 


37 


NA 


4.20 


3.40 


140 


in SGshell-LMC5 


56sc 


LW191.KMHK807 


5 


20 


27 


-72 


05 


29 


C 


0.85 


0.80 


10 




56nc 


BSDL1293 


5 


20 


27 


-68 


26 


21 


A 


0.80 


0.50 


160 




56se 


KMHK801 


5 


20 


28 


-70 


27 


03 


AC 


0.80 


0.65 


160 




56ne 


BSDL1294 


5 


20 


28 


-68 


22 


15 


CA 


0.40 


0.40 







41 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


85nc 


BSDL1272 


5 


20 


28 


-64 


48 


12 


AC 


0.50 


0.35 


20 


mP 


56nc 


BSDL1303 


5 


20 


29 


-70 


03 


28 


AC 


0.90 


0.80 


80 




56nc 


BSDL1299 


5 


20 


29 


-69 


44 


58 


CA 


0.60 


0.50 


140 




85sc 


LMC-DEM137 


5 


20 


29 


-65 


29 


20 


NA 


14.0 


12.0 


70 




56nc 


H88-282 


5 


20 


30 


-69 


18 


48 


C 


0.60 


0.50 


20 




85no 


HS237.KMHK785 


5 


20 


30 


-64 


48 


06 


C 


0.60 


0.45 


20 


mP 


56ne 


LMC-N41.LMC-DEM141 


5 


20 


31 


-68 


01 


01 


NA 


1.10 


0.95 


10 




85so 


LMC-DEM138 


5 


20 


31 


-66 


46 


10 


NA 


2.20 


1.50 


150 




85sc 


SL398,LW189,KMHK788 


5 


20 


31 


-65 


16 


55 


C 


1.30 


1.20 


140 




56se 


BSDL1314 


5 


20 


32 


-71 


16 


06 


A 


0.80 


0.40 


120 


in SGshell-LMC9,br*in 


56se 


BSDL1321 


5 


20 


32 


-71 


53 


25 


A 


1.00 


0.60 


150 




56nc 


HS241 


5 


20 


33 


-69 


38 


19 


C 


1.00 


0.85 


150 




85sc 


NGC1920,LMC-N38,ESO85EN74, 


5 


20 


33 


-66 


46 


44 


NC 


1.20 


1.10 


100 


in LMC-DEM138 fc KMHK792 


56se 


BSDL1315 


5 


20 


34 


-71 


04 


44 


AC 


0.60 


0.45 


170 


in SGshell-LMC9 


56se 


BSDL1322 


5 


20 


34 


-71 


43 


23 


A 


1.00 


0.90 


130 




56nc 


KMK88-48 


5 


20 


34 


-69 


41 


25 


C 


0.60 


0.50 


100 




85sc 


KMHK790 


5 


20 


34 


-65 


48 


40 


AC 


0.55 


0.45 


70 


in SGshell-LMC5 


85so 


BSDL1284 


5 


20 


34 


-65 


53 


40 


A 


0.80 


0.55 


100 


in SGshell-LMC5 


56nc 


NGC1926,SL403,ESO56SC105, 


5 


20 


35 


-69 


31 


31 


C 


1.40 


1.20 


120 


& BH11C2 


56nc 


HS242 


5 


20 


36 


-70 


00 


49 


c 


0.70 


0.60 


30 




56se 


HS232.KMHK805 


5 


20 


36 


-70 


57 


54 


CA 


0.60 


0.55 


140 


in BSDL1317 


85so 


BSDL1281 


5 


20 


36 


-65 


27 


54 


NA 


0.50 


0.45 


70 


in LMC-DEM137 


85sc 


BSDL1282 


5 


20 


36 


-65 


30 


32 


NA 


0.50 


0.45 


160 


in LMC-DEM137 


56se 


BSDL1320 


5 


20 


37 


-71 


13 


29 


A 


0.60 


0.50 


110 


in SGshell-LMC9 


56se 


BSDL1311 


5 


20 


37 


-70 


20 


37 


A 


0.45 


0.30 


140 




56se 


BSDL1317 


5 


20 


38 


-70 


58 


08 


A 


1.10 


0.90 


150 


in SGshell-LMC9 


85no 


OHSC10.KMHK782 


5 


20 


38 


-63 


07 


49 


C 


0.75 


0.75 


— 




56nc 


KMHK798 


5 


20 


40 


-67 


36 


26 


C 


0.70 


0.60 


140 




85sc 


BSDL1292 


5 


20 


40 


-66 


48 


46 


AC 


0.65 


0.60 


90 




85so 


BSDL1289 


5 


20 


45 


-65 


28 


31 


AC 


0.40 


0.35 


110 


in LH43 


56nc 


H88-284 


5 


20 


46 


-69 


24 


50 


C 


0.65 


0.55 


60 




56ne 


BSDL1316 


5 


20 


46 


-69 


58 


30 


A 


0.80 


0.60 


60 




56ne 


BSDL1319 


5 


20 


49 


-70 


00 


20 


AC 


0.55 


0.55 


— 




85ne 


SL401,LW190,KMHK791 


5 


20 


50 


-64 


00 


09 


C 


1.10 


1.00 


70 




85so 


BSDL1300 


5 


20 


51 


-67 


05 


12 


AC 


0.55 


0.45 


10 




56se 


BSDL1328 


5 


20 


52 


-70 


48 


37 


A 


0.50 


0.40 


60 


in SGshell-LMC9 


56se 


BSDL1343 


5 


20 


54 


-71 


30 


08 


A 


1.20 


0.60 


80 


in LMC-DEM164 


8 5 so 


BSDL1297 


5 


20 


54 


-66 


07 


01 


A 


0.65 


0.55 


10 


in LMC-DEM154 


85sc 


LH43 


5 


20 


54 


-65 


28 


57 


AN 


4.60 


3.50 


140 


in LMC-DEM137 


56se 


BSDL1337 


5 


20 


55 


-71 


14 


25 


A 


0.45 


0.30 


10 


in SGshell-LMC9 


56se 


LMC-N197,LMC-DEM146 


5 


20 


55 


-71 


43 


11 


NC 


0.60 


0.45 


170 




56se 


BSDL1331 


5 


20 


55 


-70 


28 


40 


A 


1.10 


1.10 


— 




56ne 


NGC1928,SL405,HS243, 


5 


20 


56 


-69 


28 


40 


C 


1.30 


1.30 


— 


not BH11C1 & ESO56SC106 


85so 


BSDL1302 


5 


20 


56 


-66 


41 


35 


A 


1.30 


0.75 





in SGshell-LMC5 


33nw 


LW193.KMHK826 


5 


20 


58 


-74 


42 


53 


C 


0.80 


0.80 


— 




56nc 


KMHK804 


5 


20 


58 


-68 


37 


32 


AC 


0.60 


0.55 


30 




85so 


BSDL1296 


5 


20 


58 


-65 


26 


49 


AN 


0.90 


0.80 


70 


in LH43 


56se 


SL406.KMHK814 


5 


21 


00 


-70 


52 


23 


C 


0.90 


0.80 


60 


in SGshell-LMC9 


56nc 


BSDL1323 


5 


21 


00 


-69 


23 


27 


AC 


1.00 


0.85 


40 




85so 


BSDL1301 


5 


21 


00 


-66 


09 


47 


A 


2.20 


1.00 


60 


in LMC-DEM154 


85nc 


HS240.KMHK797 


5 


21 


00 


-64 


29 


55 


AC 


0.80 


0.70 


100 




56se 


KMHK812 


5 


21 


01 


-70 


30 


37 


AC 


0.75 


0.60 


170 




85so 


KMHK802 


5 


21 


01 


-67 


28 


41 


A 


1.20 


0.85 


50 




85so 


KMHK800 


5 


21 


02 


-66 


03 


09 


CA 


0.60 


0.55 


10 


in BSDL1305 


56nc 


H88-285 


5 


21 


03 


-69 


05 


51 


CA 


0.85 


0.65 


140 


in SL408 


85sc 


BSDL1305 


5 


21 


03 


-66 


03 


03 


A 


1.40 


1.20 


20 


in LMC-DEM154 




rvlvlrlrYoUO 


5 


21 


04 


-68 


21 


37 




u.ou 


n a 

U.4±D 


on 




56nc 


BSDL1335 


5 


21 


05 


-70 


02 


42 


CA 


0.50 


0.50 






56se 


BSDL1341 


5 


21 


05 


-70 


19 


16 


AC 


0.55 


0.50 


80 




56ne 


SL408A 


5 


21 


05 


-69 


04 


16 


C 


0.90 


0.75 


140 


in SL408 


85so 


BSDL1308 


5 


21 


05 


-66 


07 


33 


AN 


1.20 


0.70 


70 


in LMC-DEM154 


56nc 


H88-286 


5 


21 


07 


-69 


08 


09 


C 


0.45 


0.35 


30 




56nc 


BSDL1325 


5 


21 


08 


-68 


33 


58 


A 


0.80 


0.60 


170 




56se 


BSDL1354 


5 


21 


09 


-71 


41 


54 


A 


0.90 


0.70 


150 




56nc 


H88-287 


5 


21 


09 


-69 


07 


02 


C 


0.50 


0.45 


30 


mP 


56nc 


LMC-DEM140 


5 


21 


09 


-67 


57 


01 


NA 


6.00 


4.50 


160 


in Shaplcy-I 


56se 


BSDL1360 


5 


21 


10 


-71 


48 


46 


A 


1.30 


0.90 


10 




56ne 


BSDL1342 


5 


21 


10 


-70 


01 


30 


A 


0.85 


0.80 


160 




56ne 


BSDL1340 


5 


21 


10 


-69 


50 


21 


AC 


0.60 


0.50 


100 


in BSDL1361 
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Table 1. (continued) 



Plato Name RA(2000) Decl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 



(!) 


( 2 ) 




(3) 










(5) 


(6) 




(8) 


(9) 


56nc 


KMK88-49 


5 


21 


10 


-69 


56 


25 


C 


0.65 


0.50 


170 




85se 


BSDL1312 


5 


21 


10 


-66 


27 


36 


A 


0.90 


0.70 


120 


in SGshell-LMC5 


85se 


BSDL1309 


5 


21 


10 


-65 


24 


52 


NA 


1.30 


1.20 


110 


in BSDL1318 


56nc 


BSDL1332 


5 


21 


11 


-69 


06 


35 


AC 


1.00 


0.70 


120 


mP 


85se 


BSDL1310 


5 


21 


11 


-66 


15 


28 


AC 


0.35 


0.30 


40 


in SGshell-LMC5 


56nc 


BSDL1334 


5 


21 


14 


-68 


47 


00 


C 


0.50 


0.40 


130 




56nc 


H88-288 


5 


21 


15 


-69 


01 


43 


C 


0.85 


0.75 


30 




56nc 


SL407.KMHK810 


5 


21 


15 


-68 


26 


41 


c 


1.20 


1.10 


130 






SL408.LH44 


5 


21 


16 


-69 


04 


20 


A 


4.50 


2.90 


60 




56nc 


HS245 


5 


21 


16 


-69 


28 


50 


c 


0.75 


0.65 


50 


in LH46 


56se 


BSDL1355 


5 


21 


18 


-70 


54 


08 


AC 


0.60 


0.55 


110 


in SGshell-LMC9 


56nc 


LMC-N127B,LMC-DEM145 


5 


21 


18 


-69 


40 


44 


NA 


1.50 


1.30 


150 




56sc 


BSDL1372 


5 


21 


19 


-71 


43 


55 


A 


0.80 


0.65 


50 




56nc 


BSDL1338 


5 


21 


19 


-68 


51 


55 


AC 


0.60 


0.50 


20 




85se 


BSDL1313 


5 


21 


19 


-65 


56 


03 


A 


0.70 


0.55 


60 


in LMC-DEM154 


56sc 


KMHK819 


5 


21 


20 


-71 


24 


22 


c 


0.50 


0.45 


90 


in LMC-DEM164 


56sc 


BSDL1369 


5 


21 


20 


-71 


41 


56 


A 


0.90 


0.80 


110 






H88-289 


5 


21 


20 


-69 


00 


30 


c 


0.85 


0.70 


130 




56sc 


BSDL1368 


5 


21 


21 


-71 


22 


47 


AC 


0.85 


0.70 


30 


in LMC-DEM164 


56sc 


BSDL1359 


5 


21 


23 


-70 


32 


46 


A 


1.00 


1.00 






56nc 


LH46 


5 


21 


23 


-69 


27 


37 


A 


4.00 


3.00 


140 




56nc 


BSDL1348 


5 


21 


23 


-69 


51 


22 


AC 


0.60 


0.45 


160 


in BSDL1361 


56nc 


KMK88-50 


5 


21 


23 


-69 


54 


34 


c 


0.60 


0.50 


130 




56nc 


BSDL1339 


5 


21 


23 


-68 


25 


00 


A 


1.10 


0.60 


130 




56nc 


BSDL1346 


5 


21 


24 


-69 


44 


26 


AC 


0.70 


0.50 


10 


in BSDL1385 


56nc 


NGC1938,SL413,ESO56SC108w, 


5 


21 


24 


-69 


56 


18 


c 


0.90 


0.80 


90 


mP & BRHTlla 


56nc 


NGC1939,SL414,ESO56SC108e, 


5 


21 


25 


-69 


56 


59 


c 


1.40 


1.30 


80 


mP & BRHTllb 


85se 


BSDL1318 


5 


21 


25 


-65 


27 


41 


NA 


8.40 


3.20 


170 


in LMC-DEM137 


85se 


BSDL1329 


5 


21 


26 


-67 


00 


37 


A 


6.00 


4.50 


120 




56nc 


BSDL1349 


5 


21 


27 


-69 


34 


19 


A 


2.70 


1.70 


90 




85se 


BSDL1336 


5 


21 


27 


-67 


27 


56 


A 


0.65 


0.50 


100 




56nc 


BSDL1358 


5 


21 


28 


-70 


01 


57 


A 


1.00 


0.80 


70 




56nc 


LMC-DEM143 


5 


21 


28 


-68 


52 


00 


NA 


1.30 


0.95 


50 




85se 


BSDL1324 


5 


21 


28 


-66 


04 


09 


AN 


1.00 


0.90 


80 


in LMC-DEM154 


85se 


BSDL1330 


5 


21 


28 


-66 


40 


09 


CA 


0.80 


0.65 


130 


in SGshell-LMC5 




BSDL1377 


5 


21 


29 


-71 


27 


01 


A 


0.50 


0.25 


100 


in LMC-DEM164 


56nc 


BCD1 


5 


21 


29 


-69 


25 


55 


c 


0.50 


0.50 




in LH46 


56nc 


BSDL1353 


5 


21 


30 


-69 


34 


46 


c 


0.55 


0.40 


130 


in BSDL1349 


56nc 


SL412 


5 


21 


30 


-69 


49 


43 


c 


0.90 


0.80 


60 


in BSDL1361 


56nc 


LMC-DEM144 


5 


21 


30 


-68 


10 


45 


NA 


2.30 


2.00 


170 




56sc 


KMHK824 


5 


21 


31 


-71 


43 


03 


c 


0.65 


0.65 






56nc 


LMC-N126 


5 


21 


31 


-69 


02 


47 


NA 


0.80 


0.65 


80 


in SL408 


56nc 


H88-290 


5 


21 


31 


-69 


18 


20 


AC 


0.60 


0.50 


80 




56nc 


BSDL1345 


5 


21 


32 


-68 


51 


27 


NA 


0.50 


0.50 




in LMC-DEM143 


85se 


BSDL1326 


5 


21 


32 


-65 


54 


44 


NA 


4.40 


1.40 


30 


in LMC-DEM154 


56nc 


BSDL1350 


5 


21 


33 


-69 


04 


24 


NC 


0.50 


0.40 


60 


in SL408 


56nc 


BSDL1361 


5 


21 


33 


-69 


50 


03 


A 


4.00 


3.50 


70 




85se 


NGC1923,SL404,ESO85SC75, 


5 


21 


33 


-65 


29 


16 


NC 


0.95 


0.85 


80 


in LMC-N40 & KMHK808 


85se 


BSDL1327 


5 


21 


33 


-65 


40 


45 


NA 


2.10 


1.20 


80 


in LMC-DEM155 


56sc 


BSDL1374 


5 


21 


34 


-70 


36 


40 


A 


0.40 


0.30 


20 




56nc 


HS248 


5 


21 


34 


-69 


40 


20 


NC 


0.65 


0.55 


90 


in LMC-N127A 


56nc 


BSDL1344 


5 


21 


35 


-68 


24 


35 


A 


1.10 


0.60 


20 




85se 


KMHK811 


5 


21 


35 


-66 


05 


40 


AC 


1.10 


1.10 




in LMC-DEM154 


85se 


BSDL1333 


5 


21 


35 


-66 


07 


30 


A 


0.60 


0.50 


160 


in LMC-DEM154 


85so 


LMC-N40,LMC-DEM137a 


5 


21 


35 


-65 


29 


18 


NA 


1.50 


1.40 


80 


in BSDL1318 


33nw 


OHSC12.KMHK830 


5 


21 


36 


-72 


36 


40 


CA 


0.55 


0.45 


160 




56nc 


LMC-N127A,LMC-DEM149 


5 


21 


36 


-69 


40 


39 


NA 


1.40 


1.10 


140 




56nc 


LMC-DEM148 


5 


21 


37 


-69 


59 


37 


NA 


1.50 


1.50 






56ne 


LMC-N44J.LMC-DEM150 


5 


21 


37 


-67 


46 


35 


NA 


0.80 


0.70 


80 


in LMC-DEM151 


85se 


SL409 


5 


21 


37 


-66 


05 


33 


C 


0.50 


0.45 


40 


in KMHK811 


56ne 


BSDL1365 


5 


21 


38 


-69 


35 


01 


AC 


0.65 


0.55 


80 


in BSDL1349 


56nc 


BSDL1367 


5 


21 


38 


-69 


39 


13 


CA 


0.60 


0.50 


170 


in BSDL1378 


56nc 


BSDL1347 


5 


21 


38 


-68 


09 


59 


AN 


0.65 


0.40 


170 


in LMC-DEM144 


56nc 


NGC1929,HD269407,LMC-N44F, 


5 


21 


38 


-67 


54 


47 


NA 


1.20 


1.10 


90 


in SL417 & LMC-DEM151a,ESO56EN107 


85so 


LMC-DEM142 


5 


21 


38 


-65 


42 


24 


NA 


2.80 


2.40 


10 


in LMC-N43 


56nc 


HS249 


5 


21 


42 


-69 


21 


25 


CA 


0.65 


0.50 


130 




56nc 


SL411.KMHK817 


5 


21 


42 


-67 


40 


46 


C 


1.00 


0.90 


80 




85so 


NGC1925,LH45s,ES085SC76 


5 


21 


42 


-65 


50 


27 


A 


6.00 


6.00 




in LMC-DEM154 


56se 


BSDL1386 


5 


21 


43 


-70 


25 


21 


A 


1.00 


0.90 


30 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56ne 


HS251 


5 


21 


44 


-69 


34 


19 


C 


0.85 


0.65 


70 


in BSDL1349 


56ne 


HS250 


5 


21 


45 


-70 


01 


25 


CA 


0.55 


0.40 


160 




56nc 


HS247 


5 


21 


45 


-68 


55 


02 


CA 


0.80 


0.70 


40 




85so 


SL410,LW192,KMHK813 


5 


21 


45 


-65 


13 


56 


C 


1.70 


1.70 


— 


br*in 


56se 


KMHK829 


5 


21 


46 


-71 


51 


06 


C 


0.65 


0.55 


110 




56nc 


BSDL1382 


5 


21 


46 


-69 


51 


06 


AC 


0.70 


0.50 


150 




56ne 


BSDL1364 


5 


21 


46 


-68 


43 


53 


C 


0.45 


0.40 


100 


in BSDL1371 


56ne 


BSDL1356 


5 


21 


46 


-67 


55 


16 


NA 


0.50 


0.45 


120 


in SL417 


56ne 


ESO56SC109.KMHK816 


5 


21 


46 


-67 


56 


25 


NA 


1.30 


1.00 


50 


in SL417 


56nc 


BSDL1378 


5 


21 


47 


-69 


38 


21 


A 


3.90 


2.50 


130 




56nc 


LMC-DEM153 


5 


21 


48 


-69 


41 


08 


NA 


0.90 


0.70 


120 




56nc 


BSDL1381 


5 


21 


48 


-69 


41 


39 


CA 


0.50 


0.45 


70 




56nc 


LMC-DEM151 


5 


21 


48 


-67 


50 


04 


NA 


10.0 


7.00 


90 


in Shaplcy-I 


56nc 


SL418 


5 


21 


49 


-69 


38 


41 


C 


0.95 


0.95 


— 


in BSDL1378 


56nc 


BSDL1385 


5 


21 


49 


-69 


44 


20 


A 


4.50 


2.90 


80 


dust cloud south 


56nc 


HS252 


5 


21 


50 


-69 


50 


04 


AC 


0.85 


0.60 


40 


in BSDL1361 


56nc 


BSDL1371 


5 


21 


50 


-68 


43 


10 


A 


1.80 


1.50 


20 




56ne 


NGC1934 


5 


21 


50 


-67 


54 


14 


NA 


1.90 


1.30 


150 


in SL417 


56nc 


BSDL1366 


5 


21 


51 


-68 


14 


57 


AC 


0.90 


0.65 


10 




56nc 


BSDL1363 


5 


21 


51 


-67 


57 


03 


NA 


0.95 


0.75 


30 


in SL417 


56nc 


SL417 


5 


21 


53 


-67 


56 


19 


NA 


6.70 


2.70 


160 


in LH47 


56nc 


KMK88-51 


5 


21 


55 


-70 


02 


16 


C 


0.45 


0.40 


120 




56ne 


KMHK822 


5 


21 


56 


-67 


56 


09 


NA 


1.10 


0.80 





in SL417 


33nw 


NGC1944,SL426,LW194, 


5 


21 


57 


-72 


29 


39 


C 


2.70 


2.70 


— 


& ES033SC17.KMHK836 


56se 


BSDL1403 


5 


21 


57 


-70 


46 


35 


A 


1.50 


1.20 


40 


in SGshell-LMC9 


8 5 so 


SL416.KMHK818 


5 


21 


57 


-67 


11 


06 


C 


1.00 


0.90 


30 




56ne 


BSDL1373 


5 


21 


57 


-67 


58 


39 


NA 


1.30 


1.10 


60 


in SL417 


56se 


BSDL1418 


5 


21 


58 


-71 


54 


34 


AC 


0.40 


0.25 


110 




56nc 


BSDL1396 


5 


21 


58 


-70 


00 


04 


AC 


0.55 


0.40 


110 




56nc 


NGC1935,IC2126,HD35814, 


5 


21 


58 


-67 


57 


20 


NC 


1.20 


1.20 


— 


in SL417 fc LMC-N44B.ESO56EN110 


56se 


BSDL1416 


5 


21 


59 


-71 


41 


16 


AC 


0.45 


0.30 


10 


in BSDL1428 


56se 


BSDL1419 


5 


21 


59 


-71 


48 


19 


A 


0.80 


0.70 


50 




56ne 


H88-291 


5 


21 


59 


-68 


44 


45 


C 


0.45 


0.40 


110 




85ne 


KMHK815 


5 


21 


59 


-64 


34 


57 


C 


0.50 


0.45 


170 




56ne 


SL419 


5 


22 


00 


-69 


15 


16 


c 


1.00 


0.90 


110 


mP 


8 5 so 


BSDL1362 


5 


22 


00 


-66 


38 


58 


AC 


1.00 


0.85 


110 


in SGshell-LMC5 


85sc 


BSDL1351 


5 


22 


00 


-65 


43 


22 


NA 


0.65 


0.40 


10 


in BSDL1352 


56nc 


BSDL1376 


5 


22 


01 


-67 


47 


06 


NA 


0.90 


0.65 


20 


in LMC-DEM151 


85sc 


BSDL1352 


5 


22 


01 


-65 


43 


16 


NA 


2.20 


1.20 


150 


in LMC-N43 


85sc 


SL415 


5 


22 


01 


-65 


50 


05 


C 


0.80 


0.70 


90 


in NGC1925 


85so 


BSDL1357 


5 


22 


01 


-65 


54 


45 


A 


0.85 


0.80 


80 


in LMC-DEM154 


56se 


BSDL1426 


5 


22 


02 


-72 


10 


17 


C 


0.80 


0.70 


70 




56ne 


HS253 


5 


22 


03 


-70 


02 


43 


C 


0.60 


0.55 


30 




85so 


KMHK820 


5 


22 


03 


-66 


52 


18 


AC 


0.65 


0.55 


50 




56ne 


KMHK823 


5 


22 


04 


-68 


09 


14 


AC 


0.45 


0.35 


110 




85sc 


SGshell-LMC5 


5 


22 


04 


-66 


07 


14 


NA 


55.0 


55.0 







56se 


BSDL1424 


5 


22 


05 


-71 


41 


55 


AC 


0.50 


0.35 


120 


in BSDL1428 


56nc 


H88-293 


5 


22 


05 


-69 


14 


43 


C 


0.80 


0.70 


110 


mP 


56nc 


BSDL1384 


5 


22 


05 


-67 


55 


29 


NA 


0.70 


0.60 


40 




56ne 


BSDL1387 


5 


22 


05 


-67 


56 


44 


NA 


0.70 


0.65 


170 


in SL417 


56se 


LMC-DEM164 


5 


22 


06 


-71 


21 


16 


NA 


17.0 


17.0 


— 


in SGshell-LMC9 


56sc 


BSDL1409 


5 


22 


06 


-70 


27 


14 


AC 


0.45 


0.40 


70 




56ne 


BSDL1402 


5 


22 


06 


-69 


49 


09 


AC 


0.45 


0.45 


— 




56ne 


BSDL1391 


5 


22 


07 


-68 


20 


01 


A 


0.60 


0.45 


160 




56nc 


BSDL1388 


5 


22 


07 


-67 


56 


05 


A 


0.60 


0.50 


80 


in BCDSP2 


56nc 


LH47.LMC-DEM152 


5 


22 


07 


-67 


56 


35 


NA 


7.30 


5.50 


160 


in Shaplcy-I 


56nc 


DC PIT 1 qon 


5 


22 


07 


-67 


58 


05 


NA 


n fin 


n ^n 


^n 


in QT A 1 7 

in oij^ti i 


56se 


KMHK835 


5 


22 


08 


-71 


10 


29 


CA 


0.90 


0.80 


40 


in SGshell-LMC9 


56se 


BSDL1428 


5 


22 


08 


-71 


40 


48 


A 


3.20 


1.70 


30 




56ne 


Shapley-I,LMC-N44 


5 


22 


08 


-67 


56 


15 


NA 


23.0 


16.0 


150 




56ne 


BSDL1390 


5 


22 


10 


-67 


49 


38 


NA 


2.50 


1.80 


140 


in LMC-DEM151 


56ne 


SL423 


5 


22 


11 


-69 


30 


48 


C 


1.20 


1.10 


80 


in BSDL1405 


56ne 


BSDL1405 


5 


22 


11 


-69 


33 


27 


A 


7.30 


5.00 


50 




56ne 


BSDL1392 


5 


22 


11 


-68 


07 


53 


A 


0.40 


0.25 


120 




56ne 


BSDL1393 


5 


22 


12 


-67 


58 


50 


NA 


1.40 


1.20 


40 


in SL417 


8 5 so 


LMC-N43,LH45n 


5 


22 


12 


-65 


44 


15 


NA 


10.5 


4.50 


80 


in LMC-DEM155 


56ne 


LMC-N128 


5 


22 


13 


-68 


38 


51 


NA 


1.30 


1.30 




in LMC-DEM157 


8 5 so 


BSDL1370 


5 


22 


13 


-65 


43 


23 


NA 


0.30 


0.25 


50 


in BSDL1375 


56ne 


BSDL1410 


5 


22 


14 


-69 


45 


43 


AC 


0.50 


0.40 


170 


br*w 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56nc 


BSDL1412 


5 


22 


14 


-69 


51 


28 


AC 


0.55 


0.45 


50 


br* north 


56nc 


BSDL1400 


5 


22 


14 


-68 


45 


56 


AC 


0.60 


0.45 


120 




56nc 


BSDL1401 


5 


22 


14 


-68 


52 


26 


A 


9.30 


5.90 


140 




56nc 


NGC1936,IC2127,HD35861, 


5 


22 


14 


-67 


58 


33 


NC 


1.00 


1.00 


— 


in BSDL1393 & LMC-N44C,ES056EN111 


56nc 


LMC-DEM157 


5 


22 


16 


-68 


38 


50 


NA 


2.90 


2.10 


80 




85so 


BSDL1375 


5 


22 


16 


-65 


43 


53 


NA 


3.40 


1.90 


30 


in LMC-N43 


56ne 


KMK88-52 


5 


22 


17 


-70 


02 


00 


C 


0.50 


0.50 


— 




56se 


BSDL1427 


5 


22 


17 


-70 


51 


44 


A 


1.00 


0.85 


80 


in SGshell-LMC9 


56nc 


BSDL1411 


5 


22 


17 


-69 


28 


17 


AC 


1.00 


0.90 


100 




56nc 


BSDL1397 


5 


22 


17 


-67 


57 


02 


AN 


1.10 


0.50 


160 


in BCDSP2 


85sc 


BSDL1383 


5 


22 


17 


-66 


16 


20 


AC 


0.50 


0.45 


130 


in SGshell-LMC5 


85so 


BSDL1379 


5 


22 


17 


-65 


58 


32 


A 


0.50 


0.40 


20 


in LMC-DEM154 


33nw 


SL433,LW197,KMHK843 


5 


22 


18 


-74 


36 


20 


C 


1.70 


1.50 


160 




56nc 


BCDSP2 


5 


22 


18 


-67 


56 


37 


NA 


4.10 


2.70 


170 


in LH47 


56sc 


KMHK838 


5 


22 


20 


-71 


14 


19 


AN 


0.80 


0.70 


60 


in LMC-DEM164 


56ne 


BSDL1423 


5 


22 


20 


-70 


01 


18 


AC 


0.50 


0.45 


20 




56ne 


BSDL1399 


5 


22 


20 


-68 


02 


58 


AC 


0.75 


0.55 


70 


in Shapley-I 


56ne 


LMC-N44G 


5 


22 


20 


-68 


04 


34 


NC 


0.50 


0.45 


160 


in LMC-N44K 


85so 


BSDL1380 


5 


22 


20 


-65 


43 


41 


NA 


0.40 


0.35 


20 


in BSDL1375 


56nc 


BSDL1417 


5 


22 


21 


-69 


43 


27 


A 


0.85 


0.70 


90 




56nc 


LMC-N44K,LMC-DEM158nw 


5 


22 


21 


-68 


04 


24 


NA 


1.00 


0.90 


100 


in Shapley-I 


56se 


H88-292 


5 


22 


21 


-68 


48 


40 


A 


1.00 


0.70 


170 


in BSDL1401 


56se 


BSDL1445 


5 


22 


22 


-71 


16 


50 


A 


1.60 


1.10 


80 


in LMC-DEM164 


56ne 


SL424.KMHK831 


5 


22 


23 


-68 


09 


38 


C 


1.30 


1.20 


130 




85so 


BSDL1395 


5 


22 


24 


-66 


47 


03 


A 


1.10 


0.80 


70 




56ne 


BRHT50a 


5 


22 


25 


-69 


44 


43 


CA 


0.50 


0.40 


80 


mT 


56ne 


SL425 


5 


22 


25 


-68 


47 


06 


C 


1.00 


0.90 


60 




85so 


BSDL1394 


5 


22 


25 


-66 


25 


35 


A 


0.90 


0.65 


70 


in SGshell-LMC5 


56se 


LMC-N198 


5 


22 


27 


-71 


35 


56 


NA 


7.90 


5.30 


150 


in LMC-DEM165 


56nc 


LMC-N44I 


5 


22 


27 


-67 


54 


46 


NC 


0.30 


0.30 


— 


in Shapley-I 


85so 


NGC1932,SL420,ESO85SC77, 


5 


22 


27 


-66 


09 


09 


C 


1.30 


1.30 


— 


sup LMC-DEM154 fc KMHK825 


56ne 


BSDL1406 


5 


22 


28 


-67 


36 


49 


A 


3.10 


2.20 


100 




56se 


NGC1943,SL430,ESO56SC114 


5 


22 


29 


-70 


09 


17 


C 


1.10 


1.00 


140 


mT,sup?LMC-N130 


56ne 


LMC-DEM158se 


5 


22 


29 


-68 


04 


54 


NA 


1.10 


0.90 


130 


in Shapley-I 


56ne 


NGC1937,SL422,LH48, 


5 


22 


29 


-67 


53 


40 


NA 


3.20 


2.00 


70 


in Shapley-I & LMC-DEM156 


85so 


SL421,KMHK827 


5 


22 


29 


-66 


31 


42 


C 


1.20 


1.10 


50 


in SGshell-LMC5 


85so 


LMC-DEM154 


5 


22 


29 


-65 


57 


50 


NA 


24.0 


20.0 


40 


in SGshell-LMC5 


56nc 


BSDL1422 


5 


22 


31 


-68 


45 


25 


A 


0.50 


0.40 


50 




56nc 


BSDL1408 


5 


22 


31 


-67 


36 


39 


A 


0.90 


0.70 


20 


in BSDL1406 


85so 


KMHK828 


5 


22 


31 


-66 


35 


46 


CA 


1.10 


1.10 


— 


in SGshell-LMC5 


56se 


BSDL1440 


5 


22 


32 


-70 


09 


42 


AC 


0.50 


0.35 


150 


mT 


56ne 


BSDL1438 


5 


22 


33 


-70 


02 


01 


AC 


0.65 


0.60 


80 




56se 


LMC-N130,LMC-DEM163 


5 


22 


33 


-70 


08 


47 


NA 


1.40 


1.40 


— 




56ne 


BSDL1415 


5 


22 


33 


-68 


03 


08 


NA 


1.00 


0.65 


50 


in SL429 


56ne 


HS254.KMHK832 


5 


22 


33 


-67 


35 


51 


AC 


0.40 


0.35 


130 


in BSDL1406 


56se 


BSDL1444 


5 


22 


34 


-70 


08 


43 


AN 


0.55 


0.40 


160 


mT.in LMC-N130 


56nc 


HS255,BRHT50b 


5 


22 


35 


-69 


44 


49 


CA 


0.95 


0.90 


10 


mT 


119se 


LW195,ESOH9SC61,KMHK821 


5 


22 


35 


-61 


52 


47 


C 


1.40 


1.40 


— 




33nw 


SL432s,KMHK842s 


5 


22 


36 


-72 


51 


42 


C 


0.35 


0.35 


— 


mP 


33nw 


SL432n,KMHK842n 


5 


22 


37 


-72 


51 


30 


C 


0.65 


0.65 


— 


mP 


56ne 


KMK88-53 


5 


22 


37 


-70 


02 


35 


AC 


0.55 


0.45 


60 




85se 


LMC-DEM155 


5 


22 


37 


-65 


45 


16 


NA 


15.0 


10.0 


100 


in SGshell-LMC5 


56se 


BSDL1459 


5 


22 


38 


-70 


42 


57 


AC 


0.45 


0.35 


150 


in SGshell-LMC9 


56ne 


LMC-DEM159 


5 


22 


38 


-68 


08 


41 


NA 


2.30 


1.90 


40 


in Shapley-I 


56nc 


BSDL1452 


5 


22 


40 


-70 


01 


39 


AC 


0.70 


0.60 


130 




56se 


BSDL1475 


5 


22 


41 


-71 


48 


04 


A 


1.40 


1.00 


40 






do Pit i/ior; 


5 


22 


41 


-68 


02 


31 


NC 


40 


u.ou 


1 

10U 


in oij'izy 


56nc 


BSDL1430 


5 


22 


41 


-68 


49 


26 


A 


0.55 


0.40 


10 




85so 


BSDL1413 


5 


22 


41 


-66 


47 


45 


A 


1.40 


0.65 


30 




85ne 


BSDL1398 


5 


22 


41 


-64 


37 


28 


AC 


0.60 


0.55 


100 




56ne 


H88-294 


5 


22 


42 


-69 


25 


31 


CA 


0.70 


0.60 


110 




85se 


BSDL1407 


5 


22 


42 


-65 


51 


27 


A 


1.10 


0.75 


60 


in LMC-DEM154 


56nc 


BSDL1435 


5 


22 


43 


-68 


45 


46 


A 


0.65 


0.40 


140 




85so 


NGC1940,SL427,ESO85SC78, 


5 


22 


43 


-67 


11 


10 


C 


1.20 


1.20 




& KMHK834 


56ne 


SL429 


5 


22 


44 


-68 


03 


40 


NA 


2.80 


2.20 


150 


in IC2128 


56nc 


HS256 


5 


22 


45 


-69 


44 


52 


AC 


1.00 


0.70 


40 


mT 


56nc 


HS259 


5 


22 


45 


-69 


50 


43 


C 


0.70 


0.65 


80 


mP,in BSDL1469 


56ne 


BSDL1429 


5 


22 


45 


-68 


02 


43 


NC 


0.35 


0.30 


50 


in SL429 


85so 


LMC-N45.LMC-DEM161 


5 


22 


45 


-66 


41 


20 


NA 


1.20 


1.00 


150 


in SGshell-LMC5 



45 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56se 


BSDL1479 


5 


22 


46 


-71 


36 


14 


AC 


0.50 


0.40 


170 


in LMC-N198 


56nc 


LMC-N44D 


5 


22 


47 


-68 


04 


15 


NA 


1.50 


1.20 


70 


in SL429 


56ne 


IC2128,LH49,LMC-DEM160, 


5 


22 


48 


-68 


03 


14 


NA 


4.80 


3.60 


40 


in Shapley-I & ES056SC113 


85se 


BSDL1414 


5 


22 


48 


-66 


11 


57 


AC 


0.50 


0.35 


140 


in SGshell-LMC5 


85se 


LMC-N45A 


5 


22 


48 


-66 


41 


04 


NA 


0.50 


0.40 


60 


in SGshell-LMC5 


85nc 


BSDL1404 


5 


22 


48 


-64 


33 


20 


A 


0.50 


0.40 


10 




56ne 


KMK88-54 


5 


22 


49 


-70 


02 


16 


AC 


0.50 


0.45 


160 




56ne 


H88-295 


5 


22 


49 


-69 


34 


10 


C 


0.60 


0.50 


20 


in BSDL1405 


56ne 


BSDL1461 


5 


22 


49 


-69 


49 


43 


A 


1.00 


0.90 


170 


in BSDL1469 


56se 


BSDL1483 


5 


22 


50 


-71 


21 


04 


A 


1.40 


1.00 


150 


in LMC-DEM164 


56nc 


LMC-N44H 


5 


22 


50 


-68 


01 


07 


NC 


0.85 


0.70 


60 


in IC2128 


56nc 


BSDL1437 


5 


22 


50 


-68 


04 


40 


NC 


0.45 


0.35 


40 


in LMC-N44D 


56nc 


BSDL1436 


5 


22 


50 


-67 


57 


18 


AC 


0.55 


0.50 


170 


in Shaplcy-I 


85se 


SL428,LW196,KMHK833 


5 


22 


51 


-65 


42 


59 


CN 


0.80 


0.70 


130 


in LMC-DEM155a 


56nc 


HD269443 


5 


22 


52 


-68 


04 


18 


NC 


0.70 


0.60 


60 


in LMC-N44D 


56ne 


BSDL1432 


5 


22 


52 


-67 


30 


48 


AC 


0.50 


0.45 


20 




56ne 


BSDL1469 


5 


22 


53 


-69 


51 


04 


A 


3.60 


1.60 


140 




56ne 


BSDL1443 


5 


22 


53 


-67 


56 


50 


AC 


0.75 


0.70 





in Shapley-I 


56nc 


LMC-N131.LMC-DEM168 


5 


22 


54 


-69 


50 


53 


NA 


0.95 


0.75 


100 


mP,in BSDL1469 


56nc 


KMHK840 


5 


22 


54 


-68 


06 


51 


C 


0.65 


0.55 


120 


in BSDL1449 


85se 


LMC-DEM155a 


5 


22 


54 


-65 


42 


58 


NA 


2.70 


2.70 


— 


in LMC-N43 


56nc 


BSDL1449 


5 


22 


55 


-68 


06 


58 


A 


1.70 


1.20 


80 


in Shaplcy-I 


56se 


BSDL1490 


5 


22 


56 


-71 


24 


14 


AC 


0.35 


0.30 


60 


in LMC-DEM164 


56se 


BSDL1493 


5 


22 


56 


-71 


36 


02 


C 


0.40 


0.35 


100 


in LMC-N198 


56se 


HS262.KMHK844 


5 


22 


56 


-71 


58 


38 


CA 


0.55 


0.40 


70 




56ne 


BSDL1448 


5 


22 


56 


-67 


52 


10 


NA 


1.20 


0.90 


60 


in Shaplcy-I 


85sc 


BSDL1447 


5 


22 


58 


-67 


26 


12 


A 


0.60 


0.45 


40 




85se 


BSDL1420 


5 


22 


58 


-65 


14 


33 


AC 


0.75 


0.65 


10 




56nc 


HS261 


5 


22 


59 


-69 


37 


19 


C 


0.90 


0.75 


70 




56nc 


BSDL1463 


5 


22 


59 


-68 


46 


04 


A 


0.80 


0.60 


60 




56sc 


LMC-DEM165 


5 


23 


00 


-71 


35 


14 


NA 


11.5 


8.20 


70 


in SGshcll-LMC9 


85nc 


BSDL1421 


5 


23 


00 


-64 


57 


13 


AC 


0.70 


0.65 


160 




56se 


KMHK846 


5 


23 


02 


-71 


45 


25 


C 


0.55 


0.50 


20 




56ne 


BSDL1458 


5 


23 


02 


-68 


01 


22 


NA 


1.50 


1.00 


170 


in IC2128 


56ne 


BSDL1467 


5 


23 


02 


-68 


44 


35 


A 


0.90 


0.75 


70 




85se 


BSDL1453 


5 


23 


03 


-67 


25 


22 


AC 


0.40 


0.30 


90 




85se 


BSDL1454 


5 


23 


04 


-67 


23 


05 


A 


1.50 


0.70 


140 




85se 


BSDL1433 


5 


23 


04 


-65 


51 


21 


A 


1.20 


0.90 


50 


in LMC-DEM154 


56se 


BSDL1494 


5 


23 


05 


-70 


44 


43 


A 


1.30 


1.00 


150 


in SGshell-LMC9 


85se 


BSDL1455 


5 


23 


05 


-67 


23 


08 


C 


0.30 


0.30 


— 


in BSDL1454 


56ne 


BSDL1460 


5 


23 


05 


-67 


51 


02 


AC 


0.45 


0.40 


90 


in Shapley-I 


33sw 


IC2134,SL437,LW198, 


5 


23 


06 


-75 


26 


48 


C 


1.40 


1.40 


— 


& ES033SC19,KMHK864 


56se 


BSDL1504 


5 


23 


06 


-71 


25 


20 


AC 


0.50 


0.40 


160 


in LMC-N200,br*in 


56ne 


BSDL1487 


5 


23 


06 


-70 


00 


16 


AC 


0.60 


0.55 


130 




56ne 


BSDL1480 


5 


23 


06 


-69 


40 


03 


CA 


0.70 


0.55 


140 




56nc 


LMC-N44L,LMC-DEM166a 


5 


23 


06 


-68 


00 


10 


NA 


0.95 


0.85 


120 


in Shapley-I 


85sc 


LMC-DEM162 


5 


23 


06 


-66 


22 


36 


NA 


1.50 


1.20 


20 


in SGshell-LMC5 


85se 


BSDL1446 


5 


23 


06 


-66 


23 


08 


NA 


0.50 


0.45 


130 


mP,in LMC-DEM162 


56nc 


H88-296 


5 


23 


07 


-69 


00 


39 


CA 


0.55 


0.50 


40 


in LMC-DEM177 


56ne 


BSDL1466 


5 


23 


07 


-68 


00 


01 


NC 


0.45 


0.30 


130 


mP,in LMC-N44L 


56ne 


BSDL1465 


5 


23 


07 


-68 


00 


14 


NC 


0.45 


0.35 


130 


mP,in LMC-N44L 


85se 


NGC1941,LMC-N46,ES085EN79, 


5 


23 


07 


-66 


22 


42 


NC 


0.90 


0.80 


100 


mP.in LMC-DEM162 fc KMHK839 


85ne 


BSDL1431 


5 


23 


09 


-65 


01 


32 


A 


0.75 


0.65 


140 




56nc 


HS263 


5 


23 


10 


-69 


52 


01 


C 


0.85 


0.65 


140 


in BSDL1469 


56nc 


BSDL1464 


5 


23 


10 


-67 


31 


29 


A 


0.60 


0.35 


50 




85ne 


HS258.KMHK837 


5 


23 


10 


-64 


40 


51 


C 


0.55 


0.50 


120 




S5sc 


DCriT 1/1/11 


5 


23 


11 


-65 


30 


32 


,Y 


80 


60 


20 




56se 


SL431 


5 


23 


12 


-70 


16 


51 


c 


1.00 


0.90 


100 




56se 


HS264.KMHK845 


5 


23 


12 


-70 


46 


40 


c 


0.80 


0.80 




in SGshell-LMC9 


85sc 


BSDL1456 


5 


23 


12 


-66 


25 


02 


AC 


0.95 


0.70 


170 


in SGshell-LMC5 


85ne 


BSDL1434 


5 


23 


12 


-64 


57 


57 


A 


1.20 


0.95 


110 




56se 


BSDL1514 


5 


23 


13 


-72 


09 


33 


CA 


0.45 


0.35 


160 


in BSDL1515 


56se 


BSDL1505 


5 


23 


13 


-70 


50 


40 


AC 


0.40 


0.40 




in SGshell-LMC9 


56nc 


BSDL1491 


5 


23 


13 


-69 


49 


25 


AC 


0.70 


0.60 


110 


mP 


56nc 


HS260.KMHK841 


5 


23 


13 


-67 


36 


49 


AC 


1.00 


0.70 


170 




8 5 so 


BSDL1439 


5 


23 


13 


-65 


09 


49 


AC 


0.45 


0.40 


50 




85sc 


BSDL1442 


5 


23 


13 


-65 


12 


47 


A 


2.70 


0.70 


50 




56se 


BSDL1515 


5 


23 


14 


-72 


09 


44 


A 


1.90 


1.60 


100 




56ne 


BSDL1489 


5 


23 


14 


-69 


36 


39 


AC 


0.55 


0.50 


160 





4G 



Table 1. (continued) 



Plate Name RA(2000) Decl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 

h m s o I II I I o 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 



56ne 


BSDL1478 


5 


23 


14 


-68 


48 


57 


A 


0.80 


0. 


.50 


130 




85se 


BSDL1468 


5 


23 


14 


-67 


26 


04 


CA 


0.60 





.55 


70 


br*in 


56ne 


LMC-DEM167 


5 


23 


14 


-67 


56 


23 


NA 


5.00 


4 


.00 


150 


in Shapley-I 


56ne 


LMC-N44E,LMC-DEM166b 


5 


23 


15 


-68 


00 


16 


NC 


0.65 


0. 


.55 


170 


in Shapley-I 


56sc 


BSDL1500 


5 


23 


16 


-70 


11 


01 


AC 


0.90 





.80 


10 




85se 


BSDL1471 


5 


23 


16 


-67 


28 


39 


A 


0.80 


0. 


.60 


20 




56ne 


BSDL1474 


5 


23 


16 


-67 


59 


40 


NC 


0.35 


0. 


.30 


140 


in Shaplcy-I 


56se 


HS265 


5 


23 


17 


-70 


14 


10 


C 


1.00 


0. 


.85 


30 




56ne 


BSDL1472 


5 


23 


17 


-67 


32 


37 


AC 


0.35 





.30 


160 




56sc 


LMC-N200.LH50 


5 


23 


18 


-71 


22 


46 


NA 


11.0 


5 


.50 


10 


in LMC-DEM164 


56ne 


BSDL1477 


5 


23 


18 


-68 


18 


28 


AC 


0.35 


0. 


.30 


90 




56ne 


BSDL1486 


5 


23 


18 


-68 


40 


28 


AN 


0.70 





.65 


160 




56sc 


BSDL1519 


5 


23 


19 


-72 


00 


00 


AC 


1.20 





.85 


150 




56sc 


BSDL1503 


5 


23 


19 


-70 


09 


47 


AC 


0.60 





.45 


140 




56sc 


HS267.KMHK847 


5 


23 


19 


-70 


21 


22 


AC 


1.60 


1. 


30 


10 




56nc 


BSDL1481 


5 


23 


21 


-67 


58 


57 


AC 


0.85 





.80 


30 


in Shaplcy-I 


85ne 


BSDL1450 


5 


23 


21 


-64 


27 


31 


A 


0.65 





.55 


150 




33nw 


LW201.KMHK865 


5 


23 


22 


-74 


39 


29 


C 


1.20 


1 


10 


30 




56nc 


HS266 


5 


23 


22 


-69 


50 


06 


AC 


1.40 


0. 


.70 


130 


mP 


56nc 


BSDL1501 


5 


23 


23 


-69 


34 


13 


AC 


0.70 


0. 


.60 


140 




56ne 


SL434 


5 


23 


24 


-69 


01 


18 


C 


0.85 





.75 


70 


sup?LMC-DEM177 


85so 


BSDL1476 


5 


23 


24 


-67 


28 


59 


A 


1.20 


0. 


.90 


60 




85so 


BSDL1470 


5 


23 


24 


-66 


22 


41 


A 


1.00 





.80 


40 


in SGshcll-LMC5 


85se 


BSDL1462 


5 


23 


24 


-65 


31 


46 


NA 


0.40 





.40 







85ne 


BSDL1451 


5 


23 


25 


-64 


10 


48 


A 


0.45 





.35 


40 




56nc 


BSDL1498 


5 


23 


26 


-68 


46 


06 


AC 


0.60 





.50 


130 




56nc 


HS268 


5 


23 


27 


-69 


44 


34 


C 


0.60 





.50 


50 




85sc 


BSDL1473 


5 


23 


27 


-66 


35 


54 


AC 


0.40 





.25 


90 


in SGshcll-LMC5 


85ne 


BSDL1457 


5 


23 


27 


-64 


19 


58 


A 


0.75 


0. 


.60 


30 




33nw 


OHSC14.KMHK868 


5 


23 


28 


-74 


35 


14 


C 


0.90 


0. 


.75 


10 




56sc 


BSDL1531 


5 


23 


28 


-72 


00 


51 


AC 


0.45 


0. 


.30 


20 




56nc 


LMC-N132J.LMC-DEM171 


5 


23 


29 


-69 


38 


46 


NA 


2.90 


2. 


.10 


100 




56nc 


BSDL1496 


5 


23 


29 


-68 


26 


23 


CA 


0.55 





.45 


50 




56se 


SL435,KMHK853 


5 


23 


30 


-71 


25 


35 


C 


0.95 





.90 


60 


in LMC-N200 


56sc 


BSDL1532 


5 


23 


30 


-71 


48 


15 


C 


0.50 





.45 


170 




56nc 


KKDAB-LH49I 


5 


23 


31 


-68 


00 


14 


AN 


2.60 


1. 


.70 


140 


in Shapley-I 


56nc 


BSDL1495 


5 


23 


31 


-68 


00 


58 


NA 


0.45 





.40 


80 


in Shapley-I 


85so 


BSDL1484 


5 


23 


32 


-66 


49 


22 


AC 


0.45 





.40 


10 




85se 


BSDL1485 


5 


23 


33 


-66 


41 


00 


A 


5.00 


2 


.00 


30 


in SGshcll-LMC5 


56sc 


BSDL1539 


5 


23 


34 


-71 


59 


54 


A 


0.90 





.50 


70 




56nc 


LMC-N132F 


5 


23 


34 


-69 


34 


50 


NA 


0.65 


0. 


.55 


40 


in LMC-DEM172 


56nc 


BSDL1506 


5 


23 


34 


-68 


48 


03 


AC 


0.80 





.60 


150 




56nc 


BSDL1511 


5 


23 


35 


-69 


54 


07 


CA 


0.50 





45 


120 


mT 


85so 


BSDL1492 


5 


23 


35 


-67 


23 


57 


CN 


0.55 


0. 


.55 


— 




56ne 


BSDL1499 


5 


23 


35 


-67 


59 


57 


AC 


0.50 


0. 


.30 


100 


in KKDAB-LH49I 


56sc 


BSDL1517 


5 


23 


36 


-70 


08 


54 


AC 


0.45 


0. 


30 


100 




56nc 


LMC-DEM170 


5 


23 


36 


-68 


10 


21 


NA 


5.00 


3 


.00 


120 




85so 


BSDL1482 


5 


23 


36 


-66 


10 


21 


AC 


0.40 





.35 


130 


in SGshcll-LMC5 


56sc 


BSDL1518 


5 


23 


37 


-70 


16 


22 


A 


1.40 


1. 


.40 


— 




56nc 


BSDL1507 


5 


23 


37 


-68 


45 


22 


AC 


0.80 





.70 


160 




56nc 


BSDL1513 


5 


23 


38 


-69 


53 


44 


AC 


0.55 





.45 


110 


mT 


56ne 


BSDL1516 


5 


23 


39 


-69 


54 


15 


C 


0.40 


0. 


.35 


160 


mT 


56nc 


LMC-N44M.LMC-DEM169 


5 


23 


39 


-68 


00 


49 


NA 


1.00 


0. 


.90 


100 


in KKDAB-LH49I 


56nc 


BSDL1502 


5 


23 


39 


-67 


49 


00 


NA 


2.20 


1. 


.60 


160 




56ne 


LMC-N132A.SL436 


5 


23 


40 


-69 


37 


08 


NC 


0.80 


0. 


.80 




in LMC-DEM172 


56se 


SL441.KMHK855 


5 


23 


42 


-71 


02 


12 


C 


0.90 





.90 




in SGshell-LMC9 


56nc 


LMC-DEM172 


5 


23 


42 


-69 


36 


01 


NA 


3.20 


2. 


.90 


150 




85so 


BSDL1497 


5 


23 


43 


-66 


39 


53 


CA 


0.50 





.45 





in BSDL1485 


56se 


KMK88-55 


5 


23 


44 


-70 


05 


54 


CA 


0.60 


0. 


.50 


60 




56nc 


BSDL1522 


5 


23 


44 


-69 


57 


30 


CA 


0.65 





.55 


20 




56se 


BSDL1529 


5 


23 


45 


-70 


24 


56 


AC 


0.60 


0. 


50 


140 




56nc 


BSDL1523 


5 


23 


48 


-69 


41 


37 


NA 


1.70 


1. 


.00 


80 


in LMC-DEM173 


56nc 


LMC-N44N 


5 


23 


50 


-67 


56 


27 


NA 


0.35 





.35 




in Shapley-I 


56sc 


HS270,BRHT51a,KMHK860 


5 


23 


52 


-71 


34 


44 


CA 


1.30 


1. 


10 


60 


mPjn LMC-DEM165 


85ne 


BSDL1488 


5 


23 


52 


-64 


37 


06 


A 


0.60 





.40 


20 




85so 


BSDL1508 


5 


23 


55 


-66 


40 


01 


A 


1.10 


0. 


.95 


40 


in SGshell-LMC9 


56sc 


BSDL1548 


5 


23 


56 


-70 


59 


18 


AC 


0.60 


0. 


.55 


160 


in SGshell-LMC9 


56se 


BSDL1545 


5 


23 


57 


-70 


50 


34 


A 


0.95 





.65 


90 


in SGshell-LMC9 


56sc 


BSDL1546 


5 


23 


58 


-70 


44 


22 


A 


1.80 


1. 


.00 


80 


in SGshell-LMC9 



47 



Table 1. (continued) 



Plate Name RA(2000) Decl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 

h m s o I II I I o 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 



85se 


BSDL1509 


5 


23 


58 


-66 


39 


47 


AC 


0.60 





45 


120 


in BSDL1508 


33nw 


OHSC15.KMHK870 


5 


23 


59 


-72 


54 


38 


C 


0.55 





.55 


— 




56sc 


SL439 


5 


23 


59 


-70 


10 


30 


C 


1.10 


1 


.00 


20 




56ne 


BSDL1540 


5 


23 


59 


-69 


44 


35 


CA 


0.45 





.40 


40 




56sc 


BSDL1562 


5 


24 


01 


-72 


01 


26 


AC 


0.50 





45 


70 




85SE 


BSDL1510 


5 


24 


01 


-66 


35 


43 


A 


2.20 


1. 


.10 


80 


in SGshcll-LMC5 


56ne 


BSDL1535 


5 


24 


02 


-68 


51 


50 


AC 


0.60 





.45 


170 




56ne 


LMC-N132I 


5 


24 


03 


-69 


40 


15 


NA 


1.70 


1. 


.10 


70 


in LMC-DEM173 


56ne 


BSDL1524 


5 


24 


03 


-68 


12 


20 


AC 


0.35 


0. 


.30 


90 




56ne 


LMC-N137A,LMC-DEM176a 


5 


24 


03 


-68 


56 


20 


NA 


0.60 





.50 


120 


in LMC-DEM177 


56ne 


LMC-DEM173 


5 


24 


04 


-69 


40 


07 


NA 


4.70 


2 


.00 


50 




56ne 


LMC-N132G 


5 


24 


05 


-69 


38 


40 


NA 


1.10 





.90 


160 


in LMC-DEM173 


56sc 


HS274,BRHT51b,KMHK866 


5 


24 


06 


-71 


34 


22 


C 


0.95 


0. 


.85 


90 


mP,in LMC-DEM165 


56sc 


BSDL1555 


5 


24 


06 


-70 


48 


21 


A 


0.75 


0. 


.50 


130 


in SGshell-LMC9 


85so 


BSDL1520 


5 


24 


06 


-67 


12 


17 


CA 


0.40 





.30 


160 


mP,in LMC-DEM182 


33nw 


LW204.KMHK873 


5 


24 


07 


-73 


10 


01 


C 


0.75 


0. 


.75 


— 




85so 


HS269,KMHK849 


5 


24 


07 


-65 


53 


53 


C 


0.45 





.35 


60 


in BSDL1512 


85so 


BSDL1521 


5 


24 


08 


-67 


12 


09 


AC 


0.35 


0. 


.30 


60 


mP,in LMC-DEM182 


85se 


LW199.KMHK848 


5 


24 


08 


-65 


08 


13 


CA 


1.00 





.90 


120 




85so 


BSDL1512 


5 


24 


08 


-65 


54 


06 


AC 


1.00 





.80 


160 


in LMC-DEM154 


56nc 


LMC-N137B,LMC-DEM176b 


5 


24 


09 


-68 


55 


54 


NA 


0.65 





.65 


— 


in LMC-DEM177 


56ne 


BSDL1542 


5 


24 


10 


-68 


46 


02 


C 


0.80 





.70 


120 


mP 


85so 


SL438.KMHK851 


5 


24 


10 


-66 


46 


33 


c 


0.90 





.70 


20 




85so 


BSDL1527 


5 


24 


11 


-67 


31 


09 


A 


1.20 





.80 


50 




56ne 


LMC-N138B,HS272,KMHK857 


5 


24 


12 


-68 


30 


08 


NC 


0.55 





.55 





in LMC-DEM174 


85se 


BSDL1533 


5 


24 


12 


-67 


29 


49 


A 


1.10 


0. 


.85 


50 




85so 


SL440,LW200,KMHK850 


5 


24 


12 


-65 


34 


27 


C 


1.10 





.95 


20 




33sw 


SL45 1 ,LW206,KMHK883 


5 


24 


13 


-75 


34 


00 


C 


1.00 


1 


.00 


— 




85so 


BSDL1534 


5 


24 


13 


-67 


24 


11 


A 


1.50 


0. 


.65 


30 




85so 


HS271 


5 


24 


13 


-67 


26 


29 


NA 


0.55 





.45 


150 




56ne 


LMC-N138D 


5 


24 


14 


-68 


29 


48 


NC 


0.35 





.35 


— 


in LMC-DEM174 


56se 


BSDL1572 


5 


24 


15 


-71 


38 


56 


AC 


0.95 





.95 


— 


in SGshell-LMC9 


56nc 


BSDL1541 


5 


24 


15 


-68 


00 


51 


NA 


2.30 


1 


90 


50 


in Shapley-I 


56nc 


LMC-DEM177 


5 


24 


16 


-69 


09 


25 


NA 


30.0 


14.0 


170 


in LMC-N135 


33sw 


SL455,LW207,KMHK891 


5 


24 


17 


-76 


12 


38 


C 


1.70 


1.70 


— 




56nc 


LMC-N132B 


5 


24 


17 


-69 


39 


06 


NA 


0.60 


0.55 


70 


mP,in LMC-DEM173 


56nc 


BSDL1547 


5 


24 


18 


-68 


45 


46 


AC 


1.00 


0.90 


80 


mP 


56ne 


HS273 


5 


24 


18 


-68 


51 


30 


C 


0.90 


0.80 


60 




85so 


KMHK852 


5 


24 


18 


-66 


01 


22 


C 


0.70 


0.65 


120 


in LMC-DEM154 


85so 


BSDL1530 


5 


24 


18 


-66 


32 


53 


A 


1.60 


0.60 


60 


in SGshell-LMC5 


56ne 


LMC-N132E 


5 


24 


19 


-69 


38 


49 


NC 


0.55 


0.55 


— 


mP,in LMC-DEM173 


56ne 


BSDL1549 


5 


24 


19 


-68 


40 


39 


A 


0.85 


0.75 


30 




33nw 


OHSC16.KMHK881 


5 


24 


20 


-74 


50 


26 


C 


0.90 


0.90 


— 




85se 


LMC-DEM175anw,SNR0524-66.4 


5 


24 


20 


-66 


24 


14 


N 


3.90 


2.90 


30 


in NGC1945 


56se 


SGshcll-LMC9 


5 


24 


21 


-71 


02 


26 


NA 


65.0 


65.0 


— 




56nc 


HS275 


5 


24 


21 


-69 


46 


25 


C 


0.70 


0. 


.65 


130 




56nc 


SL443 


5 


24 


21 


-69 


57 


49 


C 


0.65 


0. 


.65 


— 




85so 


BSDL1536 


5 


24 


21 


-66 


34 


46 


A 


1.60 





.95 


100 


in SGshcll-LMC5 


85so 


BSDL1525 


5 


24 


21 


-65 


54 


17 


AC 


0.45 


0. 


.35 


70 


in LMC-DEM154 


56nc 


BSDL1552 


5 


24 


22 


-69 


06 


33 


NA 


1.10 


1 


00 


120 


in BSDL1560 


56ne 


LMC-DEM174 


5 


24 


22 


-68 


31 


48 


NA 


4.90 


3 


.20 


140 


in LMC-N138 


85se 


LMC-N47 


5 


24 


22 


-67 


08 


56 


NC 


0.40 


0. 


.35 


80 


in LMC-DEM182 


85so 


BSDL1528 


5 


24 


22 


-65 


59 


24 


AC 


0.40 





40 




in LMC-DEM154 


56sc 


BSDL1578 


5 


24 


26 


-71 


38 


49 


AC 


0.45 


0. 


.45 




in LMC-DEM194 


56ne 


BSDL1556 


5 


24 


27 


-68 


39 


35 


A 


0.80 





.75 


160 




85so 


LMC-DEM175 


5 


24 


27 


-66 


17 


25 


NA 


11.0 


9 


.00 


60 


in SGshcll-LMC5 


56ne 


LMC-N132C 


5 


24 


28 


-69 


41 


00 


NA 


0.55 


0. 


.55 






56ne 


SL446A.KMHK858 


5 


24 


28 


-67 


43 


43 


C 


0.95 





90 


20 




56nc 


BSDL1558 


5 


24 


29 


-69 


06 


03 


A 


0.65 


0. 


.45 


160 


in LMC-DEM177 


56nc 


BSDL1559 


5 


24 


29 


-69 


20 


33 


NA 


1.80 


1 


.70 


30 


in LMC-DEM177 


56se 


LMC-DEM194 


5 


24 


30 


-71 


38 


35 


NA 


3.50 


3 


.00 


60 


in SGshell-LMC9 


56ne 


LMC-DEM178 


5 


24 


30 


-69 


27 


53 


NA 


6.00 


3 


.00 


50 




56nc 


BSDL1563 


5 


24 


30 


-69 


40 


19 


AC 


1.00 


0. 


.95 


170 




56nc 


SL444.KMHK861 


5 


24 


30 


-67 


40 


41 


C 


1.20 





.95 


70 




56ne 


BSDL1560 


5 


24 


31 


-69 


07 


26 


NA 


2.40 


1 


.20 


130 


in LMC-N140 


85so 


BSDL1550 


5 


24 


31 


-67 


29 


30 


A 


0.80 


0. 


.60 







56ne 


BSDL1571 


5 


24 


32 


-69 


54 


42 


AC 


0.65 


0. 


.55 


70 


mT,in BSDL1626 


85se 


BSDL1544 


5 


24 


32 


-66 


49 


36 


AC 


0.45 





.40 


50 




85ne 


BSDL1526 


5 


24 


32 


-64 


14 


49 


AC 


0.50 





.35 


100 





48 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Docl(2000) 

/ // 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56nc 


NGC1950,SL450,ESO56SC116 


5 


24 


33 


-69 


54 


08 


C 


1.70 


1.70 


— 


mT,in BSDL1626 


56nc 


LMC-N138 


5 


24 


33 


-68 


30 


26 


NA 


7.20 


5.30 


50 


in LMC-N135 


56nc 


BSDL1557 


5 


24 


33 


-68 


30 


32 


NC 


0.50 


0.50 


— 


in LMC-DEM174 


85so 


BSDL1537 


5 


24 


33 


-65 


11 


02 


A 


1.80 


0.60 


10 




56nc 


BSDL1570 


5 


24 


34 


-69 


47 


46 


AC 


0.95 


0.95 


— 




56nc 


BSDL1568 


5 


24 


36 


-69 


17 


06 


NA 


1.70 


1.40 


30 


in LMC-DEM177 


56ne 


SL449 


5 


24 


36 


-69 


44 


44 


C 


1.40 


1.40 


— 




56se 


BSDL1582 


5 


24 


38 


-70 


37 


48 


A 


0.60 


0.50 


20 


in SGshcll-LMC9 


56ne 


BSDL1567 


5 


24 


38 


-69 


01 


38 


A 


0.65 


0.45 


20 


in LMC-DEM177 


56nc 


KMHK863 


5 


24 


38 


-67 


52 


31 


CA 


0.50 


0.45 


10 


br*in 


85ne 


KMHK854 


5 


24 


39 


-63 


12 


09 


CA 


0.65 


0.40 


110 




56nc 


LMC-N138C,LMC-DEM179 


5 


24 


40 


-68 


28 


52 


NA 


1.00 


0.90 


60 


in LMC-N138 


85ne 


BSDL1538 


5 


24 


40 


-64 


19 


18 


AC 


0.55 


0.40 


40 




56nc 


LMC-N139 


5 


24 


42 


-69 


20 


03 


NC 


0.25 


0.25 


— 


in LMC-DEM177 


56nc 


BSDL1576 


5 


24 


42 


-69 


53 


15 


C 


0.95 


0.95 


— 


mT.in BSDL1626 


85so 


BSDL1551 


5 


24 


42 


-66 


22 


46 


CA 


0.50 


0.45 


10 


in BSDL1554 


85so 


BSDL1543 


5 


24 


43 


-64 


51 


27 


AC 


0.55 


0.40 


100 


br*in 


85ne 


NGC1942,SL445,LW203, 


5 


24 


43 


-63 


56 


27 


C 


1.90 


1.90 


— 


& ES085SC81,KMHK856 


56se 


BSDL1581 


5 


24 


44 


-70 


05 


06 


AC 


0.70 


0.65 


70 




85so 


BSDL1554 


5 


24 


45 


-66 


23 


04 


A 


1.40 


1.10 


160 


in NGC1945 


56nc 


SL446.KMHK869 


5 


24 


47 


-67 


43 


32 


C 


0.55 


0.55 


— 




85so 


HS277.KMHK867 


5 


24 


48 


-67 


05 


10 


CA 


0.80 


0.55 


80 


in LMC-DEM182 


85so 


LMC-DEM175ase 


5 


24 


48 


-66 


25 


45 


NA 


4.00 


3.50 


100 


in NGC1945 


56ne 


BSDL1575 


5 


24 


50 


-68 


30 


47 


AN 


1.70 


1.30 


120 


in LMC-N138 


56ne 


HS280 


5 


24 


51 


-69 


49 


44 


C 


0.90 


0.80 


40 




85sc 


NGC1945 


5 


24 


51 


-66 


24 


06 


NA 


10.0 


6.00 


60 


in LMC-N48 


85se 


BSDL1564 


5 


24 


52 


-67 


15 


33 


A 


0.50 


0.40 


30 


in Shaplcy-III 


85se 


KMHK862 


5 


24 


52 


-65 


47 


02 


C 


0.65 


0.60 


20 


in SGshell-LMC5 


56ne 


BSDL1579 


5 


24 


53 


-69 


05 


05 


AN 


0.50 


0.45 


30 


in LMC-DEM177 


85so 


BSDL1561 


5 


24 


54 


-66 


14 


11 


NA 


0.85 


0.85 


— 


in LMC-DEM175 


85so 


BSDL1553 


5 


24 


54 


-64 


55 


43 


A 


1.50 


1.30 


100 




56se 


SL447 


5 


24 


55 


-72 


03 


17 


C 


0.50 


0.50 


— 


mP,in BSDL1639 


56ne 


BSDL1585 


5 


24 


55 


-69 


26 


17 


AC 


0.70 


0.55 


120 


mT 


56ne 


LMC-N132H 


5 


24 


55 


-69 


38 


41 


NA 


0.70 


0.65 


130 


in LMC-DEM186 


85so 


LMC-N48E,ES085EN83 


5 


24 


55 


-66 


27 


19 


NA 


0.90 


0.90 


— 


in LMC-DEM175ase 


56ne 


BSDL1584 


5 


24 


56 


-69 


08 


42 


AC 


0.45 


0.30 


70 


in LMC-N140 


56ne 


BSDL1577 


5 


24 


56 


-68 


27 


53 


CN 


0.40 


0.35 


40 


in LMC-DEM180 


56ne 


BSDL1592 


5 


24 


57 


-69 


51 


43 


AC 


0.80 


0.65 


110 


mP.in BSDL1626 


56se 


BSDL1616 


5 


24 


58 


-72 


03 


24 


A 


0.40 


0.30 


60 


mP,in BSDL1639 


56nc 


BSDL1588 


5 


24 


58 


-69 


25 


26 


AC 


0.95 


0.70 


140 


mT 


85so 


BSDL1573 


5 


24 


58 


-67 


11 


38 


A 


1.50 


0.90 


150 


in LMC-DEM182 


85ne 


SL448,LW205,ESO85SC82, 


5 


24 


58 


-63 


02 


54 


C 


1.50 


1.50 


— 


& KMHK859 


56ne 


LMC-DEM180 


5 


24 


59 


-68 


28 


47 


NA 


1.90 


1.90 


— 


in LMC-N138 


85se 


BSDL1566 


5 


24 


59 


-66 


21 


33 


A 


1.70 


1.20 


20 


in NGC1945 


85se 


HS276 


5 


24 


59 


-64 


55 


37 


C 


0.45 


0.40 


70 


in BSDL1553 


56nc 


BSDL1580 


5 


25 


00 


-68 


19 


18 


NC 


0.45 


0.35 


140 




85so 


BSDL1569 


5 


25 


00 


-66 


39 


09 


AC 


0.40 


0.30 


80 


in BCDSP3 


56ne 


HS279 


5 


25 


01 


-69 


01 


30 


CA 


1.10 


1.00 


20 


in LMC-DEM177 


56ne 


BSDL1589 


5 


25 


01 


-69 


07 


01 


AN 


0.65 


0.40 


60 


in LMC-DEM177 


56ne 


SL453 


5 


25 


01 


-69 


25 


58 


C 


1.30 


1.20 


100 


mT 


56ne 


LMC-N132D,SNR0525-69.6 


5 


25 


02 


-69 


38 


30 


N 


0.80 


0.80 


— 


in LMC-DEM186 


56ne 


BSDL1591 


5 


25 


03 


-69 


13 


47 


NA 


4.40 


1.90 


170 


in LMC-DEM177 


56ne 


KMHK876 


5 


25 


03 


-68 


44 


03 


C 


0.60 


0.45 


10 




56se 


LMC-N202.LMC-DEM188 


5 


25 


04 


-71 


27 


47 


NA 


1.20 


1.10 


50 


in SGshcll-LMC9 


33nw 


LW210 


5 


25 


05 


-73 


01 


54 


AC 


0.70 


0.70 


— 




56nc 


BSDL1597 


5 


25 


05 


-69 


52 


25 


AC 


1.10 


0.85 


100 


mP,in BSDL1626 






5 


25 


06 


-71 


54 


57 




1 00 


U.oO 


fin 

DU 




56nc 


NGC1949,LMC-N138A, 


5 


25 


06 


-68 


28 


18 


NC 


0.95 


0.90 


100 


in LMC-DEM180 & ES056EN117.KMHK875 


85so 


KMHK872 


5 


25 


07 


-66 


59 


54 


CA 


0.75 


0.60 


150 


in LMC-DEM184 


56ne 


BSDL1596 


5 


25 


08 


-69 


18 


55 


AC 


0.55 


0.40 


150 


in SGshell-LMC3 


56ne 


BSDL1601 


5 


25 


08 


-69 


43 


06 


AC 


1.00 


0.90 


70 




56se 


BSDL1639 


5 


25 


09 


-72 


03 


03 


A 


2.60 


1.60 


100 




85se 


LMC-N48 


5 


25 


09 


-66 


20 


28 


NA 


19.0 


10.0 


40 


in Shaplcy-III 


85so 


SL452.KMHK871 


5 


25 


09 


-66 


38 


55 


CA 


0.80 


0.70 


10 


in BCDSP3 


56se 


KMHK880 


5 


25 


10 


-70 


33 


49 


AC 


0.45 


0.45 




in SGshell-LMC9 


56nc 


BSDL1598 


5 


25 


10 


-69 


20 


37 


NA 


0.60 


0.50 


60 


in BSDL1607 


85so 


BCDSP3 


5 


25 


10 


-66 


39 


06 


A 


2.70 


1.80 


80 


in Shapley-III 


85ne 


BSDL1565 


5 


25 


12 


-64 


28 


47 


A 


0.80 


0.65 


130 




56se 


BSDL1613 


5 


25 


13 


-70 


34 


22 


A 


0.45 


0.35 


80 


in SGshcll-LMC9 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56ne 


LMC-N140 


5 


25 


13 


-69 


09 


59 


NA 


10.5 


3.00 


140 


in LMC-DEM177 


56ne 


HS281 


5 


25 


13 


-69 


15 


13 


AC 


0.60 


0.50 


50 


in BSDL1591,br*in 


56se 


HS282 


5 


25 


14 


-70 


05 


55 


CA 


0.80 


0.70 


70 




85se 


NGC1946,SL454,ES085SC84, 


5 


25 


15 


-66 


23 


36 


C 


1.00 


0.90 


130 


in NGC1945 & KMHK874 


8 5 so 


BSDL1574 


5 


25 


15 


-65 


08 


01 


A 


0.80 


0.60 


140 




56se 


BSDL1621 


5 


25 


16 


-70 


43 


02 


A 


0.80 


0.50 


20 


in SGshell-LMC9 


56ne 


LMC-DEM186 


5 


25 


16 


-69 


37 


50 


NA 


6.10 


3.70 


30 




85se 


LMC-DEM182 


5 


25 


16 


-66 


55 


28 


NA 


33.0 


25.0 





in Shaplcy-III 


56nc 


BSDL1608 


5 


25 


17 


-69 


32 


21 


CA 


0.40 


0.35 


150 




56se 


BSDL1618 


5 


25 


18 


-70 


23 


08 


AC 


0.85 


0.60 


130 




56ne 


BSDL1605 


5 


25 


18 


-69 


08 


31 


NA 


0.50 


0.40 


80 


in LMC-N140 


8 5 so 


BSDL1583 


5 


25 


18 


-66 


02 


23 


A 


1.50 


1.10 


140 


in LMC-DEM181 


56se 


BSDL1640 


5 


25 


19 


-71 


10 


54 


A 


0.80 


0.60 


50 


in SGshell-LMC9 


56nc 


BSDL1607 


5 


25 


19 


-69 


21 


07 


NA 


3.00 


1.90 


50 


in LMC-DEM187 


56se 


SL461.KMHK887 


5 


25 


20 


-71 


48 


11 


C 


1.70 


1.70 


— 




56ne 


BSDL1614 


5 


25 


21 


-69 


47 


10 


AC 


0.50 


0.45 


140 


mP 


33nw 


BSDL1669 


5 


25 


22 


-72 


26 


47 


A 


0.70 


0.60 


70 


gal at edge? 


8 5 so 


BSDL1590 


5 


25 


22 


-66 


36 


48 


A 


0.60 


0.40 


40 


in Shapley-III 


56se 


BSDL1645 


5 


25 


23 


-71 


11 


28 


CA 


0.35 


0.35 


— 


in BSDL1648 


56se 


HS284.KMHK890 


5 


25 


23 


-71 


52 


18 


C 


0.50 


0.40 


40 


mP 


56se 


BSDL1648 


5 


25 


24 


-71 


11 


35 


A 


1.50 


1.00 


60 


in SGshell-LMC9 


56nc 


LMC-DEM187 


5 


25 


24 


-69 


23 


40 


NA 


8.00 


3.90 


170 


in LMC-N135 


8 5 so 


BSDL1587 


5 


25 


24 


-66 


10 


25 


CA 


0.70 


0.60 


40 


in SGshell-LMC5 


56se 


BSDL1661 


5 


25 


25 


-71 


52 


23 


AC 


0.35 


0.25 


20 


mP 


56ne 


SL457 


5 


25 


25 


-69 


26 


37 


NA 


1.20 


1.10 


70 


in LMC-N142 


56ne 


BSDL1619 


5 


25 


25 


-69 


42 


00 


A 


2.50 


1.80 


60 




8 5 so 


LMC-N49B.SNR0525-66.0 


5 


25 


25 


-65 


59 


30 


N 


2.60 


2.40 


30 


in LMC-DEM181 


56nc 


SL460 


5 


25 


26 


-69 


46 


38 


C 


0.80 


0.75 


100 


mP 


56nc 


LH51 


5 


25 


26 


-67 


28 


23 


NA 


3.30 


2.60 


30 


in LMC-N51D 


8 5 so 


LMC-DEM181 


5 


25 


26 


-66 


00 


19 


NA 


8.00 


5.50 


150 


in SGshell-LMC5 


33nw 


LW211,KMHK901 


5 


25 


27 


-73 


34 


13 


C 


0.75 


0.65 


40 




56ne 


BSDL1626 


5 


25 


27 


-69 


53 


15 


A 


10.5 


7.30 


80 




56ne 


NGC1953,SL459,ES056SC118 


5 


25 


27 


-68 


50 


18 


C 


1.20 


1.20 


— 


sup Shapley-II 


56ne 


SL456.KMHK879 


5 


25 


27 


-67 


29 


09 


NA 


1.70 


1.50 


40 


in LH51 


8 5 so 


LMC-N48D,LMC-DEM183 


5 


25 


28 


-66 


21 


50 


NA 


1.10 


1.00 


110 


in NGC1945 


56ne 


BSDL1627 


5 


25 


29 


-69 


40 


20 


A 


0.90 


0.70 


20 


in LMC-DEM186 


56nc 


BSDL1620 


5 


25 


30 


-69 


10 


51 


NA 


0.80 


0.55 


70 


in LMC-N140 


56nc 


HS283 


5 


25 


30 


-69 


20 


51 


AC 


1.10 


1.00 


170 


in BSDL1607 


56nc 


NGC1958,SL462,ES056SC119 


5 


25 


30 


-69 


50 


12 


C 


1.50 


1.50 


— 


mP,in BSDL1626 


8 5 so 


BSDL1595 


5 


25 


30 


-66 


39 


46 


AC 


0.50 


0.45 


110 


in Shaplcy-III 


56ne 


LMC-N142 


5 


25 


31 


-69 


26 


35 


NA 


3.50 


2.50 





in LMC-DEM187 


56ne 


BSDL1604 


5 


25 


31 


-67 


28 


36 


AN 


0.55 


0.55 


— 


in SL456 


85so 


BSDL1593 


5 


25 


31 


-66 


15 


36 


AC 


0.75 


0.75 


— 


in NGC1948 


56se 


BSDL1679 


5 


25 


32 


-72 


00 


03 


A 


0.95 


0.70 


60 




56ne 


BSDL1636 


5 


25 


32 


-69 


32 


56 


AC 


1.60 


1.10 


10 




56nc 


BSDL1606 


5 


25 


32 


-67 


27 


49 


NA 


1.50 


0.60 


30 


in LH51 


8 5 so 


BSDL1599 


5 


25 


32 


-66 


41 


47 


A 


0.45 


0.40 


110 


in Shaplcy-III 


56nc 


BSDL1635 


5 


25 


33 


-69 


24 


43 


NA 


1.20 


0.90 


130 


in LMC-DEM187 


85sc 


LMC-DEM184 


5 


25 


33 


-67 


00 


30 


NA 


8.00 


7.00 


20 


in LMC-DEM182 


8 5 so 


BSDL1594 


5 


25 


33 


-66 


04 


28 


AC 


0.50 


0.40 


170 


in SGshell-LMC5 


8 5 so 


BSDL1600 


5 


25 


33 


-66 


36 


18 


AC 


0.50 


0.45 


80 


in Shaplcy-III 


56ne 


BSDL1629 


5 


25 


34 


-69 


09 


21 


AC 


0.45 


0.35 


50 


in BSDL1638 


56ne 


BSDL1631 


5 


25 


34 


-69 


09 


43 


A 


0.50 


0.40 


140 


in BSDL1638 


8 5 so 


BSDL1603 


5 


25 


34 


-66 


54 


47 


AC 


0.50 


0.35 


140 


in LMC-DEM182 


56nc 


BSDL1628 


5 


25 


35 


-69 


02 


18 


A 


2.90 


1.10 


140 


in LMC-DEM177 


56nc 


BSDL1634 


5 


25 


35 


-69 


13 


29 


AC 


0.60 


0.55 


90 


in LMC-N140,br*in 


85nc 


IjVV ZUo.±vlVlXl±Vo i O 


5 


25 


35 


-64 


45 


36 




n sn 
u.ou 


U.DO 


n 
u 


nor iNkj^iy'i^ 


56nc 


NGC1959,SL466,ESO56SC120 


5 


25 


36 


-69 


55 


37 


c 


1.60 


1.60 




in BSDL1626 


85no 


BSDL1586 


5 


25 


36 


-64 


21 


08 


A 


0.75 


0.55 


130 




56ne 


BSDL1623 


5 


25 


37 


-68 


38 


15 


A 


1.10 


0.90 


110 


in BSDL1683 


56ne 


BSDL1647 


5 


25 


38 


-69 


49 


49 


CA 


0.95 


0.90 


160 


mPan BSDL1626 


56ne 


BSDL1638 


5 


25 


39 


-69 


08 


47 


NA 


2.60 


1.90 


20 


in SGshell-LMC3 


56se 


BSDL1672 


5 


25 


40 


-71 


05 


24 


CA 


0.60 


0.55 


30 


in SGshell-LMC9 


56se 


HS286 


5 


25 


40 


-70 


15 


38 


AC 


0.90 


0.65 


130 




56se 


BSDL1660 


5 


25 


40 


-70 


18 


05 


AC 


0.50 


0.35 


70 




56se 


BSDL1665 


5 


25 


40 


-70 


43 


17 


AC 


0.55 


0.40 


90 


in SGshell-LMC9 


8 5 so 


BSDL1602 


5 


25 


40 


-66 


00 


35 


A 


0.85 


0.85 




in LMC-DEM181 


56ne 


HS285 


5 


25 


41 


-69 


42 


49 


CA 


1.60 


1.40 


80 




33nw 


BSDL1698 


5 


25 


42 


-72 


17 


10 


AC 


0.55 


0.45 


60 
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Table 1. (continued) 



Plate Name RA(2000) Docl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 

h m a o i ii i i o 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 



85se 


LMC-N48B,LMC-DEM189a 


5 


25 


42 


-66 


17 


36 


NA 


1.30 


1 


10 


30 


in NGC1948 


56ne 


BSDL1643 


5 


25 


44 


-69 


00 


42 


A 


0.55 





40 


40 


in SGshell-LMC3 


85se 


BSDL1615 


5 


25 


44 


-67 


12 


54 


AC 


0.55 





50 


50 


in NGC1948 


85ne 


LW209.KMHK877 


5 


25 


44 


-63 


01 


15 


C 


0.65 





65 


— 




85se 


BSDL1617 


5 


25 


45 


-67 


12 


20 


A 


0.45 





30 


30 


in Shaplcy-III 


85se 


BSDL1609 


5 


25 


45 


-66 


15 


49 


CA 


0.90 





75 


140 


in NGC1948 


56ne 


BSDL1652 


5 


25 


46 


-69 


16 


34 


A 


1.00 





80 


20 


in SGshell-LMC3 


56se 


BSDL1684 


5 


25 


47 


-70 


55 


02 


A 


1.10 





85 


160 


in SGshell-LMC9 


85se 


BSDL1611 


5 


25 


47 


-66 


14 


59 


NA 


0.60 





60 


— 


in NGC1948 


85se 


BSDL1610 


5 


25 


47 


-66 


18 


09 


AC 


0.45 





35 


40 


in NGC1948 


85se 


BSDL1612 


5 


25 


47 


-66 


30 


21 


A 


1 


50 


1 


50 


— 


in LMC-DEM195 


56nc 


BSDL1653 


5 


25 


48 


-69 


11 


58 


AN 





50 





45 


150 


in LMC-N140 


56ne 


BSDL1646 


5 


25 


48 


-68 


47 


31 


AC 


0.40 





35 


120 


in Shaplcy-II 


56nc 


BSDL1650 


5 


25 


49 


-68 


49 


29 


CA 


0.60 





55 


170 


in Shaplcy-II 


56ne 


BSDL1651 


5 


25 


49 


-68 


53 


13 


A 


0.65 





35 


60 


in LMC-N144 


85se 


LMC-N48A 


5 


25 


49 


-66 


15 


05 


AN 


0.65 





55 


170 


in NGC1948 


85se 


NGC1948,SL458,LH52,LH53s, 


5 


25 


51 


-66 


15 


51 


NA 


7.00 


5 


70 


30 


in LMC-N48 & LMC-DEM189.ES085SC85 


56ne 


BSDL1666 


5 


25 


52 


-69 


29 


26 


A 


1.10 





90 


150 




56nc 


LMC-N134 


5 


25 


52 


-69 


52 


54 


NA 


0.85 





65 


30 


mP,in BSDL1626 


56ne 


HS291 


5 


25 


52 


-69 


56 


53 


CA 


0.70 





65 


160 




56ne 


LMC-N51D,LMC-DEM192 


5 


25 


52 


-67 


29 


50 


NA 


10.5 


9 


00 


10 


in LMC-N51 


85se 


LMC-N48C 


5 


25 


52 


-66 


14 


32 


NA 





65 





60 


150 


in NGC1948 


56se 


BSDL1694 


5 


25 


53 


-71 


00 


31 


AC 





35 





30 


140 


in SGshell-LMC9 


56se 


BSDL1710 


5 


25 


53 


-71 


49 


09 


A 





60 





50 


80 




56ne 


BSDL1663 


5 


25 


53 


-69 


18 


47 


A 





65 





50 


50 


in SGshcll-LMC3 


85se 


LMC-DEM185 


5 


25 


53 


-65 


55 


46 


NA 


2 


50 


2 


00 


130 


in SGshell-LMC5 


56nc 


HS290 


5 


25 


55 


-69 


38 


42 


CA 





65 





55 


170 




85se 


BSDL1622 


5 


25 


55 


-66 


17 


35 


AC 





50 





45 


70 


in NGC1948 


56nc 


BSDL1681 


5 


25 


56 


-69 


48 


33 


CA 


1 


00 





75 


150 




56sc 


BSDL1680 


5 


25 


56 


-69 


53 


11 


CA 





55 





50 


90 


mP,in BSDL1626 


56ne 


BSDL1656 


5 


25 


56 


-68 


26 


01 


A 


1 


10 





85 


30 


in LMC-DEM203,br*edge 


85se 


LMC-N50,LMC-DEM193 


5 


25 


56 


-67 


09 


56 


NA 


3 


00 


2 


40 


20 


in Shaplcy-III 


85se 


BSDL1624 


5 


25 


56 


-66 


11 


03 


AC 





90 





75 


30 


in LH53n 


56ne 


SL469 


5 


25 


57 


-69 


45 


05 


C 





85 





85 


— 




56ne 


BSDL1664 


5 


25 


57 


-68 


50 


53 


AN 





55 





45 


110 


in LMC-N144 


56se 


KMHK897 


5 


25 


58 


-70 


27 


33 


C 





60 





50 


80 




56ne 


BSDL1667 


5 


26 


00 


-68 


44 


03 


NA 


1 


20 





80 


150 


in BSDL1683 


85se 


HS287,KMHK884 


5 


26 


00 


-67 


09 


16 


NA 





65 





60 


70 


in LMC-N50 


85se 


HS288,KMHK885 


5 


26 


00 


-67 


15 


26 


C 





70 





60 


100 


mP.in LMC-DEM200 


85se 


BSDL1633 


5 


26 


00 


-66 


09 


49 


NA 





55 





55 


— 


in LH53n 


56sc 


HS293 


5 


26 


01 


-70 


21 


15 


AC 


1 


00 





70 


50 




56ne 


SL468 


5 


26 


01 


-69 


30 


20 


C 


1 


60 


1 


50 


10 




85se 


BSDL1649 


5 


26 


01 


-67 


15 


16 


AC 





35 





35 


— 


mP,in LMC-DEM200 


85se 


LMC-N49,LMC-DEM190, 


5 


26 


01 


-66 


05 


03 


N 


1 


50 


1 


50 


— 


in LH53n & SNR0525-66.1 


85se 


BSDL1637 


5 


26 


01 


-66 


11 


59 


A 





80 





60 


30 


in LH53n 


56ne 


BSDL1670 


5 


26 


03 


-68 


37 


35 


NA 


3 


20 


2 


70 


50 


in BSDL1683 


56ne 


BSDL1673 


5 


26 


03 


-68 


49 


10 


A 





65 





35 


30 


in LMC-N144 


56ne 


BSDL1655 


5 


26 


04 


-67 


29 


56 


CN 





05 





55 


60 


in SL467 


56sc 


HS295 


5 


26 


05 


-70 


05 


45 


C 





80 





80 


— 




56ne 


BSDL1682 


5 


26 


05 


-69 


01 


03 


A 





65 





45 


40 


in SGshell-LMC3 


56ne 


BSDL1685 


5 


26 


05 


-69 


08 


31 


AC 





50 





45 


10 


in SGshell-LMC3 


56nc 


BSDL1675 


5 


26 


05 


-68 


42 


08 


NA 


1 


10 


1 


10 




in BSDL1683 


85se 


BSDL1641 


5 


26 


05 


-66 


02 


11 


A 


1 


00 





90 


160 


in LH53n 


85se 


NGC1951,SL464,ES085SC86, 


5 


26 


05 


-66 


35 


50 


C 


1 


70 


1 


50 


20 


mP.in BSDL1677 & KMHK886 


56se 


BSDL1701 


5 


26 


06 


-70 


19 


01 


AC 





40 





35 


90 




56ne 


BSDL1689 


5 


26 


06 


-69 


12 


28 


A 





65 





50 


40 


in SGshell-LMC3 


56ne 


BSDL1678 


5 


26 


06 


-68 


42 


03 


CN 





45 





40 


50 


in BSDL1675 


85se 


BSDL1657 


5 


26 


06 


-67 


10 


57 


AC 





55 





50 


160 


in LMC-DEM200,br*in 


56ne 


BSDL1659 


5 


26 


06 


-67 


29 


13 


AN 





60 





55 


170 


in SL467 


56se 


HS292 


5 


26 


07 


-70 


03 


05 


A 


1 


50 





70 


130 




56se 


BSDL1716 


5 


26 


07 


-70 


59 


19 


AC 





50 





45 


110 


in SGshcll-LMC9 


56ne 


BSDL1688 


5 


26 


07 


-69 


05 


35 


NA 


1 


10 





95 


20 


in LMC-DEM198 


56ne 


KMHK895 


5 


26 


07 


-68 


38 


02 


NA 


1 


20 





90 


120 


in BSDL1670 


56ne 


BSDL1668 


5 


26 


07 


-67 


59 


18 


AC 





40 





35 


140 




85ne 


LW212.KMHK882 


5 


26 


07 


-64 


33 


39 


C 


1 


40 


1 


40 




mP 


56sc 


LMC-N205B.LH56 


5 


26 


08 


-71 


35 


49 


NA 


4 


80 


3 


20 


110 


in LMC-DEM202 


56sc 


SL474.KMHK909 


5 


26 


08 


-71 


48 


37 


C 


1 


40 


1 


30 


30 


mP 


85se 


BSDL1644 


5 


26 


08 


-66 


09 


45 


NA 





70 





55 


20 


in LMC-DEM191 


56ne 


HS289 


5 


26 


09 


-68 


36 


42 


NC 





70 





55 


120 


in BSDL1670 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56ne 


SL467.KMHK888 


5 


26 


09 


-67 


29 


50 


NA 


2.50 


1.30 


110 


in NGC1955 


85ne 


BSDL1630 


5 


26 


09 


-64 


33 


40 


C 


0.40 


0.35 


150 


mP 


56nc 


BSDL1683 


5 


26 


10 


-68 


35 


08 


NA 


14.5 


7.50 


30 


in LMC-DEM203 


85so 


LMC-DEM191 


5 


26 


11 


-66 


08 


56 


NA 


2.50 


2.10 


90 


in LH53n 


85ne 


BSDL1625 


5 


26 


11 


-63 


58 


07 


A 


0.75 


0.40 


40 




56sc 


KMHK907 


5 


26 


12 


-70 


58 


53 


CA 


0.55 


0.50 


150 


in SGshcll-LMC9 


56ne 


BSDL1690 


5 


26 


12 


-68 


43 


13 


NA 


0.95 


0.85 


110 


in BSDL1683 


56ne 


NGC1955,LH54,ES056SC121 


5 


26 


12 


-67 


29 


56 


NA 


4.00 


3.60 


20 


in LMC-N51D 


56se 


BSDL1713 


5 


26 


13 


-70 


15 


33 


AC 


0.50 


0.45 


10 




56ne 


BSDL1704 


5 


26 


13 


-69 


37 


31 


AC 


0.75 


0.50 


10 




56sc 


SL472.KMHK906 


5 


26 


14 


-70 


22 


52 


C 


1.00 


0.85 


10 




56ne 


BSDL1696 


5 


26 


14 


-69 


01 


37 


A 


0.55 


0.50 


20 


in SGshcll-LMC3 


56nc 


LMC-N51B.KMHK894 


5 


26 


14 


-67 


37 


13 


NC 


0.70 


0.70 


— 


in SL471 


85so 


SL465.KMHK892 


5 


26 


14 


-66 


34 


04 


C 


1.10 


0.90 


110 


mP.in BSDL1677 


56nc 


BSDL1674 


5 


26 


15 


-67 


29 


56 


NC 


0.85 


0.65 


30 


in SL467 


85so 


SL463,LW213,KMHK889 


5 


26 


15 


-66 


03 


08 


C 


1.10 


1.00 


40 


in LH53n 


56se 


KMHK910 


5 


26 


16 


-71 


49 


16 


AC 


0.70 


0.60 


40 


mP 


56se 


BSDL1718 


5 


26 


16 


-70 


10 


00 


AC 


0.65 


0.50 


30 




56nc 


BSDL1707 


5 


26 


16 


-69 


34 


06 


AC 


0.55 


0.50 


50 




56nc 


BSDL1692 


5 


26 


16 


-68 


26 


56 


AC 


0.40 


0.35 


120 


in LMC-DEM203 


85sc 


LH53n 


5 


26 


16 


-66 


07 


51 


AN 


9.50 


6.00 


30 


in Shaplcy-III 


56nc 


BSDL1712 


5 


26 


17 


-69 


35 


27 


CA 


0.90 


0.80 


150 




56nc 


BSDL1693 


5 


26 


17 


-68 


26 


12 


A 


0.50 


0.40 


30 


in LMC-DEM203 


56nc 


BSDL1697 


5 


26 


17 


-68 


40 


10 


AC 


0.40 


0.35 


90 


in BSDL1683 


56ne 


NGC1962.ES056SC122 


5 


26 


17 


-68 


50 


15 


NA 


1.40 


1.40 


— 


in SL476 


85so 


BSDL1676 


5 


26 


17 


-67 


14 


59 


A 


0.55 


0.45 


80 


in LMC-DEM200 


56nc 


HS296 


5 


26 


18 


-69 


40 


24 


A 


0.95 


0.70 


40 




56nc 


BSDL1714 


5 


26 


18 


-69 


51 


49 


A 


1.60 


1.40 


60 


in BSDL1626 


85so 


BSDL1662 


5 


26 


18 


-66 


12 


13 


NA 


0.65 


0.65 


— 


in LMC-N48 


56nc 


BSDL1700 


5 


26 


19 


-68 


49 


11 


NA 


0.60 


0.60 


— 


in SL476 


85sc 


BSDL1658 


5 


26 


19 


-65 


29 


29 


CA 


0.45 


0.40 


130 




85ne 


BSDL1642 


5 


26 


19 


-64 


02 


27 


A 


0.55 


0.45 


60 




56nc 


HS298 


5 


26 


20 


-69 


30 


13 


C 


0.80 


0.70 


100 




56ne 


SL471 


5 


26 


20 


-67 


37 


15 


NA 


1.70 


1.40 


100 


in LMC-N51E 


56se 


BSDL1739 


5 


26 


21 


-70 


56 


04 


AC 


0.50 


0.45 


150 


in SGshell-LMC9 


56nc 


BSDL1709 


5 


26 


21 


-69 


04 


23 


AN 


0.45 


0.35 


20 


in LMC-DEM198 


85sc 


BSDL1686 


5 


26 


21 


-67 


15 


57 


AN 


1.20 


0.90 


50 


in LMC-DEM200 


56sc 


BSDL1742 


5 


26 


22 


-71 


06 


04 


A 


0.70 


0.65 


100 


in SGshcll-LMC9 


56nc 


BSDL1719 


5 


26 


22 


-69 


36 


34 


CA 


0.45 


0.40 


10 




56nc 


BSDL1703 


5 


26 


22 


-68 


40 


01 


NC 


0.35 


0.35 


— 


in BSDL1683 


56ne 


HS294 


5 


26 


22 


-68 


42 


25 


AC 


0.80 


0.50 


110 


in BSDL1683 


85so 


LMC-DEM189b 


5 


26 


22 


-66 


14 


31 


NA 


1.90 


1.50 


30 


in LMC-N48 


85so 


BSDL1671 


5 


26 


22 


-66 


22 


55 


AC 


0.60 


0.50 


10 


mP.in BSDL1687 


85se 


BSDL1677 


5 


26 


22 


-66 


36 


01 


A 


6.00 


4.00 


130 


in Shaplcy-III 


56se 


SL477.KMHK911 


5 


26 


23 


-71 


41 


51 


C 


1.30 


1.10 


30 




56nc 


BSDL1723 


5 


26 


23 


-69 


43 


46 


C 


0.70 


0.60 


20 




56nc 


KMHK898 


5 


26 


23 


-68 


02 


47 


AC 


0.40 


0.35 


140 




56nc 


BSDL1706 


5 


26 


23 


-68 


45 


31 


NA 


2.60 


1.60 


80 


in LMC-N144 


56nc 


BSDL1715 


5 


26 


24 


-69 


12 


36 


CA 


0.70 


0.60 


90 


in SGshell-LMC3 


56nc 


KMHK899 


5 


26 


24 


-68 


17 


58 


AC 


0.40 


0.35 


80 


in LMC-DEM203 


56nc 


KMHK902 


5 


26 


24 


-68 


41 


57 


A 


0.85 


0.75 


140 


in BSDL1683 


85ne 


BSDL1654 


5 


26 


24 


-64 


26 


33 


A 


0.90 


0.75 


50 




56nc 


BSDL1722 


5 


26 


25 


-69 


16 


37 


A 


0.65 


0.45 


20 


in LMC-DEM197 


56ne 


BSDL1724 


5 


26 


25 


-69 


40 


11 


AC 


0.60 


0.60 


— 




56nc 


BSDL1702 


5 


26 


25 


-68 


17 


09 


A 


0.55 


0.35 


20 


in LMC-DEM203 


85so 


SL470.KMHK896 


5 


26 


25 


-66 


23 


15 


C 


1.00 


0.90 


30 


mP,in BSDL1687 




RQFlT 1 7 A 1 
DOlJL 1 (41 


5 


26 


26 


-70 


41 


14 




n on 
u.yu 


U. i u 


i nn 


in o kjsncii-i_jivi^y 


56ne 


LMC-N143 


5 


26 


26 


-69 


19 


07 


NA 


2.70 


2.30 


170 


in LMC-DEM197 


56nc 


BSDL1695 


5 


26 


26 


-67 


37 


23 


AC 


0.65 


0.50 


100 


in SL471 


56nc 


BSDL1720 


5 


26 


27 


-69 


05 


44 


AC 


0.45 


0.40 


50 


in LMC-DEM198 


56ne 


SL475.LH57 


5 


26 


27 


-69 


18 


32 


NA 


1.50 


1.50 




in LMC-N143 


56nc 


HS300 


5 


26 


28 


-69 


27 


02 


AC 


1.20 


0.90 


100 


br*in 


56nc 


SL476.LH58 


5 


26 


28 


-68 


49 


04 


NA 


4.10 


3.40 


100 


in LMC-N144 


56nc 


BSDL1699 


5 


26 


28 


-67 


42 


04 


NA 


1.10 


1.00 


170 


in LMC-N51E 


56se 


BSDL1743 


5 


26 


29 


-70 


28 


16 


A 


0.65 


0.45 


10 




56sc 


BSDL1752 


5 


26 


29 


-70 


51 


37 


AC 


0.45 


0.40 


100 


in SGshell-LMC9 


56nc 


SL473,KMHK904 


5 


26 


29 


-68 


22 


27 


C 


1.30 


1.10 


140 


in LMC-DEM203 


56nc 


NGC1965,ES056SC123,BH13C1 


5 


26 


29 


-68 


48 


22 


NA 


1.20 


1.10 


50 


mP.in SL476 


56nc 


KMHK900 


5 


26 


29 


-67 


41 


58 


CN 


0.50 


0.45 


50 


mP,in BSDL1699 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


85so 


BSDL1687 


5 


26 


29 


-66 


23 


07 


A 


1.80 


1.30 


80 


in LMC-DEM195 


56ne 


BSDL1726 


5 


26 


30 


-69 


08 


44 


AN 


1.20 


0.85 


160 


in LMC-DEM198 


56nc 


BSDL1736 


5 


26 


30 


-69 


55 


00 


A 


1.50 


0.95 


150 




56nc 


BSDL1705 


5 


26 


30 


-67 


41 


44 


CN 


0.35 


0.30 


70 


mP,in BSDL1699 


85so 


BSDL1691 


5 


26 


30 


-66 


34 


55 


AC 


1.00 


0.70 


10 


in BSDL1677 


56nc 


BSDL1730 


5 


26 


31 


-69 


12 


17 


AC 


0.30 


0.25 


140 


in SGshell-LMC3 


56ne 


LMC-DEM197 


5 


26 


32 


-69 


18 


54 


NA 


6.00 


5.50 





in SGshell-LMC3 


56ne 


KMK88-56 


5 


26 


32 


-69 


48 


03 


CA 


0.80 


0.70 


150 




56ne 


NGC1969,SL479,ES056SC124 


5 


26 


32 


-69 


50 


29 


C 


1.20 


1.20 


— 


mT.in LH59 


56nc 


LMC-N144B 


5 


26 


32 


-68 


48 


46 


NC 


0.35 


0.35 


— 


in SL476 


56ne 


LMC-N51E,LH55,LMC-DEM196 


5 


26 


32 


-67 


38 


52 


NA 


7.50 


6.00 


150 


in LMC-N51 


56nc 


HS301 


5 


26 


34 


-69 


36 


48 


CA 


0.85 


0.75 


80 




56nc 


BSDL1711 


5 


26 


34 


-67 


43 


21 


AN 


0.45 


0.40 


140 


in BSDL1717 


56se 


BSDL1763 


5 


26 


35 


-70 


57 


39 


A 


0.40 


0.35 


170 


in SGshell-LMC9 


85so 


BSDL1708 


5 


26 


37 


-67 


10 


11 


A 


0.90 


0.60 


110 


in LMC-DEM200 


56ne 


LMC-DEM198 


5 


26 


38 


-69 


06 


38 


NA 


6.50 


5.10 


20 


in Shaplcy-II 


56ne 


HS299,KMHK905 


5 


26 


38 


-67 


39 


19 


CN 


0.60 


0.60 


— 


in LMC-N51E 


56ne 


BSDL1717 


5 


26 


38 


-67 


43 


48 


NA 


2.10 


1.70 


90 


in LMC-N51 


85so 


LMC-DEM195 


5 


26 


38 


-66 


21 


34 


NA 


35.0 


10.0 


30 


in Shaplcy-III 


56sc 


HS301A,KMHK917 


5 


26 


39 


-71 


58 


50 


C 


1.00 


0.90 


110 




56nc 


BSDL1737 


5 


26 


39 


-69 


01 


09 


AC 


0.45 


0.40 


150 


in BSDL1754 


56nc 


BSDL1733 


5 


26 


39 


-68 


43 


14 


A 


0.70 


0.40 


40 


in LMC-DEM203 


56se 


BSDL1782 


5 


26 


40 


-71 


50 


28 


AC 


0.50 


0.50 


— 




56ne 


BSDL1734 


5 


26 


40 


-68 


48 


28 


NA 


0.60 


0.60 


— 


in SL476 


56ne 


BSDL1744 


5 


26 


42 


-69 


08 


25 


CA 


0.40 


0.35 


150 


in BSDL1746 


56ne 


NGC1967,SL478,ES056SC126 


5 


26 


43 


-69 


06 


05 


C 


0.95 


0.90 


100 


in LMC-DEM198 


56ne 


BSDL1746 


5 


26 


43 


-69 


08 


32 


AN 


1.20 


1.00 


40 


in LMC-DEM198 


56nc 


LMC-N144,LMC-DEM199 


5 


26 


43 


-68 


50 


35 


NA 


12.0 


10.5 


170 


in Shaplcy-II 


56nc 


BSDL1745 


5 


26 


43 


-68 


57 


50 


AC 


0.50 


0.40 


90 


in Shaplcy-II 


56nc 


BSDL1740 


5 


26 


44 


-68 


28 


20 


A 


0.60 


0.50 


80 


in LMC-DEM203 


56se 


BSDL1766 


5 


26 


45 


-70 


19 


44 


AC 


0.65 


0.60 


120 




56ne 


BSDL1759 


5 


26 


45 


-69 


48 


11 


AC 


0.45 


0.45 


— 




56ne 


NGC1971,SL481,ES056SC128, 


5 


26 


45 


-69 


51 


07 


C 


1.10 


0.95 





mT.in LH59 & BRHT12a 


56ne 


NGC1966,LMC-N144A, 


5 


26 


45 


-68 


48 


41 


NC 


1.10 


1.00 


30 


mP.in SL476 & ES056SC125,BH13C2 


85se 


LMC-DEM200 


5 


26 


45 


-67 


11 


55 


NA 


10.0 


8.00 


30 


in Shaplcy-III 


85so 


BSDL1721 


5 


26 


46 


-66 


44 


50 


AC 


0.45 


0.45 


— 


in Shaplcy-III 


85so 


HS297 


5 


26 


46 


-65 


19 


04 


AC 


0.50 


0.45 


70 




56nc 


BSDL1750 


5 


26 


47 


-69 


00 


30 


CA 


0.60 


0.50 


40 


in BSDL1754 


56ne 


LMC-N51 


5 


26 


47 


-67 


31 


05 


NA 


22.0 


22.0 


— 


in Shaplcy-III 


56se 


BSDL1773 


5 


26 


48 


-70 


51 


31 


A 


0.50 


0.30 


120 


in SGshell-LMC9 


56ne 


NGC1972,SL480,ESO56SC129, 


5 


26 


48 


-69 


50 


18 


C 


0.90 


0.80 


100 


mT.in LH59 & BRHT12b 


85so 


BSDL1728 


5 


26 


48 


-67 


08 


36 


A 


0.80 


0.65 


130 


in LMC-DEM200 


85se 


LW214,KMHK903 


5 


26 


48 


-65 


47 


33 


C 


0.65 


0.65 


— 




56se 


BSDL1776 


5 


26 


49 


-70 


50 


20 


A 


0.45 


0.30 


150 


in SGshcll-LMC9 


56ne 


BSDL1754 


5 


26 


49 


-69 


00 


24 


A 


2.40 


2.10 


60 


in Shaplcy-II 


56nc 


BSDL1757 


5 


26 


49 


-69 


10 


37 


AC 


0.35 


0.30 


170 


in Shaplcy-II 


56nc 


NGC1970,ESO56SC127 


5 


26 


49 


-68 


49 


40 


NA 


1.50 


1.50 


— 


in SL476 


56nc 


BSDL1748 


5 


26 


50 


-68 


25 


40 


CA 


0.50 


0.35 


40 


in LMC-DEM203 


85so 


BSDL1732 


5 


26 


50 


-67 


27 


03 


AN 


1.20 


0.85 


160 


in LMC-N51 


56ne 


BSDL1749 


5 


26 


51 


-68 


25 


01 


A 


0.50 


0.40 


140 


in LMC-DEM203 


56ne 


BSDL1755 


5 


26 


51 


-68 


50 


12 


AN 


0.70 


0.60 


160 


in NGC1970 


56ne 


KMK88-57 


5 


26 


52 


-69 


48 


57 


C 


0.60 


0.55 


60 




56ne 


BSDL1751 


5 


26 


52 


-68 


23 


29 


CA 


0.50 


0.45 


30 


in LMC-DEM203 


56se 


BSDL1777 


5 


26 


53 


-70 


30 


56 


A 


1.20 


1.10 


100 


in SGshell-LMC9 


56ne 


BSDL1767 


5 


26 


53 


-69 


29 


48 


AC 


0.60 


0.50 


80 




56ne 


BSDL1768 


5 


26 


53 


-69 


46 


06 


AC 


0.65 


0.55 


140 






doIJL 1 I DO 


5 


26 


54 


-69 


09 


43 




U. (U 


u.oo 


i n 

1U 


in Sh&plcy-II 


56nc 


BSDL1747 


5 


26 


56 


-67 


39 


42 


CA 


0.45 


0.40 


140 


in LMC-N51E,br*in 


85so 


BSDL1729 


5 


26 


56 


-66 


00 


58 


AC 


0.45 


0.35 


160 


mP,in BSDL1811 


56se 


LMC-DEM202 


5 


26 


58 


-71 


30 


07 


NA 


16.0 


11.5 


40 


in SGshell-LMC9 


56ne 


BSDL1772 


5 


26 


58 


-69 


46 


42 


AC 


0.85 


0.70 


10 




85se 


BSDL1731 


5 


26 


58 


-66 


00 


50 


AC 


0.45 


0.40 


150 


mP,in BSDL1811 


56ne 


BSDL1769 


5 


26 


59 


-69 


06 


46 


NA 


0.75 


0.65 


120 


in LMC-DEM198 


56nc 


KMHK914 


5 


26 


59 


-68 


27 


08 


C 


0.90 


0.90 




in LMC-DEM203 


56nc 


BSDL1761 


5 


27 


00 


-68 


09 


30 


AC 


0.65 


0.50 


30 




85so 


BSDL1725 


5 


27 


00 


-65 


13 


53 


A 


1.60 


0.90 


50 




56nc 


BSDL1778 


5 


27 


01 


-69 


42 


41 


CA 


0.60 


0.50 


30 




85se 


KMHK908 


5 


27 


01 


-65 


26 


52 


AC 


1.20 


1.00 


50 




56nc 


BSDL1783 


5 


27 


02 


-69 


50 


26 


AC 


0.65 


0.60 


20 


in LH59 



•53 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Docl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


85se 


BSDL1738 


5 


27 


02 


-66 


08 


39 


A 


0.80 


0.70 


10 


in Shaplcy-III 


56se 


BSDL1790 


5 


27 


04 


-70 


12 


10 


A 


1.90 


1.20 


130 




56nc 


BSDL1785 


5 


27 


04 


-69 


52 


01 


AC 


0.85 


0.70 


110 


in LH59 


56nc 


BSDL1756 


5 


27 


04 


-67 


28 


43 


NA 


1.70 


1.70 


— 


in NGC1968 


56nc 


BSDL1784 


5 


27 


06 


-69 


31 


09 


A 


1.40 


0.95 


140 




8 5 so 


BSDL1760 


5 


27 


06 


-67 


27 


36 


AC 


0.40 


0.35 


60 


in LMC-DEM201 


85ne 


BSDL1727 


5 


27 


06 


-64 


20 


19 


A 


0.80 


0.65 


60 




56se 


SL487w,KMHK925w 


5 


27 


07 


-71 


01 


18 


AC 


0.45 


0.35 


40 


mP,in SGshcll-LMC9 


56se 


BSDL1815 


5 


27 


08 


-71 


55 


04 


A 


0.80 


0.50 


130 




56nc 


BSDL1781 


5 


27 


08 


-69 


04 


44 


AN 


1.70 


1.00 


30 


in LMC-DEM198 


56nc 


BSDL1774 


5 


27 


08 


-68 


52 


13 


NA 


0.70 


0.50 


120 


in LMC-N144 


8 5 so 


BSDL1764 


5 


27 


08 


-67 


27 


55 


AC 


0.55 


0.45 


170 


in NGC1968 


56se 


SL487e,KMHK925o 


5 


27 


09 


-71 


01 


24 


CA 


0.60 


0.45 


50 


mP.in SGshell-LMC9 


85sc 


BSDL1753 


5 


27 


09 


-66 


18 


10 


A 


0.50 


0.45 


20 


in LMC-DEM195 


8 5 so 


HS302.KMHK913 


5 


27 


09 


-66 


53 


06 


CA 


0.65 


0.65 


— 


in Shaplcy-III 


56ne 


BSDL1787 


5 


27 


11 


-69 


19 


21 


A 


1.00 


0.80 


170 


in SGshell-LMC3 


56ne 


BSDL1775 


5 


27 


11 


-68 


33 


44 


A 


1.40 


1.10 


50 


in LMC-DEM203 


56se 


BSDL1800 


5 


27 


12 


-70 


53 


13 


A 


0.65 


0.55 


10 


in SGshell-LMC9 


56nc 


BSDL1789 


5 


27 


12 


-69 


22 


54 


AC 


0.45 


0.40 


60 


in SGshell-LMC3 


8 5 so 


KMHK912 


5 


27 


14 


-66 


05 


58 


C 


0.90 


0.90 


— 


in Shaplcy-III 


8 5 so 


BSDL1758 


5 


27 


14 


-66 


14 


54 


AC 


0.35 


0.25 


120 


in LMC-DEM195 


85ne 


BSDL1735 


5 


27 


14 


-64 


14 


48 


CA 


0.65 


0.55 


130 




56se 


HS304.KMHK927 


5 


27 


15 


-71 


10 


16 


C 


1.00 


1.00 


— 


in SGshell-LMC9 


56se 


BSDL1801 


5 


27 


15 


-70 


35 


18 


NA 


1.40 


1.00 


40 


in BSDL1803 


8 5 so 


BSDL1762 


5 


27 


15 


-66 


19 


09 


AC 


0.55 


0.50 


120 


in LMC-DEM195 


56ne 


LMC-DEM201 


5 


27 


16 


-67 


28 


32 


NA 


11.5 


5.00 


20 


in LMC-N51 


56se 


BSDL1803 


5 


27 


17 


-70 


37 


48 


NA 


5.80 


4.90 


30 


in LMC-DEM208 


56sc 


NGC1987,SL486,ES056SC131, 


5 


27 


17 


-70 


44 


08 


C 


1.70 


1.70 


— 


sup LMC-DEM208 & KMHK926 


33nw 


SL490,LW217,KMHK939 


5 


27 


18 


-73 


40 


45 


C 


1.20 


1.10 


20 




56se 


HS306 


5 


27 


18 


-70 


00 


28 


C 


0.60 


0.55 


90 




85se 


BSDL1771 


5 


27 


18 


-67 


24 


03 


NA 


1.80 


1.70 


130 


in LMC-DEM201 


8 5 so 


SL482,KMHK915 


5 


27 


18 


-66 


22 


07 


C 


0.70 


0.65 


80 


in Shaplcy-III 


56se 


BSDL1823 


5 


27 


20 


-71 


27 


01 


AN 


1.50 


1.30 


70 


in LMC-DEM202 


56ne 


BSDL1788 


5 


27 


20 


-68 


22 


20 


A 


0.60 


0.50 


110 


in LMC-DEM203 


8 5 so 


BSDL1770 


5 


27 


20 


-67 


13 


22 


AN 


4.60 


3.00 


10 


in LMC-DEM200 


56ne 


BSDL1779 


5 


27 


20 


-67 


35 


57 


A 


0.55 


0.40 


50 


in LMC-N51 


8 5 so 


HS303.KMHK916 


5 


27 


22 


-66 


47 


14 


CA 


0.80 


0.70 


120 


in Shaplcy-III 


56se 


BSDL1824 


5 


27 


23 


-71 


08 


35 


A 


0.40 


0.35 


170 


in SGshell-LMC9 


56se 


BSDL1836 


5 


27 


23 


-71 


51 


06 


A 


0.65 


0.55 


120 


in BSDL1881 


56se 


BSDL1808 


5 


27 


23 


-70 


22 


09 


AC 


0.65 


0.55 


20 




56ne 


NGC1968,SL483,LH60, 


5 


27 


23 


-67 


28 


16 


NA 


5.00 


2.70 


70 


in LMC-DEM201 & ESO56SC130 


56se 


BSDL1814 


5 


27 


24 


-70 


33 


59 


NA 


0.85 


0.60 


80 


in LMC-N204 


56ne 


BSDL1794 


5 


27 


24 


-69 


00 


29 


A 


2.10 


1.90 


50 


in Shaplcy-II 


56ne 


BSDL1793 


5 


27 


24 


-68 


56 


15 


C 


0.90 


0.75 


100 


in Shaplcy-II 


56se 


LMC-N204 


5 


27 


26 


-70 


33 


39 


NA 


3.90 


2.50 


60 


in LMC-DEM208 


56nc 


LH59 


5 


27 


26 


-69 


51 


50 


A 


9.50 


4.00 


110 




56nc 


BSDL1807 


5 


27 


27 


-69 


52 


14 


AC 


1.00 


0.70 


30 


in LH59 


56nc 


BSDL1796 


5 


27 


27 


-68 


53 


19 


C 


0.60 


0.55 


140 


in Shaplcy-II 


56nc 


BSDL1802 


5 


27 


29 


-69 


13 


44 


A 


2.00 


0.80 


150 


in Shaplcy-II 


56ne 


BSDL1805 


5 


27 


29 


-69 


29 


29 


AC 


0.60 


0.50 


70 




56ne 


BSDL1804 


5 


27 


29 


-69 


31 


23 


A 


1.20 


0.95 


70 




56se 


LMC-N205Anw,LMC-DEM206 


5 


27 


30 


-71 


23 


41 


NA 


1.30 


1.20 


60 


in LMC-DEM202 


56se 


NGC2000,SL493,ESO56SC135, 


5 


27 


30 


-71 


52 


48 


C 


1.60 


1.50 


150 


in BSDL1881 & KMHK932 


56se 


BSDL1820 


5 


27 


30 


-70 


17 


10 


AC 


0.55 


0.40 


30 




56se 


BSDL1819 


5 


27 


30 


-70 


17 


44 


AC 


0.60 


0.40 


20 




56se 


LH62 


5 


27 


32 


-70 


34 


03 


AN 


1.70 


1.50 


20 


in LMC-N204 




D O i-J i-i 1 OOU 


5 


27 


34 


-70 


36 


48 




u.oo 


u.ou 


"^n 
ou 


in RQFlT 1 8m Viv*in 

in J3oiJijiouo,Dr in 


56nc 


BSDL1821 


5 


27 


35 


-69 


53 


47 


AC 


0.70 


0.70 


120 


in LH59 


85so 


KMHK920 


5 


27 


35 


-66 


32 


36 


CA 


0.85 


0.75 


20 


in Shaplcy-III 


56se 


BSDL1857 


5 


27 


38 


-72 


02 


40 


A 


0.65 


0.60 


80 




56se 


LMC-N205Asc,LMC-DEM207, 


5 


27 


38 


-71 


25 


09 


NA 


1.70 


1.50 


30 


in LMC-DEM202 & KMHK934 


56se 


BSDL1835 


5 


27 


38 


-70 


33 


19 


AN 


0.55 


0.40 


140 


in LH62 


56ne 


BSDL1818 


5 


27 


38 


-69 


08 


29 


C 


0.55 


0.55 




mT.in LMC-DEM210 


56nc 


NGC1986,SL489,ES056SC134 


5 


27 


38 


-69 


57 


49 


C 


2.80 


2.40 


140 




8 5 so 


BSDL1795 


5 


27 


38 


-67 


18 


47 


AN 


1.80 


0.80 


170 


in Shaplcy-III 


56sc 


BSDL1838 


5 


27 


39 


-70 


36 


05 


AC 


0.50 


0.45 


60 


in BSDL1803,br*in 


56nc 


LMC-N145 


5 


27 


39 


-69 


08 


58 


CN 


0.60 


0.55 


50 


mT.in LMC-DEM210 


56ne 


SNR0528-69.2 


5 


27 


39 


-69 


12 


14 


N 


2.60 


2.10 


60 


in LMC-DEM210 


85nc 


LMC-N51C.KMHK924 


5 


27 


39 


-67 


27 


20 


NA 


1.50 


1.50 




in NGC1968 



54 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dm ax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56ne 


NGC1984,SL488,ES056SC132 


5 


27 


40 


-69 


08 


03 


C 


1.50 


1.20 


60 


mT.in LMC-DEM210 


8 5 so 


BSDL1786 


5 


27 


40 


-65 


23 


00 


AC 


0.60 


0.50 


60 




85no 


BSDL1780 


5 


27 


41 


-64 


36 


26 


AC 


0.45 


0.40 


150 




8 5 so 


BSDL1798 


5 


27 


42 


-67 


25 


59 


AN 


1.40 


0.80 


10 


in LMC-DEM201 


8 5 so 


LW215.KMHK919 


5 


27 


42 


-65 


17 


51 


C 


0.95 


0.85 


50 




56sc 


BSDL1856 


5 


27 


43 


-71 


26 


54 


AC 


0.40 


0.35 





in LMC-DEM202.br*in 


85se 


BRHT36b,KMHK922 


5 


27 


43 


-66 


00 


45 


CA 


1.20 


1.00 


160 


mPan BSDL1811 


56se 


BSDL1863 


5 


27 


44 


-71 


44 


45 


A 


1.50 


0.90 


120 




56ne 


SL492.ES056SC133 


5 


27 


44 


-68 


59 


08 


C 


1.00 


0.85 


150 


mP,in NGC1983 


56nc 


BSDL1831 


5 


27 


45 


-69 


32 


51 


A 


0.70 


0.60 


170 




8 5 so 


BSDL1792 


5 


27 


45 


-65 


40 


18 


C 


0.30 


0.25 


10 




56se 


BSDL1864 


5 


27 


46 


-71 


36 


06 


AC 


0.35 


0.30 


140 




56nc 


BSDL1833 


5 


27 


46 


-69 


30 


14 


A 


1.20 


1.10 


20 




85no 


SL484,LW216,KMHK918 


5 


27 


46 


-64 


38 


56 


C 


1.40 


1.30 


40 




56nc 


BSDL1839 


5 


27 


47 


-69 


47 


25 


AC 


0.60 


0.50 


60 




56nc 


HS307 


5 


27 


47 


-69 


53 


34 


C 


1.10 


0.90 


110 


in LH59 


56ne 


BSDL1829 


5 


27 


48 


-69 


12 


58 


AC 


0.50 


0.35 


30 


mP,in Shaplcy-II 


56ne 


NGC1983.LH61 


5 


27 


48 


-68 


59 


11 


AN 


4.00 


3.00 


150 


in LMC-DEM210 


8 5 so 


BSDL1806 


5 


27 


48 


-67 


25 


25 


AN 


1.20 


0.95 


20 


in LH63 


85so 


SL485,BRHT36a,KMHK923 


5 


27 


49 


-66 


01 


18 


C 


0.95 


0.90 


110 


mP,in BSDL1811 


85so 


BSDL1797 


5 


27 


49 


-66 


19 


01 


CA 


0.65 


0.55 


20 


in Shaplcy-III 


56nc 


SL491.KMHK928 


5 


27 


50 


-68 


24 


50 


AC 


0.90 


0.70 


110 


in LMC-DEM203 


56ne 


LMC-DEM203 


5 


27 


50 


-68 


27 


20 


NA 


27.0 


19.0 


170 


in LMC-N135 


85sc 


BSDL1810 


5 


27 


50 


-67 


25 


43 


NC 


0.45 


0.45 


— 


in BSDL1806 


8 5 so 


BSDL1799 


5 


27 


50 


-66 


30 


06 


A 


1.40 


0.75 


30 


in Shaplcy-III 


56se 


BSDL1866 


5 


27 


51 


-71 


27 


06 


NA 


0.90 


0.65 


170 


in LMC-DEM202,br*in 


56se 


BSDL1867 


5 


27 


51 


-71 


32 


05 


AC 


0.50 


0.35 


30 


in LMC-DEM202 


56nc 


BSDL1837 


5 


27 


51 


-69 


13 


18 


C 


0.65 


0.55 


100 


mP,in Shapley-II 


56nc 


BSDL1826 


5 


27 


51 


-68 


23 


57 


A 


0.60 


0.30 


60 


in LMC-DEM203 


85ne 


BSDL1791 


5 


27 


51 


-64 


42 


03 


A 


0.65 


0.55 


100 




56nc 


BSDL1827 


5 


27 


52 


-68 


23 


38 


AC 


0.60 


0.60 


— 


in LMC-DEM203 


56ne 


BSDL1834 


5 


27 


52 


-68 


59 


10 


CA 


0.55 


0.55 


— 


mP,in NGC1983 


56ne 


Shapley-II 


5 


27 


53 


-68 


57 


15 


NA 


28.0 


28.0 


— 


in SGshell-LMC3 


85so 


BSDL1813 


5 


27 


53 


-67 


18 


01 


AN 


2.00 


1.00 


130 


in Shaplcy-III 


56ne 


BSDL1843 


5 


27 


54 


-69 


16 


40 


AC 


0.50 


0.45 


140 


mP,in LMC-DEM209 


85no 


HS305.KMHK921 


5 


27 


54 


-64 


10 


27 


AC 


0.75 


0.60 


60 




56se 


BSDL1875 


5 


27 


55 


-71 


32 


41 


CA 


0.50 


0.40 


120 


in LMC-DEM202 


56se 


BSDL1876 


5 


27 


56 


-71 


31 


09 


AC 


0.50 


0.40 


100 


in LMC-DEM202 


56se 


BSDL1881 


5 


27 


57 


-71 


51 


49 


A 


5.20 


4.00 


70 




56nc 


BSDL1842 


5 


27 


57 


-69 


00 


49 


AC 


0.45 


0.35 


30 


mPIii BSDL1845 


85sc 


LMC-N51A 


5 


27 


57 


-67 


25 


23 


NC 


0.30 


0.25 


150 


in NGC1974 


8 5 so 


BSDL1817 


5 


27 


57 


-66 


50 


18 


CA 


0.45 


0.40 


30 


in Shaplcy-III 


85sc 


LMC-DEM204.SNR0527-65.8 


5 


27 


57 


-65 


49 


53 


N 


4.00 


4.00 


— 


in Shaplcy-III 


56ne 


BSDL1848 


5 


27 


58 


-69 


09 


51 


C 


0.45 


0.40 


50 


in LMC-DEM210 


56ne 


HS308 


5 


27 


58 


-69 


32 


14 


AC 


0.50 


0.45 


70 




8 5 so 


BSDL1825 


5 


27 


58 


-67 


22 


36 


AN 


0.80 


0.75 


10 


in LMC-N51 


8 5 so 


LH63 


5 


27 


58 


-67 


24 


27 


NA 


3.00 


2.70 


60 


in LMC-DEM205 


85sc 


BSDL1809 


5 


27 


58 


-66 


10 


53 


CA 


0.40 


0.30 


160 


mP,in Shaplcy-III 


56se 


BSDL1886 


5 


27 


59 


-71 


54 


32 


AC 


0.50 


0.35 


120 




56ne 


BSDL1845 


5 


27 


59 


-69 


01 


21 


NA 


2.40 


2.00 


50 


in LMC-DEM210 


56ne 


BSDL1850 


5 


27 


59 


-69 


05 


09 


AC 


0.65 


0.55 


130 


in LMC-DEM210 


56ne 


BSDL1852 


5 


27 


59 


-69 


16 


53 


AC 


0.65 


0.50 


160 


mP,in LMC-DEM209 


56ne 


LMC-DEM209 


5 


27 


59 


-69 


20 


41 


NA 


12.0 


5.00 


20 


in SGshell-LMC3 


8 5 so 


BSDL1816 


5 


27 


59 


-66 


31 


01 


A 


1.90 


1.10 


140 


in Shaplcy-III 


56se 


HS311,KMHK949w 


5 


28 


00 


-71 


50 


03 


AC 


1.10 


0.75 


150 


mP,in BSDL1881 


56se 


BSDL1887 


5 


28 


00 


-71 


55 


46 


AC 


0.95 


0.65 


120 






Li 1V1 Kj- LJ Hi IV 1 Z U O 


5 


28 


00 


-70 


38 


51 


NA 


14 


14 




in o kjsncii-i_jivi^y 


56nc 


BSDL1846 


5 


28 


00 


-69 


00 


50 


AC 


0.50 


0.45 


10 


mP,in BSDL1845 


8 5 so 


NGC1974,SL494,ES085SC89, 


5 


28 


00 


-67 


25 


28 


NA 


1.60 


1.60 




in LMC-N51 & KMHK929 


85so 


BSDL1811 


5 


28 


00 


-66 


00 


29 


A 


12.0 


6.00 


70 


in Shaplcy-III 


8 5 so 


BSDL1812 


5 


28 


00 


-66 


10 


48 


AC 


0.35 


0.25 


170 


mP.in Shaplcy-III 


85so 


BSDL1828 


5 


28 


01 


-67 


29 


33 


NA 


1.50 


1.30 


50 


in LMC-DEM205 


56se 


BSDL1885 


5 


28 


02 


-71 


38 


33 


A 


1.80 


1.10 


40 




56nc 


BSDL1858 


5 


28 


02 


-69 


55 


49 


AC 


1.00 


0.80 


110 




56nc 


HS310 


5 


28 


02 


-69 


59 


10 


CA 


0.95 


0.95 






56nc 


KMK88-58 


5 


28 


02 


-69 


59 


58 


C 


0.55 


0.50 


90 




56se 


BSDL1873 


5 


28 


03 


-70 


34 


25 


A 


0.90 


0.80 


80 


in LMC-DEM208 


56nc 


SL495.KMHK933 


5 


28 


03 


-68 


48 


42 


C 


1.00 


0.90 


10 


in Shaplcy-II 


56se 


KMHK949e 


5 


28 


04 


-71 


49 


48 


AC 


0.70 


0.50 


170 


mPan BSDL1881 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Dccl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


( 2 ) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56nc 


BSDL1861 


5 


28 


04 


-69 


45 


49 


CA 


0.65 


0.55 


150 




56nc 


BSDL1853 


5 


28 


04 


-68 


53 


26 


A 


0.65 


0.45 


10 


in Shaplcy-II 


56nc 


BSDL1855 


5 


28 


06 


-69 


06 


31 


AC 


0.40 


0.35 


120 


in LMC-DEM210 


85se 


LMC-DEM205 


5 


28 


06 


-67 


26 


45 


NA 


6.90 


4.10 


20 


in LMC-N51 


56nc 


BSDL1859 


5 


28 


08 


-69 


14 


29 


A 


1.90 


0.80 


130 


in Shaplcy-II 


85se 


BSDL1822 


5 


28 


08 


-66 


02 


58 


A 


0.60 


0.45 


30 


in BSDL1811 


56ne 


BSDL1860 


5 


28 


09 


-69 


07 


37 


AC 


0.50 


0.40 


50 


in LMC-DEM210 


85se 


BSDL1832 


5 


28 


09 


-66 


37 


23 


A 


1.50 


1.30 


40 


in Shaplcy-III 


56se 


BSDL1898 


5 


28 


11 


-71 


45 


28 


CA 


0.45 


0.40 


40 




56nc 


BSDL1862 


5 


28 


11 


-69 


10 


00 


A 


1.60 


1.10 


120 


in LMC-DEM210 


56se 


BSDL1874 


5 


28 


11 


-69 


51 


23 


AC 


0.65 


0.60 


40 


in LH59 


56nc 


BSDL1865 


5 


28 


12 


-69 


18 


35 


NA 


1.20 


1.10 


120 


in LMC-DEM209 


85so 


KMHK930 


5 


28 


12 


-67 


07 


20 


AC 


1.00 


0.80 


10 


in Shaplcy-III 


8 5 so 


BSDL1844 


5 


28 


12 


-67 


23 


56 


NA 


1.70 


1.70 


— 


in LMC-DEM205 


56nc 


BSDL1872 


5 


28 


13 


-69 


28 


45 


A 


1.10 


0.75 


30 




85so 


BSDL1849 


5 


28 


13 


-67 


26 


51 


NA 


4.00 


2.90 


30 


in LMC-DEM205 


85se 


BSDL1840 


5 


28 


13 


-66 


48 


18 


AC 


0.40 


0.40 


— 


in Shaplcy-III 


56ne 


BSDL1870 


5 


28 


15 


-69 


07 


44 


AC 


0.30 


0.25 


100 


in LMC-DEM210 


56nc 


BSDL1871 


5 


28 


15 


-69 


15 


34 


AC 


0.60 


0.50 


40 


in Shaplcy-II 


56nc 


HS316 


5 


28 


15 


-69 


27 


22 


C 


1.00 


0.90 


150 




56nc 


LMC-DEM210 


5 


28 


16 


-69 


03 


42 


NA 


17.0 


8.00 


10 


in Shaplcy-II 


8 5 so 


BSDL1854 


5 


28 


17 


-67 


28 


14 


AC 


0.65 


0.55 


80 


in BSDL1849 


85se 


HS309.KMHK931 


5 


28 


17 


-66 


55 


32 


C 


1.10 


1.00 


170 


in Shaplcy-III 


56se 


HS315.KMHK950 


5 


28 


18 


-71 


33 


11 


A 


0.65 


0.50 


160 


in SGshcll-LMC9 


56ne 


KMHK941 


5 


28 


18 


-68 


40 


56 


CA 


0.75 


0.65 


40 


in LMC-DEM203 


56se 


BSDL1893 


5 


28 


19 


-70 


36 


42 


A 


0.65 


0.55 


100 




85se 


BSDL1847 


5 


28 


19 


-66 


39 


23 


A 


1.10 


1.00 


130 


in Shaplcy-III 


8 5 so 


KMHK936 


5 


28 


20 


-67 


02 


19 


CA 


0.90 


0.85 


100 


in Shaplcy-III, br*in 


56nc 


NGC1994,SL499,ES056SC136 


5 


28 


21 


-69 


08 


30 


C 


1.60 


1.50 


170 


mP,in LMC-DEM210 


56nc 


BCDSP4 


5 


28 


22 


-67 


38 


22 


A 


3.60 


3.00 


40 


in LMC-DEM211 


8 5 so 


BSDL1851 


5 


28 


22 


-66 


18 


51 


A 


0.70 


0.45 


90 


in Shaplcy-III 


56ne 


SL497.KMHK940 


5 


28 


23 


-67 


38 


30 


C 


0.90 


0.85 


10 


in BCDSP4 


56ne 


BSDL1891 


5 


28 


24 


-70 


03 


34 


AN 


0.50 


0.50 


— 


sup dust lane 


56ne 


BSDL1884 


5 


28 


24 


-69 


26 


36 


AC 


0.95 


0.70 


100 




56ne 


HS313.KMHK942 


5 


28 


25 


-68 


12 


20 


C 


0.60 


0.55 


130 




85so 


BSDL1841 


5 


28 


25 


-65 


14 


51 


A 


1.10 


0.70 


50 




56ne 


BSDL1892 


5 


28 


26 


-69 


46 


08 


C 


0.85 


0.70 


50 




56ne 


BSDL1879 


5 


28 


26 


-68 


46 


58 


AC 


0.70 


0.50 


20 


in Shaplcy-II 


56se 


BSDL1901 


5 


28 


27 


-70 


37 


04 


A 


0.60 


0.35 


170 




56ne 


HS314 


5 


28 


27 


-68 


58 


56 


C 


0.85 


0.75 


20 


in LMC-DEM210 


8 5 so 


HS312 


5 


28 


27 


-67 


11 


55 


A 


0.45 


0.35 


120 


in LMC-DEM212 


56ne 


KMHK945 


5 


28 


28 


-68 


39 


01 


AC 


0.50 


0.45 


80 


in LMC-DEM203,br*in 


56ne 


BSDL1880 


5 


28 


28 


-68 


50 


56 


AC 


0.45 


0.30 


10 


in Shaplcy-II 


56ne 


BSDL1896 


5 


28 


29 


-69 


57 


07 


A 


1.20 


0.95 


30 




8 5 so 


BSDL1868 


5 


28 


30 


-67 


26 


15 


NA 


0.50 


0.45 


50 


in BSDL1849 


8 5 so 


BSDL1869 


5 


28 


30 


-67 


26 


58 


NA 


0.50 


0.30 


30 


in BSDL1849 


56se 


BSDL1904 


5 


28 


31 


-70 


37 


34 


A 


0.40 


0.35 


150 




56nc 


BSDL1890 


5 


28 


31 


-69 


08 


13 


AC 


0.95 


0.80 


70 


mP,in LMC-DEM210 


56nc 


BSDL1897 


5 


28 


31 


-69 


50 


25 


C 


0.60 


0.55 


60 




85so 


SL496,LW218,KMHK935 


5 


28 


32 


-65 


10 


26 


C 


0.90 


0.80 


60 




56ne 


BSDL1894 


5 


28 


33 


-69 


18 


29 


NA 


1.10 


1.10 


— 


in LMC-DEM209 


8 5 so 


SL498.KMHK943 


5 


28 


34 


-67 


13 


30 


C 


1.20 


1.20 


— 


in LMC-DEM212 


56ne 


LMC-DEM211 


5 


28 


34 


-67 


42 


43 


NA 


20.0 


14.0 


160 


in Shaplcy-III 


56ne 


HS320 


5 


28 


35 


-69 


36 


15 


C 


0.85 


0.75 


90 




56nc 


BSDL1889 


5 


28 


35 


-68 


46 


19 


A 


1.20 


0.70 


70 


in Shaplcy-II 


8 5 so 


BSDL1878 


5 


28 


37 


-67 


27 


51 


A 


0.55 


0.40 


130 




33nc 


Ml/1 Q.~t ^flfi T\Af99n TrA/rMT«rQfi7 
Jrll4l:,0-l-jOUO,ijVV ZZU , xVlVlxUvyD 1 


5 


28 


39 


-73 


37 


49 




1 40 


1 40 






56nc 


BSDL1899 


5 


28 


39 


-69 


20 


17 


NA 


1.60 


1.40 


30 


in LMC-DEM209 


85ne 


SL500,LW219,KHMK937 


5 


28 


39 


-64 


51 


06 


C 


1.30 


1.30 






56ne 


BSDL1900 


5 


28 


40 


-69 


15 


53 


A 


0.65 


0.50 


50 


in Shaplcy-II 


56ne 


SL504A 


5 


28 


40 


-69 


46 


12 


CA 


1.10 


1.10 






56ne 


BSDL1906 


5 


28 


41 


-69 


49 


47 


CA 


0.55 


0.55 




mP 


56ne 


BSDL1908 


5 


28 


41 


-69 


57 


13 


CA 


0.90 


0.75 


70 




56se 


LMC-DEM213 


5 


28 


43 


-70 


20 


21 


NA 


2.70 


2.10 


110 




56nc 


LMC-N146 


5 


28 


43 


-69 


00 


48 


NA 


0.90 


0.60 


70 


in BSDL1905 


85nc 


KMHK938 


5 


28 


43 


-64 


40 


46 


CA 


0.80 


0.65 


20 




56nc 


SL504.HS321 


5 


28 


44 


-69 


50 


03 


C 


0.85 


0.85 




mP 


8 5 so 


HS318.KMHK948 


5 


28 


44 


-67 


03 


35 


CA 


0.90 


0.80 


50 


in Shaplcy-III 


8 5 so 


BSDL1877 


5 


28 


44 


-66 


22 


46 


AC 


0.60 


0.45 


40 


in Shaplcy-III 



•5G 



Table 1. (continued) 



Plate Name RA(2000) Decl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 



85se 


NGC1978,SL501,ESO85SC90, 


5 


28 


45 


-66 


14 


10 


C 


4.00 


2.70 


160 


sup Shapley-III & KMHK944 


56sc 


HS323 


5 


28 


47 


-70 


12 


04 


CA 


0.65 


0.50 


40 




56ne 


BSDL1907 


5 


28 


47 


-69 


08 


23 


A 


0.70 


0.60 


140 


in LMC-DEM210 


85se 


BSDL1883 


5 


28 


47 


-66 


37 


14 


A 


2.00 


1.50 


30 


in Shaplcy-III 


56ne 


BSDL1909 


5 


28 


48 


-69 


21 


45 


AN 


1.60 


1.00 


140 


in SGshell-LMC3 


56ne 


HS319,BRHT52a 


5 


28 


48 


-68 


59 


08 


C 


1.00 


1.00 


— 


mP,sup? BSDL1905 


56ne 


BSDL1905 


5 


28 


48 


-68 


59 


40 


NA 


3.50 


1.90 


30 


in LMC-DEM210 


85se 


BSDL1888 


5 


28 


48 


-67 


05 


13 


A 


1.60 


0.85 


10 


in Shaplcy-III 


33ne 


OHSC19.KMHK964 


5 


28 


49 


-72 


31 


02 


AC 


0.55 


0.45 


100 




56sc 


SL505.KMHK960 


5 


28 


50 


-71 


37 


58 


C 


1.20 


1 


10 


160 




85se 


BSDL1895 


5 


28 


50 


-67 


27 


28 


AC 


0.55 


0.40 


160 




85se 


BSDL1882 


5 


28 


50 


-66 


00 


09 


C 


0.60 





55 


110 


in BSDL1811 


56sc 


LMC-N206C 


5 


28 


51 


-71 


09 


22 


NC 


0.35 


0.30 


40 


in SGshell-LMC9 


56ne 


BSDL1911 


5 


28 


51 


-69 


26 


34 


NA 


1.30 


1.10 


130 


in LMC-DEM224 


56sc 


BSDL1920 


5 


28 


53 


-70 


04 


10 


AC 


0.60 


0.55 


170 




56nc 


BRHT52b 


5 


28 


53 


-68 


59 


27 


AC 


0.65 


0.60 


40 


mP,in BSDL1905 


56ne 


BSDL1910 


5 


28 


54 


-69 


01 


39 


AC 


0.70 


0.65 


60 


in LMC-DEM210 


56ne 


BSDL1913 


5 


28 


54 


-69 


33 


05 


A 


0.75 


0.60 


80 


in LMC-DEM224 


56sc 


HS324,KMHK961 


5 


28 


55 


-71 


07 


11 


CA 


0.80 


0.65 


80 


in SGshell-LMC9 


56nc 


KMHK953 


5 


28 


56 


-68 


47 


30 


AC 


0.80 


0.60 


40 


in NGC2001 


56sc 


BSDL1935 


5 


28 


59 


-71 


00 


38 


NA 


1.90 


1.60 


130 


in BSDL1972 


56nc 


BSDL1919 


5 


28 


59 


-69 


28 


12 


A 


1.50 


1.20 


20 


in LMC-DEM224 


56nc 


SL503,KMHK952 


5 


28 


59 


-68 


25 


08 


C 


1.20 


1.00 


170 


sup BSDL1912 


56nc 


BSDL1916 


5 


29 


00 


-69 


14 


47 


A 


0.80 


0.65 


120 


in Shaplcy-II 


85sc 


BSDL1902 


5 


29 


00 


-67 


20 


50 


A 


0.65 


0.45 


140 


in LMC-DEM212 


56sc 


BSDL1937 


5 


29 


01 


-70 


58 


45 


A 


0.70 


0.60 


120 


in BSDL1972 


56ne 


BSDL1912 


5 


29 


01 


-68 


27 


15 


NA 


7.30 


4.40 


100 


in LMC-DEM203 


85so 


LMC-DEM212 


5 


29 


01 


-67 


16 


45 


NA 


12.0 


10.0 


170 


in Shaplcy-III 


56nc 


BSDL1923 


5 


29 


02 


-69 


24 


20 


AC 


0.55 





35 


140 


in LMC-DEM224 


85ne 


HS317.KMHK947 


5 


29 


02 


-64 


17 


15 


C 


0.70 





65 


80 




56ne 


BSDL1932 


5 


29 


03 


-70 


00 


17 


A 


1.10 





95 


160 




56nc 


BSDL1925 


5 


29 


03 


-69 


18 


45 


AN 


1.50 


1 


10 


140 


in SGshcll-LMC3 


56nc 


BSDL1928 


5 


29 


03 


-69 


48 


38 


AC 


1.30 


1 


00 


130 




56ne 


NGC2001,SL507,LH64 


5 


29 


03 


-68 


46 


09 


A 


7.30 


3 


60 


40 


in Shaplcy-II & ES056SC137 


85ne 


OHSC17.KMHK946 


5 


29 


04 


-63 


46 


06 


C 


0.80 





80 


— 




56ne 


BSDL1922 


5 


29 


05 


-69 


03 


45 


NA 


3.60 


2 


20 


170 


in LMC-DEM210 


56nc 


BSDL1927 


5 


29 


06 


-69 


21 


00 


AN 


1.50 


1 


10 


170 


in SGshell-LMC3 


56ne 


BSDL1918 


5 


29 


08 


-68 


27 


45 


A 


0.65 





50 


140 


in BSDL1912 


56nc 


BSDL1924 


5 


29 


08 


-68 


45 


17 


CA 


0.65 





65 


— 


in KMHK955 


56sc 


KMHK969 


5 


29 


09 


-71 


48 


53 


AC 


0.80 





65 


170 




56ne 


KMHK955 


5 


29 


10 


-68 


44 


50 


AC 


1.70 


1 


20 


10 


in NGC2001 


85so 


SL502,KMHK951 


5 


29 


11 


-66 


35 


29 


C 


1.50 


1 


30 


40 


in Shapley-III 


56nc 


BSDL1929 


5 


29 


13 


-68 


43 


40 


AC 


0.60 





55 


20 


in NGC2001 


56nc 


BSDL1934 


5 


29 


15 


-69 


00 


41 


A 


3.20 


2 


00 


30 


in Shapley-III 


85so 


BSDL1903 


5 


29 


15 


-65 


22 


41 


AC 


0.90 





80 


60 




56nc 


BSDL1931 


5 


29 


16 


-68 


29 


32 


A 


5.00 


2 


60 


110 


in LMC-DEM203 


56se 


BSDL1950 


5 


29 


17 


-70 


58 


59 


A 


0.65 





30 


30 


in BSDL1972 


56ne 


HS327 


5 


29 


17 


-69 


54 


55 


C 


0.60 





50 


20 


mP 


33nc 


BSDL1990 


5 


29 


18 


-72 


36 


35 


A 


2.10 


1 


20 


70 




56se 


BSDL1954 


5 


29 


18 


-71 


00 


57 


A 


0.80 





60 


40 


in BSDL1972 


56se 


BSDL1955 


5 


29 


18 


-71 


01 


44 


CN 


0.70 





70 


— 


in BSDL1972 


56se 


BSDL1973 


5 


29 


18 


-71 


53 


54 


A 


0.60 





40 


140 


in BSDL2049 


85se 


BSDL1921 


5 


29 


19 


-67 


16 


13 


AC 


0.70 





65 


110 


in LMC-DEM212 


86sw 


BSDL1915 


5 


29 


19 


-66 


59 


05 


AC 


0.65 





55 


50 


in LMC-DEM214 


56sc 


SL510.KMHK968 


5 


29 


20 


-70 


34 


46 


CA 


0.75 





70 


170 




56nc 


BSDL1938 


5 


29 


20 


-69 


00 


21 


AC 


1.10 


1 


00 





in BSDL1934,br*in 


56nc 


SL508 


5 


29 


20 


-69 


35 


56 


C 


1.00 


1 


00 






85so 


HS322.KMHK954 


5 


29 


21 


-66 


30 


27 


CA 


0.75 





55 


30 


in Shaplcy-III 


85so 


BSDL1914 


5 


29 


21 


-66 


44 


37 


A 


1.60 


1 


00 


90 


in Shapley-III 


56nc 


KMK88-59 


5 


29 


23 


-69 


55 


21 


CA 


0.95 





85 


30 


mP 


56ne 


KMHK958 


5 


29 


23 


-67 


37 


40 


AC 


0.85 





80 


20 


in LMC-DEM211 


85so 


BSDL1917 


5 


29 


23 


-66 


32 


54 


A 


1.40 


1 


10 


80 


in Shaplcy-III 


56se 


BSDL1949 


5 


29 


24 


-70 


14 


11 


CA 


1.00 





90 


130 




56nc 


BSDL1945 


5 


29 


26 


-69 


47 


07 


AC 


0.60 





50 





mP,br*in 


56ne 


BSDL1940 


5 


29 


26 


-68 


28 


15 


NA 


1.40 





80 


60 


in BSDL1912 


56nc 


BSDL1943 


5 


29 


27 


-69 


09 


00 


AC 


0.60 





55 


130 


in Shaplcy-II, br*in 


85so 


BSDL1930 


5 


29 


27 


-67 


08 


56 


AC 


0.75 





60 


140 


in Shaplcy-III 


86sw 


LMC-DEM214 


5 


29 


27 


-66 


57 


46 


NA 


10.0 


8 


00 


90 


in Shapley-III 


56se 


BSDL1989 


5 


29 


28 


-71 


52 


00 


A 


2.20 


1 


10 


60 
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Table 1. (continued) 



Plato Name RA(2000) Docl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 

h m a o i ii t i o 



V 1 ) 


( 2 ) 




(3) 






(A \ 




(5) 


w 


(7) 






(9) 


56sc 


BSDL1972 


5 


29 


29 


-70 


58 


48 


NA 


9.00 


6 


00 


30 


in 


Shaplcy-IX 


56nc 


BSDL1942 


5 


29 


29 


-68 


36 


26 


NA 


1.20 





80 


90 


in 


LMC-DEM218 


85se 


BSDL1933 


5 


29 


29 


-67 


05 


53 


A 


1.10 





80 


30 


in 


Shapley-III 


S5nc 


OHSC18 


5 


29 


30 


-63 


04 


56 


A 


1.20 





90 


20 






56sc 


BSDL1959 


5 


29 


32 


-70 


04 


11 


A 


1.40 


1 


10 


100 






56sc 


BSDL1976 


5 


29 


32 


-70 


47 


11 


A 


1.20 





80 


150 






85se 


BSDL1926 


5 


29 


32 


-66 


04 


40 


A 


0.80 





60 


20 


in 


LMC-DEM220 


5 6 so 


BSDL1980 


5 


29 


33 


-70 


59 


38 


CN 


0.40 





35 


80 


in 


BSDL1985 


56nc 


BSDL1951 


5 


29 


33 


-69 


23 


20 


AC 


0.80 





65 


100 


in 


BSDL1983 


56nc 


LMC-DEM215 


5 


29 


33 


-69 


48 


43 


NA 


3.00 


3 


00 








33nc 


BSDL2013 


5 


29 


34 


-72 


34 


42 


A 


0.70 





55 


100 






56nc 


BSDL1962 


5 


29 


34 


-70 


00 


55 


AC 


0.70 





65 


50 






56nc 


BSDL1953 


5 


29 


34 


-69 


23 


34 


AC 


0.35 





35 




in 


BSDL1951 


56nc 


BSDL1961 


5 


29 


34 


-69 


58 


39 


CA 


0.55 





50 


160 






56nc 


SL514 


5 


29 


35 


-69 


46 


37 


C 


1.40 


1 


10 


70 


mP 


56sc 


BSDL1994 


5 


29 


36 


-71 


31 


42 


A 


1.20 





70 


170 






56so 


BSDL1998 


5 


29 


36 


-71 


46 


54 


AC 


0.50 





40 


150 








BSDL1985 


5 


29 


36 


-70 


59 


59 


NA 


2.30 


1 


40 


100 


in 


BSDL1972 


56nc 


BSDL1956 


5 


29 


36 


-69 


25 


53 


A 


0.60 





40 


40 


in 


LMC-DEM224 


86sw 


BSDL1936 


5 


29 


36 


-67 


00 


13 


CN 


0.60 





50 


160 


in 


LMC-DEM214 


85se 


HS326,KMHK963 


5 


29 


36 


-67 


07 


42 


c 


0.70 





55 


20 


in 


Shapley-III 


56sc 


BSDL1997 


5 


29 


37 


-71 


40 


59 


AC 


0.40 





40 








56sc 


BSDL1981 


5 


29 


37 


-70 


33 


15 


A 


1.20 





95 


140 






56so 


BSDL1992 


5 


29 


38 


-71 


02 


16 


AC 


0.90 





60 


10 


in 


BSDL1972 


56sc 


BSDL1984 


5 


29 


38 


-70 


47 


37 


A 


0.50 





40 


110 








HS328 


5 


29 


38 


-69 


32 


43 


CA 


0.65 





55 


170 


in 


LMC-DEM224 


56ne 


BSDL1948 


5 


29 


38 


-68 


33 


01 


CA 


0.40 





35 


40 


in 


LMC-DEM203 


56so 


KMHK979 


5 


29 


39 


-70 


59 


02 


AC 


0.70 





50 


20 


in 


BSDL1972 


56nc 


BSDL1964 


5 


29 


39 


-69 


48 


21 


AC 


0.65 





60 





in 


LMC-DEM215 


85se 


HS325,KMHK962 


5 


29 


39 


-66 


45 


42 


C 


1.20 


1 


00 


50 


in 


Shapley-III 


56nc 


BSDL1967 


5 


29 


40 


-69 


47 


18 


A 


0.70 





45 


40 


in 


LMC-DEM215 


85se 


BSDL1941 


5 


29 


40 


-67 


10 


26 


A 


0.65 





60 


30 


in 


Shapley-III 


56nc 


SGsholl-LMC3 


5 


29 


41 


-68 


57 


48 


NA 


60.0 


50.0 


30 


in 


LMC-N135 


56nc 


BSDL1952 


5 


29 


42 


-68 


28 


52 


NA 


1.60 


1 


40 





in 


BSDL1912 


33nc 


BSDL2026 


5 


29 


44 


-72 


35 


10 


A 


0.80 





65 


20 






85se 


BSDL1939 


5 


29 


44 


-66 


02 


19 


A 


0.55 





45 


160 


in 


LMC-DEM220 




BSDL1947 


5 


29 


45 


-67 


36 


14 


AC 


0.40 





40 




in 


LMC-DEM211 


56sc 


HS329,KMHK984 


5 


29 


46 


-71 


00 


02 


CN 


0.75 





65 


110 


in 


BSDL1985 


56nc 


BSDL1968 


5 


29 


46 


-69 


08 


16 


A 


0.95 





50 


50 


in 


SGshell-LMC3 


56so 


BSDL2005 


5 


29 


48 


-71 


04 


47 


NA 


1.40 


1 


20 


140 


in 


LH66 


86sw 


BSDL1944 


5 


29 


48 


-66 


53 


57 


A 


0.55 





45 


170 


in 


LH77 


85ne 


SL509,LW221,ESO85SC91, 


5 


29 


48 


-63 


38 


58 


c 


1.90 


1 


80 


150 


double nucleus & KMHK957 


56sc 


BSDL2008 


5 


29 


49 


-71 


04 


17 


CN 


0.45 





40 


150 


in 


BSDL2005 


56nc 


BSDL1971 


5 


29 


49 


-68 


53 


16 


AC 


0.60 





50 


160 


in 


Shaplcy-II 


85ne 


SL511,LW222,KMHK959 


5 


29 


49 


-64 


26 


19 


c 


1.10 


1 


00 


40 






56nc 


BSDL1983 


5 


29 


50 


-69 


23 


32 


NA 


4.80 


2 


00 


90 


in 


LMC-DEM224 




HS330,KMHK996 


5 


29 


52 


-72 


03 


10 


AC 


1.50 


1 


30 


40 






56sc 


BSDL2033 


5 


29 


53 


-72 


03 


27 


AC 


0.45 





35 


10 


mT,in HS330 


56sc 


BSDL2023 


5 


29 


53 


-71 


30 


40 


A 


0.90 





65 


80 






56nc 


BSDL1982 


5 


29 


53 


-69 


00 


30 


A 


1.50 


1 


20 


170 


in 


Shaplcy-II 


56nc 


BSDL1986 


5 


29 


53 


-69 


14 


04 


AC 


0.55 





50 


10 






56nc 


BSDL1993 


5 


29 


54 


-69 


44 


36 


A 


1.20 





75 


70 






85se 


SL512,KMHK966 


5 


29 


54 


-66 


04 


28 


c 


0.70 





60 


140 


in 


LMC-DEM220 


56ne 


KMK88-60 


5 


29 


55 


-69 


00 


47 


CA 


0.60 





45 


80 


in 


BSDL1982 


56ne 


BSDL1977 


5 


29 


55 


-68 


38 


36 


AN 


0.45 





40 


30 


in 


BSDL1987 


85so 


KMHK971 


5 


29 


55 


-67 


18 


37 


C 


0.70 





65 


10 


in 


LMC-DEM212,br*in 


86sw 


BSDL1946 


5 


29 


55 


-66 


16 


00 


A 


0.55 





45 


10 


in 


Shapley-III 


56se 


LW224 


5 


29 


56 


-72 


03 


17 


C 


0.50 





35 


70 


mT.in HS330 


56se 


BSDL2039 


5 


29 


56 


-72 


04 


51 


A 


0.70 





55 


150 






56ne 


BSDL1996 


5 


29 


56 


-69 


47 


09 


A 


1.40 





75 


70 






8 5 so 


BSDL1957 


5 


29 


56 


-67 


05 


16 


A 


0.50 





35 


70 


in 


Shapley-III 


56se 


BSDL2041 


5 


29 


57 


-72 


03 


04 


AC 


0.50 





40 


100 


mT.in HS330 


56se 


BSDL2002 


5 


29 


58 


-70 


03 


34 


AC 


0.55 





45 


120 


bi 


*in 


8 5 so 


SL513.KMHK970 


5 


29 


58 


-66 


45 


29 


C 


1.20 


1 


10 


100 


in 


Shapley-III 


56nc 


KMHK975 


5 


29 


59 


-67 


52 


44 


C 


0.40 





35 


30 






86sw 


BSDL1958 


5 


29 


59 


-66 


55 


55 


AC 


0.55 





40 


10 


in 


LH65 


86sw 


SL516.KMHK972 


5 


29 


59 


-66 


58 


42 


CN 


0.80 





65 


110 


in 


LMC-DEM214 


56se 


BSDL2025 


5 


30 


00 


-71 


05 


18 


NA 


1.20 





65 


20 


in 


LH66 


56ne 


HS331 


5 


30 


00 


-69 


53 


28 


CA 


1.00 





75 


30 







58 



Table 1. (continued) 



Plato Name RA(2000) Decl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 

h m a o I II i I o 



(!) 


( 2 ) 




(3) 






(A \ 




( 5 ) 


(6) 


(<) 


(°) 


lc*\ 
(9) 


56nc 


BSDL1987 


5 


30 


00 


-68 


38 


40 


NA 


2.50 


1.80 


110 


in LMC-DEM218 


56nc 


SL519s 


5 


30 


01 


-69 


57 


03 


C 


0.65 


0.60 


90 


mP 


8 f i s w 


BSDL1960 


5 


30 


01 


-66 


55 


04 


AC 


0.35 


0.35 




in LH65 


56nc 


SL519n 


5 


30 


02 


-69 


56 


39 


CA 


0.90 


0.80 


100 


mP 


56sc 


LH66 


5 


30 


03 


-71 


05 


16 


NA 


5.00 


2.50 


130 


in Shaplcy-IX 


56sc 


BSDL2030 


5 


30 


03 


-71 


07 


50 


A 


1.00 


0.60 


40 


in Shaplcy-IX 


S6sw 


BSDL1963 


5 


30 


03 


-66 


55 


52 


AC 


0.50 


0.40 


30 


in LH65 


86sw 


BSDL1965 


5 


30 


03 


-66 


56 


39 


C 


0.50 


0.45 


100 


in LH65 


5 6 so 


BSDL2047 


5 


30 


04 


-71 


44 


50 


AC 


0.35 


0.30 


50 




56nc 


BSDL2010 


5 


30 


04 


-69 


50 


42 


A 


0.80 


0.50 


50 




86sw 


KMHK974 


5 


30 


04 


-66 


52 


21 


C 


0.95 


0.85 


10 


in LH77 


56nc 


LMC-DEM217 


5 


30 


05 


-67 


30 


49 


NA 


12.0 


8.00 


120 


in Shaplcy-III 


86sw 


LH65 


5 


30 


05 


-66 


56 


36 


AN 


3.10 


2.90 





in LMC-DEM214 


56nc 


BSDL2006 


5 


30 


06 


-69 


15 


00 


AC 


0.60 


0.50 


80 




85se 


KMHK976 


5 


30 


06 


-67 


01 


45 


c 


0.90 


0.70 


80 


mP,in Shaplcy-III 


56sc 


BSDL2049 


5 


30 


07 


-71 


52 


38 


A 


3.40 


2.80 


120 




56nc 


BSDL2003 


5 


30 


07 


-69 


06 


47 


A 


2.70 


1.10 


70 


in SGshell-LMC3 




KMHK983 


5 


30 


07 


-68 


38 


14 


AN 


0.55 


0.50 


50 


in BSDL1987 


8 f i s w 


BSDL1966 


5 


30 


07 


-66 


24 


33 


A 


0.60 


0.35 


20 


in Shaplcy-III 


86s w 


BSDL1974 


5 


30 


07 


-66 


54 


08 


A 


0.60 


0.50 


140 


in LH77 


5 6 so 


BSDL2021 


5 


30 


08 


-70 


04 


06 


AC 


0.55 


0.55 






56nc 


BSDL2012 


5 


30 


08 


-69 


31 


03 


AC 


0.95 


0.85 


160 


in LMC-DEM224 


56nc 


BSDL1999 


5 


30 


08 


-68 


41 


13 


NA 


0.90 


0.80 


130 


in BSDL2000 


85se 


BSDL1978 


5 


30 


08 


-67 


01 


03 


CA 


0.60 


0.50 


120 


mP.in Shaplcy-III 


56nc 


BSDL1991 


5 


30 


08 


-67 


52 


58 


A 


0.95 


0.50 


110 




33nc 


BSDL2070 


5 


30 


09 


-72 


33 


24 


A 


0.60 


0.45 


140 






NGC2005,SL518,ESO56SC138 


5 


30 


09 


-69 


45 


08 


c 


1.60 


1.60 






56nc 


BSDL2000 


5 


30 


09 


-68 


41 


08 


NA 


2.20 


2.00 


130 


in LMC-DEM218 


56nc 


BSDL2004 


5 


30 


09 


-68 


57 


35 


AC 


0.55 


0.45 


140 


in Shaplcy-II 


86sw 


KMHK977 


5 


30 


09 


-66 


56 


15 


CA 


0.70 


0.60 


60 


in LH65 


85nc 


SL515,LW223,ES085SC92, 


5 


30 


09 


-63 


25 


39 


c 


2.10 


2.10 




& KMHK965 


56nc 


BSDL2014 


5 


30 


10 


-69 


25 


03 


NA 


1.80 


1.20 


10 


in LMC-DEM224 


56nc 


BSDL2024 


5 


30 


11 


-70 


00 


35 


A 


1.40 


1.00 


170 




56nc 


BSDL2015 


5 


30 


11 


-69 


21 


47 


NA 


2.30 


1.40 


80 


in LMC-DEM224 


56nc 


BSDL2017 


5 


30 


11 


-69 


26 


10 


AC 


0.65 


0.45 


10 


in LMC-DEM224 


56nc 


KMHK980 


5 


30 


11 


-67 


40 


31 


c 


0.40 


0.40 




in LMC-DEM219 


56sc 


KMHK999 


5 


30 


12 


-71 


33 


18 


c 


0.65 


0.65 






56nc 


HS332 




30 


12 


-69 


47 


31 


c 


1.50 


1.30 


20 


mP 


56nc 


BSDL2011 


5 


30 


12 


-68 


56 


19 


AC 


0.55 


0.50 


70 


in Shaplcy-II 


85se 


BSDL1970 


5 


30 


12 


-66 


06 


06 


A 


0.80 


0.50 


30 


in LMC-DEM220 


8 f i s w 


BSDL1975 


5 


30 


12 


-66 


12 


50 


AC 


0.40 


0.35 


30 


in Shaplcy-III 


5 6 so 


BSDL2031 


5 


30 


13 


-70 


16 


08 


AC 


0.50 


0.45 


10 




56nc 


BSDL2020 


5 


30 


14 


-69 


23 


17 


AN 


0.60 


0.55 


80 


in BSDL1983 


56nc 


BSDL1995 


5 


30 


14 


-67 


43 


25 


A 


0.55 


0.50 


150 


in LMC-DEM219 


8 f i s vv 


BSDL1979 


5 


30 


14 


-66 


16 


12 


A 


1.40 


1.00 


40 


in Shaplcy-III 




BSDL2048 


5 


30 


15 


-71 


06 


26 


NA 


1.50 


1.20 


110 


in LH66 


56nc 


BSDL2009 


5 


30 


16 


-68 


25 


57 


A 


0.85 


0.60 


10 




56nc 


KMHK985 


5 


30 


16 


-68 


27 


30 


CA 


0.65 


0.55 


30 


in BSDL2018 


56nc 


LMC-DEM218 


5 


30 


17 


-68 


39 


41 


NA 


10.0 


9.00 


120 


in SGshell-LMC3 


56nc 


BSDL2019 


5 


30 


17 


-68 


55 


21 


CA 


0.65 


0.55 


10 


in Shaplcy-II 


56nc 


BSDL2028 


5 


30 


18 


-69 


35 


54 


A 


2.90 


1.90 







56sc 


BSDL2071 


5 


30 


19 


-71 


49 


13 


A 


1.50 


1.00 


50 




56nc 


BSDL2036 


5 


30 


19 


-69 


47 


33 


CA 


0.40 


0.35 


20 


mP 


86sw 


BSDL1969 


5 


30 


19 


-64 


56 


55 


A 


1.10 


0.85 


90 




56se 


KMHK997 


5 


30 


20 


-70 


25 


00 


CA 


0.90 


0.65 


40 




56se 


BSDL2053 


5 


30 


21 


-70 


39 


46 


A 


0.85 


0.60 


170 




56nc 


BSDL2027 


5 


30 


21 


-69 


09 


29 


NA 


1.20 


1.10 


150 


in BSDL2059 


56nc 


BSDL2018 


5 


30 


21 


-68 


27 


24 


A 


1.50 


1.40 


90 




86sw 


NGC2002,SL517,ESO56SC3, 


5 


30 


21 


-66 


53 


02 


C 


1.90 


1.70 


20 


in LH77 & KMHK982 


56se 


BSDL2054 


5 


30 


22 


-70 


39 


12 


A 


0.90 


0.45 


130 




56ne 


BSDL2022 


5 


30 


22 


-68 


36 


38 


NA 


0.95 


0.75 


130 


in LMC-DEM218 


85sc 


BSDL2001 


5 


30 


22 


-67 


13 


06 


C 


0.70 


0.55 


60 


in BSDL2007 


86sw 


ES086SC2.KMHK981 


5 


30 


22 


-65 


54 


32 


AC 


2.20 


2.20 




in Shapley-III 


56se 


BSDL2077 


5 


30 


23 


-71 


45 


57 


A 


4.00 


3.00 


160 




56nc 


BSDL2038 


5 


30 


23 


-69 


34 


57 


AC 


0.80 


0.50 


140 


in BSDL2028 


86sw 


BSDL1988 


5 


30 


23 


-65 


35 


31 


A 


0.90 


0.80 


10 




86nw 


SL525,LW225,KMHK973 


5 


30 


23 


-64 


01 


06 


C 


0.70 


0.70 






8 5 so 


BSDL2007 


5 


30 


24 


-67 


12 


54 


A 


2.50 


1.30 


120 


in Shaplcy-III 


33se 


LW231,KMHK1031 


5 


30 


26 


-75 


20 


57 


C 


0.90 


0.90 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


86sw 


SL521,LW227 


5 


30 


26 


-65 


54 


40 


C 


0.70 


0.70 


— 


in ES086SC2 


56se 


BSDL2073 


5 


30 


27 


-71 


08 


13 


NA 


0.80 


0.70 


50 


in Shaplcy-IX 


56se 


BSDL2063 


5 


30 


27 


-70 


33 


31 


CA 


0.65 


0.65 


— 




56nc 


BSDL2045 


5 


30 


28 


-69 


31 


28 


AC 


0.45 


0.35 


60 


in LMC-DEM224 


56nc 


BSDL2050 


5 


30 


28 


-69 


56 


24 


A 


1.70 


0.90 


150 




56se 


BSDL2076 


5 


30 


30 


-71 


07 


33 


NA 


0.80 


0.70 


10 


in Shaplcy-IX 


56se 


BSDL2072 


5 


30 


32 


-70 


40 


49 


AC 


0.35 


0.30 


40 




56ne 


HS333,KMK88-62 


5 


30 


32 


-69 


13 


55 


C 


1.10 


1.10 


— 


in LH67 


56se 


BSDL2098 


5 


30 


33 


-71 


47 


38 


A 


0.90 


0.55 





in BSDL2101 


56se 


LMC-DEM216 


5 


30 


33 


-70 


07 


51 


NA 


2.80 


2.20 


150 




86sw 


KMHK987 


5 


30 


33 


-66 


54 


13 


C 


1.00 


0.90 


100 


in LH77 


56se 


BSDL2101 


5 


30 


34 


-71 


48 


08 


A 


1.90 


1.30 


160 




56nc 


BSDL2066 


5 


30 


34 


-69 


58 


30 


AC 


0.45 


0.35 


50 




56nc 


KMHK993 


5 


30 


34 


-68 


09 


27 


C 


0.55 


0.55 


— 




56nc 


LMC-DEM219 


5 


30 


34 


-67 


40 


51 


NA 


8.00 


8.00 


— 


in Shaplcy-III 


S6nw 


NGC1997,SL520,LW226, 


5 


30 


34 


-63 


12 


12 


C 


1.80 


1.80 


— 


& ES086SC1,KMHK978 


56se 


Shapley-IX,LMC-N206, 


5 


30 


35 


-71 


03 


43 


NA 


18.0 


15.0 


130 


in SGshell-LMC9 & LMC-DEM221 


56se 


SL536,KMHK1006 


5 


30 


35 


-71 


48 


39 


CA 


1.10 


1.00 


80 


in BSDL2101 


56se 


NGC2010,SL531,ESO56SCl39, 


5 


30 


35 


-70 


49 


11 


C 


1.90 


1.70 


170 


& KMHK1001 


56nc 


KMK88-61 


5 


30 


35 


-69 


07 


07 


C 


0.45 


0.40 


140 




56nc 


BSDL2057 


5 


30 


35 


-69 


31 


05 


A 


0.65 


0.45 


100 


in LMC-DEM224 


86sw 


KMHK986 


5 


30 


35 


-66 


31 


35 


CA 


0.60 


0.45 


140 


in Shaplcy-III 


56nc 


BSDL2052 


5 


30 


36 


-69 


11 


08 


AC 


0.90 


0.70 


140 


in BSDL2059 


56ne 


BSDL2064 


5 


30 


36 


-69 


46 


57 


CA 


0.55 


0.45 


80 




56ne 


BSDL2067 


5 


30 


36 


-69 


51 


10 


AC 


0.50 


0.45 


130 




85sc 


SL522,KMHK988 


5 


30 


37 


-67 


11 


10 


C 


1.00 


0.90 


60 


in Shaplcy-III 


56ne 


BSDL2060 


5 


30 


38 


-69 


20 


41 


AN 


0.45 


0.40 


140 


in BSDL2069 


56se 


BSDL2095 


5 


30 


39 


-71 


01 


28 


NA 


1.30 


1.20 


110 


in LH69 


56se 


SL528 


5 


30 


39 


-70 


13 


27 


C 


1.20 


1.20 


— 




56nc 


BSDL2055 


5 


30 


39 


-69 


00 


09 


AC 


0.70 


0.60 


90 


in SGshell-LMC3 


56nc 


BSDL2059 


5 


30 


39 


-69 


09 


32 


A 


5.50 


3.80 


120 


in SGshell-LMC3 


85se 


BSDL2029 


5 


30 


39 


-67 


08 


21 


A 


1.10 


0.95 


40 


in Shaplcy-III 


56se 


BSDL2106 


5 


30 


40 


-71 


31 


47 


A 


0.70 


0.60 


70 




85se 


NGC2004,SL523,ESO86SC4, 


5 


30 


40 


-67 


17 


13 


C 


3.00 


2.80 


90 


in BSDL2062 & KMHK991 


56ne 


BSDL2058 


5 


30 


41 


-68 


50 


07 


A 


0.55 


0.40 


90 




56ne 


BSDL2040 


5 


30 


41 


-67 


33 


04 


A 


1.10 


0.85 


110 


in LMC-DEM217 


86sw 


BSDL2032 


5 


30 


42 


-66 


58 


42 


C 


1.00 


1.00 


— 


in LH77 


56nc 


BSDL2069 


5 


30 


43 


-69 


19 


53 


NA 


5.60 


2.20 


60 


in LMC-DEM224 


56nc 


BSDL2075 


5 


30 


43 


-69 


38 


53 


C 


0.40 


0.35 


50 


br*s 


56nc 


BSDL2084 


5 


30 


44 


-69 


58 


40 


A 


1.20 


0.80 


50 




56se 


BSDL2108 


5 


30 


45 


-71 


03 


33 


NA 


1.50 


0.80 


20 


in LH69 


56se 


LMC-N206B 


5 


30 


46 


-71 


08 


27 


NA 


0.80 


0.65 


150 


in Shaplcy-IX 


86sw 


KMHK989 


5 


30 


46 


-65 


58 


13 


C 


0.65 


0.65 


— 


in Shaplcy-III 


56ne 


BSDL2081 


5 


30 


48 


-69 


24 


09 


AC 


0.80 


0.70 


20 


in LMC-DEM224 


86sw 


BSDL2035 


5 


30 


48 


-66 


22 


01 


A 


0.55 


0.45 


150 


in Shaplcy-III 


56se 


BSDL2122 


5 


30 


49 


-71 


35 


44 


CA 


0.55 


0.50 


150 




56nc 


LMC-DEM224 


5 


30 


49 


-69 


23 


23 


NA 


28.0 


17.0 


50 


in SGshell-LMC3 


56nc 


BSDL2083 


5 


30 


49 


-69 


25 


40 


C 


0.70 


0.60 


90 


in LMC-DEM224 


86sw 


SL527,KMHK995 


5 


30 


49 


-66 


24 


59 


CA 


1.60 


1.60 


— 


in Shaplcy-III 


56ne 


LH67 


5 


30 


50 


-69 


16 


26 


AN 


7.80 


3.40 


140 


in LMC-DEM224 


86sw 


SL524,KMHK994 


5 


30 


50 


-66 


20 


02 


C 


1.00 


0.90 


160 


in Shaplcy-III 


86sw 


BSDL2043 


5 


30 


51 


-66 


28 


08 


C 


0.55 


0.55 


— 


mP,in Shaplcy-III 


86nw 


BSDL2016 


5 


30 


51 


-64 


07 


38 


A 


0.50 


0.35 


150 




56se 


BSDL2114 


5 


30 


52 


-71 


00 


14 


NA 


0.50 


0.50 


— 


in LH69 


56se 


BSDL2107 


5 


30 


52 


-70 


25 


56 


A 


1.40 


0.90 


140 




86sw 


LW228,KMHK990 


5 


30 


52 


-65 


35 


07 


C 


0.90 


0.80 


50 




56sc 


Deny 9117 


5 


30 


53 


-71 


06 


20 


NC 


u.zo 


u.zo 




in i^noy 


56ne 


BSDL2088 


5 


30 


53 


-69 


23 


22 


AC 


0.40 


0.35 


160 


in LMC-DEM224 


56se 


BSDL2120 


5 


30 


54 


-71 


08 


28 


NA 


1.50 


1.20 


160 


in Shaplcy-IX 


56ne 


BSDL2102 


5 


30 


54 


-70 


00 


29 


CA 


0.55 


0.40 


110 




56ne 


LMC-N148F 


5 


30 


54 


-68 


34 


13 


NA 


0.45 


0.45 




in LMC-DEM227 


86sw 


NGC2003,SL526,ESO86SC6, 


5 


30 


54 


-66 


27 


59 


C 


1.70 


1.40 


70 


mP,in Shaplcy-III & KMHK998 


86sw 


BSDL2037 


5 


30 


54 


-65 


45 


26 


C 


0.55 


0.55 






56nc 


BSDL2091 


5 


30 


55 


-69 


17 


07 


AN 


1.50 


1.10 


80 


in LH67 


56nc 


BSDL2093 


5 


30 


55 


-69 


22 


03 


CA 


0.50 


0.40 


150 


mP.in LMC-DEM224 


56nc 


BSDL2065 


5 


30 


55 


-67 


39 


23 


AN 


3.50 


2.40 


80 


in LMC-DEM219 


86sw 


LMC-DEM220 


5 


30 


55 


-66 


07 


33 


NA 


20.0 


15.0 


110 


in Shaplcy-III 


56se 


SL539.KMHK1008 


5 


30 


56 


-70 


41 


42 


C 


1.60 


1.50 


120 




56ne 


HS336 


5 


30 


56 


-69 


06 


23 


CA 


0.70 


0.60 


20 


mP,in BSDL2141 



GO 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56nc 


BSDL2096 


5 


30 


56 


-69 


21 


48 


AC 


0.55 


0.45 


110 


mP,in LMC-DEM224 


85so 


BSDL2062 


5 


30 


56 


-67 


15 


18 


A 


6.30 


4.20 


50 


in Shaplcy-III 


86sw 


BSDL2051 


5 


30 


56 


-66 


40 


07 


AC 


0.55 


0.45 


130 


in Shaplcy-III 


86sw 


BSDL2034 


5 


30 


56 


-64 


58 


22 


A 


1.00 


0.65 


10 




56ne 


HS335 


5 


30 


57 


-69 


20 


36 


CA 


0.70 


0.65 


100 


mP,in BSDL2069 


56nc 


SL535 


5 


30 


57 


-69 


57 


17 


C 


0.90 


0.85 


100 




85so 


LMC-DEM222a 


5 


30 


57 


-67 


20 


26 


NA 


0.95 


0.95 


— 


in BSDL2068 


56se 


BSDL2128 


5 


30 


58 


-71 


06 


13 


NC 


0.25 


0.25 


— 


in LH69 


56se 


LH69 


5 


30 


59 


-71 


02 


55 


NA 


6.00 


4.50 


170 


in Shaplcy-IX 


56sc 


BSDL2129 


5 


30 


59 


-71 


04 


45 


NA 


0.70 


0.60 


130 


in Shaplcy-IX 


56ne 


NGC2009,SL534,ESO56SC140, 


5 


30 


59 


-69 


11 


03 


C 


1.40 


1.20 


10 


in BSDL2059 & KMK88-64 


85so 


BSDL2068 


5 


30 


59 


-67 


21 


23 


AN 


3.80 


3.10 


160 


in Shaplcy-III 


33ne 


LW234.KMHK1042 


5 


31 


00 


-74 


40 


18 


C 


0.65 


0.65 


— 




56sc 


SL543.KMHK1016 


5 


31 


00 


-71 


53 


36 


C 


1.50 


1.30 


80 


in BSDL2193 


56ne 


KMK88-65 


5 


31 


00 


-69 


17 


04 


AC 


0.65 


0.55 


50 


in BSDL2091 


56nc 


BSDL2104 


5 


31 


00 


-69 


21 


10 


AC 


0.50 


0.45 


150 


mP,in LMC-DEM224 


56ne 


BSDL2097 


5 


31 


01 


-69 


06 


08 


AC 


0.80 


0.70 


130 


mP,in BSDL2141 


86sw 


BSDL2044 


5 


31 


01 


-65 


01 


57 


A 


1.50 


1.10 


160 




86sw 


BSDL2042 


5 


31 


01 


-65 


02 


36 


CA 


0.30 


0.20 


140 


mP,in BSDL2044 


33nc 


SL546,LW233,KMHK1026 


5 


31 


02 


-72 


36 


37 


C 


0.80 


0.75 


40 




56sc 


HS334,KMHK1014 


5 


31 


02 


-71 


35 


45 


CA 


1.10 


1.00 


160 




56ne 


BSDL2074 


5 


31 


02 


-67 


32 


32 


A 


1.50 


1.00 


170 


in LMC-DEM217 


86sw 


BSDL2046 


5 


31 


03 


-65 


02 


31 


AC 


0.30 


0.25 


100 


mP.in BSDL2044 


56ne 


BSDL2115 


5 


31 


04 


-69 


59 


59 


A 


1.50 


0.85 


20 




86sw 


BSDL2061 


5 


31 


04 


-66 


11 


34 


AC 


1.20 


1.00 


10 


in LMC-DEM220 


86sw 


KMHK1000 


5 


31 


04 


-66 


41 


57 


C 


0.90 


0.80 


140 


in Shaplcy-III 


56se 


BSDL2123 


5 


31 


05 


-70 


09 


54 


A 


1.10 


0.85 


90 




86nw 


SL529,LW229,ES086SC5, 


5 


31 


06 


-63 


32 


23 


C 


1.50 


1.50 


— 


& KMHK992 


56se 


BSDL2144 


5 


31 


07 


-71 


07 


50 


CN 


0.45 


0.35 


40 


in Shaplcy-IX 


56sc 


KMHK1022 


5 


31 


07 


-71 


57 


45 


C 


1.00 


1.00 


— 


in BSDL2193,br*edge 


56sc 


BSDL2111 


5 


31 


08 


-69 


25 


11 


AC 


0.45 


0.35 


170 


in BSDL2113 


56nc 


BSDL2125 


5 


31 


08 


-69 


59 


53 


AC 


0.65 


0.55 


160 




86sw 


BSDL2080 


5 


31 


08 


-67 


01 


21 


AC 


0.70 


0.50 


80 


in LH77 


85so 


BSDL2085 


5 


31 


08 


-67 


20 


14 


AC 


0.65 


0.50 


160 


in BSDL2068 


56ne 


KMHK1002 


5 


31 


08 


-67 


28 


58 


C 


0.60 


0.45 


100 


in Shaplcy-III 


86sw 


BSDL2056 


5 


31 


08 


-65 


20 


57 


CA 


0.90 


0.90 


— 




56sc 


BSDL2149 


5 


31 


09 


-71 


07 


07 


NA 


1.60 


1.30 


10 


in Shaplcy-IX 


56ne 


BSDL2113 


5 


31 


09 


-69 


24 


55 


A 


0.90 


0.55 


30 


in LMC-DEM224 


56nc 


BSDL2133 


5 


31 


11 


-69 


57 


56 


AC 


0.45 


0.40 


120 




86sw 


BSDL2087 


5 


31 


11 


-67 


09 


08 


AC 


0.50 


0.40 


70 


in Shaplcy-III 


85sg 


LMC-DEM222b 


5 


31 


11 


-67 


22 


46 


NA 


1.20 


1.00 


10 


in BSDL2068 


85so 


BSDL2090 


5 


31 


11 


-67 


22 


51 


NC 


0.55 


0.50 


110 


in LMC-DEM222b 


86sw 


BSDL2079 


5 


31 


11 


-66 


37 


45 


A 


1.70 


1.20 


40 


in Shaplcy-III 


85so 


BSDL2089 


5 


31 


12 


-67 


06 


38 


AC 


0.40 


0.40 


— 


in Shaplcy-III 


56ne 


BSDL2099 


5 


31 


12 


-67 


59 


04 


AC 


0.40 


0.40 


— 




56nc 


BSDL2110 


5 


31 


13 


-68 


35 


23 


NA 


4.10 


1.90 


160 


in LMC-DEM227 


86sw 


BSDL2078 


5 


31 


14 


-66 


07 


55 


A 


0.60 


0.50 


120 


in LMC-DEM220 


56sc 


HDE269676,Sk-71o45 


5 


31 


15 


-71 


04 


10 


NC 


0.40 


0.35 


120 


in NGC2018 


56sc 


BSDL2165 


5 


31 


15 


-70 


59 


57 


NA 


0.70 


0.60 


140 


in Shapley-IX 


56nc 


BSDL2134 


5 


31 


15 


-69 


38 


02 


C 


0.60 


0.45 


160 




86sw 


BSDL2094 


5 


31 


15 


-67 


10 


53 


AC 


0.70 


0.60 


50 


in Shaplcy-III 


56nc 


BSDL2100 


5 


31 


15 


-67 


38 


51 


AC 


0.55 


0.50 


30 


in BSDL2065 


86sw 


BSDL2086 


5 


31 


15 


-66 


37 


10 


AC 


0.65 


0.50 


70 


in BSDL2079 


56se 


BSDL2178 


5 


31 


16 


-71 


28 


41 


AC 


0.50 


0.35 


30 




56sc 


BSDL2147 


5 


31 


16 


-70 


22 


38 


CA 


0.90 


0.75 







56nc 


BSDL2126 


5 


31 


16 


-69 


18 


21 


NA 


1.20 


1.00 


110 


in LH67 






5 


31 


18 


-70 


01 


54 




u.oo 


u.ou 


^ n 
ou 




56ne 


BSDL2119 


5 


31 


18 


-68 


44 


00 


CA 


0.50 


0.40 


40 


br*in 


56nc 


KMHK1009 


5 


31 


18 


-68 


48 


52 


AC 


1.00 


0.80 


100 


in LH68 


86sw 


BSDL2092 


5 


31 


18 


-66 


26 


45 


A 


0.55 


0.45 


90 


in Shaplcy-III 


86sw 


SL538,ES056SC7,BRHT13b, 


5 


31 


18 


-66 


57 


28 


C 


1.40 


1.40 




mPjn LH77 & KMHK1004 


56se 


SL542 


5 


31 


19 


-70 


12 


56 


C 


1.00 


0.90 


20 




56se 


BSDL2154 


5 


31 


19 


-70 


25 


15 


A 


1.00 


0.80 


160 




56ne 


SL541.KMK88-63 


5 


31 


19 


-68 


49 


00 


C 


0.45 


0.45 




in KMHK1009 


85so 


BSDL2103 


5 


31 


19 


-67 


05 


44 


AC 


0.50 


0.35 


50 


in Shaplcy-III 


86sw 


NGC2006,SL537,ESO86SC8, 


5 


31 


19 


-66 


58 


22 


C 


1.60 


1.40 


140 


mP,in LH77 & BRHT13a,KMHK1005 


86nw 


OHSC20 


5 


31 


19 


-63 


40 


16 


CA 


0.85 


0.70 


110 




56se 


BSDL2167 


5 


31 


20 


-70 


40 


33 


A 


1.20 


0.85 


170 




56nc 


LH68 


5 


31 


20 


-68 


48 


50 


A 


2.10 


1.20 


60 





Gl 



Table 1. (continued) 



Plato Name RA(2000) Docl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 



t 1 ) 


(2) 




(3) 






1 A \ 

(4) 




(5) 


(6) 


(') 


(8) 




(9) 


56ne 


BSDL2137 


5 


31 


21 


-69 


15 


52 


AC 


0.40 


0.35 


100 


in 


LMC-DEM224 


86sw 


BSDL2109 


5 


31 


21 


-67 


17 


02 


A 


1.70 


1.40 


150 


in 


Shaplcy-III 


56sc 


BSDL2193 


5 


31 


22 


-71 


56 


39 


A 


8.00 


7.20 


70 






56ne 


LMC-N148D 


5 


31 


22 


-68 


31 


22 


NC 


0.35 


0.30 


100 


in 


BSDL2127 


56nc 


LMC-N148H 


5 


31 


22 


-68 


36 


47 


NC 


0.45 


0.45 




in 


BSDL2110 


56sc 


BSDL2182 


5 


31 


23 


-71 


22 


57 


A 


5.20 


3.30 


30 


in 


SGshcll-LMC9 




BSDL2105 


5 


31 


23 


-66 


36 


20 


AC 


0.80 


0.80 






Shaplcy-III 


86nw 


LW230 


5 


31 


23 


-63 


15 


38 


C 


0.55 


0.55 








56sc 


SL548,LW235,KMHK1035 


5 


31 


24 


-72 


02 


33 


c 


0.70 


0.60 


60 








NGC2018,LMC-N206A,SL533, 


5 


31 


24 


-71 


04 


21 


NA 


2.80 


1.70 


170 


in 


LH69 & ESO56SC141.KMHK1018 


56ne 


BSDL2127 


5 


31 


24 


-68 


31 


28 


NA 


1.10 


1.00 


100 


in 


LMC-DEM227 


56nc 


BSDL2141 


5 


31 


26 


-69 


04 


16 


NA 


9.00 


7.00 


60 


in 


LMC-DEM232 


56sc 


BSDL2200 


5 


31 


27 


-71 


48 


30 


A 


1.40 


1.10 


150 


in 


BSDL2261 


56ne 


BSDL2139 


5 


31 


27 


-68 


49 


39 


CA 


0.45 


0.40 


70 


in 


BSDL2140 


S(>> \v 


BSDL2112 


5 


31 


27 


-67 


07 


32 


A 


0.70 


0.50 


120 


in 


Sliaplcy-III 


56nc 


LMC-DEM223 


5 


31 


27 


-67 


26 


52 


NA 


3.90 


3.00 


140 


in 


Shaplcy-III 




HS340 


5 


31 


28 


-70 


01 


23 


c 


0.90 


0.80 


170 






56sc 


SL544 


5 


31 


28 


-70 


05 


11 


c 


1.00 


0.85 


70 






56nc 


BSDL2145 


5 


31 


28 


-69 


05 


29 


NA 


0.70 


0.55 


160 


in 


BSDL2141 




BSDL2150 


5 


31 


28 


-69 


16 


23 


NA 


1.10 


0.95 


140 




LMC-DEM224 


56nc 


BSDL2140 


5 


31 


28 


-68 


49 


32 


A 


1.40 


0.90 


150 






56nc 


BSDL2138 


5 


31 


29 


-68 


27 


24 


NA 


3.70 


3.70 




in 


LMC-DEM227 


85se 


BSDL2116 


5 


31 


29 


-67 


07 


00 


A 


0.55 


0.45 


110 


in 


Shaplcy-III 


56ne 


BSDL2157 


5 


31 


30 


-69 


17 


53 


NA 


1.50 


1.20 


140 


in 


LH67 


56nc 


BSDL2148 


5 


31 


30 


-68 


52 


23 


AC 


0.45 


0.35 


30 






S( >> w 


BSDL2121 


5 


31 


30 


-67 


16 


15 


A 


1.90 


1.30 


170 


in 


Shaplcy-III 


56nc 


BSDL2164 


5 


31 


31 


-69 


29 


08 


CA 


0.45 


0.40 


10 


in 


LMC-DEM224 




KMHK1007 


5 


31 


31 


-66 


01 


09 


CA 


0.65 


0.60 


20 




Shaplcy-III 


86sw 


Shapley-III,SGshell-LMC4 


5 


31 


31 


-66 


46 


25 


NA 


110. 


85.0 









86nw 


BSDL2082 


5 


31 


32 


-63 


27 


33 


AC 


0.75 


0.55 


90 








BSDL2162 


5 


31 


33 


-69 


08 


34 


A 


0.65 


0.55 


130 


in 


LMC-DEM232 


56nc 


BSDL2146 


5 


31 


33 


-68 


28 


02 


NA 


0.60 


0.45 


90 


in 


BSDL2138 


56nc 


BSDL2151 


5 


31 


33 


-68 


49 


13 


A 


0.60 


0.50 


10 






56nc 


BSDL2131 


5 


31 


33 


-67 


29 


04 


A 


0.70 


0.60 


160 


in 


Shaplcy-III 




BSDL2163 


5 


31 


34 


-69 


08 


26 


A 


0.60 


0.55 


130 




LMC-DEM232 


56nc 


BSDL2179 


5 


31 


34 


-69 


52 


51 


CA 


0.45 


0.40 









56nc 


BSDL2153 


5 


31 


34 


-68 


47 


16 


A 


2.10 


1.20 


130 






H (■> 11 w 


SL540,LW232,KMHK1003 


5 


31 


34 


-63 


53 


46 


c 


0.70 


0.60 


30 






56nc 


LMC-N148E 


5 


31 


35 


-68 


28 


29 


NA 


0.60 


0.45 


80 


in 


BSDL2138 


56nc 


LMC-N148 


5 


31 


35 


-68 


33 


11 


NA 


21.0 


12.0 


20 


in 


LMC-N135 


56nc 


BSDL2166 


5 


31 


36 


-69 


02 


46 


AN 


0.55 


0.45 


150 


in 


BSDL2168 


56nc 


BSDL2155 


5 


31 


36 


-68 


35 


57 


NA 


0.90 


0.80 


160 


in 


LMC-DEM227 


86sw 


BSDL2130 


5 


31 


36 


-67 


00 


17 


CA 


0.45 


0.40 


110 


in 


LH77 


56sc 


BSDL2206 


5 


31 


37 


-71 


07 


14 


A 


1.00 


0.90 


140 


in 


Shapley-IX 


56sc 


BSDL2211 


5 


31 


37 


-71 


20 


48 


AC 


0.40 


0.30 


120 


in 


BSDL2182 


56nc 


BSDL2168 


5 


31 


37 


-69 


02 


56 


NA 


2.40 


1.50 


170 


in 


BSDL2141 


56nc 


BSDL2159 


5 


31 


37 


-68 


35 


02 


NA 


1.90 


1.20 


140 


in 


LMC-DEM227 


56nc 


BSDL2173 


5 


31 


38 


-69 


05 


34 


A 


0.65 


0.55 


120 


in 


LMC-DEM232 


56nc 


BSDL2172 


5 


31 


38 


-69 


09 


25 


A 


0.60 


0.50 


140 


in 


LMC-DEM232 


56nc 


NGC2016,SL547,ESO56SC142 


5 


31 


38 


-69 


56 


45 


CA 


1.80 


1.80 








56ne 


LMC-N148B 


5 


31 


38 


-68 


34 


45 


NC 


0.45 


0.40 


40 


in 


BSDL2159 


56sc 


BSDL2210 


5 


31 


39 


-71 


09 


17 


NA 


1.60 


1.30 


50 


in 


Shaplcy-IX 


56nc 


BSDL2174 


5 


31 


39 


-69 


09 


25 


A 


0.60 


0.50 


140 


in 


LMC-DEM232 


56nc 


BSDL2176 


5 


31 


39 


-69 


15 


27 


NA 


1.10 


0.90 


120 


in 


NGC2015 


86sw 


BSDL2136 


5 


31 


39 


-67 


00 


32 


AC 


0.45 


0.35 


80 


in 


LH77 


86sw 


HS337.KMHK1010 


5 


31 


39 


-66 


15 


49 


CA 


0.70 


0.60 


140 


in 


Shaplcy-III 


86sw 


BSDL2132 


5 


31 


39 


-66 


44 


53 


AC 


0.60 


0.35 


40 


in 


Shaplcy-III 


56sc 


BSDL2202 


5 


31 


40 


-70 


44 


09 


CA 


0.35 


0.35 








56nc 


LMC-N148C,LH71 


5 


31 


41 


-68 


32 


22 


NA 


2.80 


2.40 


50 


in 


LMC-DEM227 


56nc 


KMHK1025 


5 


31 


41 


-68 


48 


45 


A 


1.30 


1.00 


60 






56se 


SL555,LW236,KMHK1046 


5 


31 


42 


-72 


08 


46 


C 


1.40 


1.40 








56se 


BSDL2228 


5 


31 


42 


-71 


43 


37 


A 


1.50 


1.30 


40 


in 


BSDL2261 


56ne 


BSDL2170 


5 


31 


42 


-68 


44 


34 


NA 


3.00 


1.70 


150 


in 


LMC-DEM226 


56ne 


KMK88-66 


5 


31 


42 


-68 


48 


51 


AC 


0.65 


0.40 


30 


in 


KMHK1025 


56sc 


BSDL2196 


5 


31 


43 


-70 


12 


07 


C 


0.55 


0.50 


160 






56sc 


BSDL2201 


5 


31 


43 


-70 


22 


47 


A 


1.10 


0.90 


30 






56nc 


SL552,KMHK1024 


5 


31 


43 


-68 


32 


12 


NA 


1.30 


1.10 


120 


in 


LMC-N148C 


86sw 


BSDL2118 


5 


31 


43 


-65 


19 


33 


CA 


0.30 


0.30 








56se 


BSDL2199 


5 


31 


44 


-70 


15 


09 


C 


0.60 


0.55 


30 







62 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56se 


KMHK1037 


5 


31 


44 


-70 


48 


12 


AC 


0.90 


0.60 


60 




86sw 


HS338,KMHK1015 


5 


31 


44 


-67 


11 


08 


C 


0.95 


0.90 


110 


in Shaplcy-III 


56sc 


HS342,BRHT53b 


5 


31 


45 


-70 


18 


30 


CA 


0.60 


0.55 





mT 


56ne 


BSDL2177 


5 


31 


45 


-68 


33 


45 


AN 


0.45 


0.40 


40 


mT,in LMC-N148C 


86sw 


BSDL2124 


5 


31 


45 


-65 


21 


14 


A 


1.50 


1.10 


40 




56nc 


KMHK1023 


5 


31 


46 


-68 


14 


08 


C 


0.65 


0.60 


130 




56nc 


BCDSP7 


5 


31 


46 


-68 


33 


27 


CN 


0.45 


0.40 


140 


mT,in LMC-N148C 


86sw 


KMHK1011 


5 


31 


47 


-65 


15 


52 


C 


0.90 


0.70 


30 


mP 


56nc 


BSDL2191 


5 


31 


48 


-69 


11 


28 


A 


0.60 


0.45 


170 


in LMC-DEM224 


56nc 


BSDL2181 


5 


31 


48 


-68 


33 


47 


AN 


0.40 


0.35 


170 


mT,in LMC-N148C 


86sw 


BSDL2161 


5 


31 


49 


-67 


17 


47 


CA 


0.55 


0.50 


20 


mP,in Shaplcy-III 


86sw 


BSDL2156 


5 


31 


49 


-66 


59 


17 


C 


0.50 


0.45 


70 


mT,in LH77 


56sc 


HS345,BRHT53a 


5 


31 


50 


-70 


17 


22 


C 


1.00 


0.80 


160 


mT 


56ne 


BSDL2205 


5 


31 


50 


-69 


55 


14 


A 


1.10 


1.00 


10 




86sw 


BSDL2158 


5 


31 


50 


-66 


59 


29 


CA 


0.45 


0.40 


70 


mT,in LH77 


86sw 


KMHK1019 


5 


31 


50 


-66 


59 


49 


C 


0.70 


0.60 


90 


mTan LH77 


86sw 


BSDL2135 


5 


31 


50 


-65 


15 


54 


AC 


0.45 


0.35 


10 


mP 


86sw 


KMHK1012 


5 


31 


50 


-65 


26 


43 


C 


0.65 


0.55 


80 




86sw 


HS339 


5 


31 


51 


-67 


18 


12 


AC 


0.50 


0.45 


90 


mP,in Shaplcy-III 


56nc 


SL551,BRHT38a,KMHK1027 


5 


31 


51 


-67 


59 


28 


C 


1.00 


0.90 


130 


mP 


56ne 


BSDL2212 


5 


31 


52 


-69 


58 


50 


A 


1.10 


0.90 


80 




56nc 


BSDL2185 


5 


31 


52 


-68 


30 


21 


NA 


1.50 


1.00 


80 


in LMC-DEM227 


86sw 


BSDL2160 


5 


31 


52 


-66 


43 


22 


AC 


0.55 


0.40 


130 


in Shaplcy-III 


56se 


BSDL2221 


5 


31 


53 


-70 


17 


40 


C 


0.40 


0.40 


— 


mT 


86sw 


LMC-S121 


5 


31 


53 


-68 


27 


18 


CN 


0.40 


0.30 


170 


in BSDL2190 


56nc 


BSDL2189 


5 


31 


53 


-68 


29 


20 


NA 


1.20 


0.95 


90 


in BSDL2219 


56ne 


BSDL2187 


5 


31 


53 


-68 


30 


15 


AC 


0.40 


0.35 


70 


in BSDL2185 


56nc 


KMK88-69 


5 


31 


53 


-68 


47 


06 


CA 


0.50 


0.45 


120 




86sw 


BSDL2169 


5 


31 


53 


-67 


12 


28 


AC 


0.40 


0.30 


120 


in Shaplcy-III 


56nc 


BSDL2190 


5 


31 


54 


-68 


27 


07 


AN 


0.80 


0.60 


10 


in BSDL2219 


56ne 


KMK88-68,KMHK1033 


5 


31 


54 


-68 


46 


06 


C 


0.40 


0.35 


120 


in BSDL2194 


56se 


SNR0532-71.0 


5 


31 


55 


-71 


00 


13 


N 


3.00 


3.00 


— 


in Shapley-IX 


56ne 


LMC-DEM227 


5 


31 


55 


-68 


28 


44 


NA 


16.0 


9.00 


40 


in LMC-N148 


56ne 


BSDL2194 


5 


31 


55 


-68 


45 


53 


A 


2.10 


1.10 


160 




86sw 


SL550,BRHT37a,KMHK1017 


5 


31 


55 


-66 


07 


45 


C 


1.20 


1.10 


20 


mPjn BCDSP5 


56sc 


NGC2019,SL554,ESO56SCl45 


5 


31 


56 


-70 


09 


34 


c 


1.50 


1.50— 






56sc 


BSDL2233 


5 


31 


57 


-70 


41 


51 


AC 


0.40 


0.35 





mP 


85se 


LH70 


5 


31 


57 


-67 


22 


58 


A 


5.00 


3.90 


90 


in Shapley-III 


56nc 


KMHK1029 


5 


31 


57 


-67 


52 


43 


CA 


0.70 


0.55 


70 




86sw 


BCDSP5 


5 


31 


57 


-66 


07 


47 


A 


2.80 


1.80 


120 


in LMC-DEM220 


56se 


BSDL2236 


5 


31 


58 


-70 


44 


32 


A 


0.80 


0.60 


160 




56ne 


BSDL2197 


5 


31 


58 


-68 


38 


53 


NA 


0.65 


0.55 


160 


in LMC-N148I 


56nc 


BSDL2198 


5 


31 


58 


-68 


47 


46 


A 


1.10 


0.95 


110 




56nc 


BRHT38b,KMHK1032 


5 


31 


58 


-67 


58 


18 


C 


0.70 


0.70 


— 


mP 


86sw 


BSDL2142 


5 


31 


58 


-65 


00 


21 


AC 


0.65 


0.50 


70 




56sc 


BSDL2242 


5 


31 


59 


-71 


04 


22 


NA 


2.70 


1.70 


20 


in Shaplcy-IX 


56nc 


NGC2015,LH74,ESO56SCl47 


5 


31 


59 


-69 


14 


28 


AN 


4.70 


4.00 


110 


in LMC-DEM224 


56nc 


LMC-N148I 


5 


31 


59 


-68 


40 


31 


NA 


4.50 


4.00 


110 


in LMC-DEM226 


85sc 


HS341,KMHK1028 


5 


31 


59 


-67 


22 


05 


C 


0.65 


0.55 


10 


in LH70 


86sw 


KMHK1021 


5 


31 


59 


-66 


16 


57 


AC 


0.65 


0.55 


80 


in Shaplcy-III 


86sw 


BSDL2175 


5 


31 


59 


-66 


41 


27 


A 


0.80 


0.60 


160 


in Shaplcy-III 


56se 


BSDL2229 


5 


32 


00 


-70 


10 


48 


A 


1.00 


0.75 


160 




86sw 


BRHT37b,KMHK1020 


5 


32 


00 


-66 


07 


53 


C 


0.60 


0.50 


80 


mP,in BCDSP5 


56ne 


KMK88-70,KMHK1038 


5 


32 


01 


-69 


01 


41 


NC 


0.70 


0.60 


80 


in BSDL2141 


56ne 


LH73 


5 


32 


01 


-68 


40 


56 


AN 


2.10 


1.80 


110 


in LMC-N148I 


56nc 


LMC-S44 


5 


32 


01 


-67 


42 


22 


NC 


0.40 


0.35 


20 


in LMC-N57E 




13 OTA T HI Qfi 


5 


32 


01 


-66 


50 


57 




n fin 


n ^n 


sin 


in Shaplcy-III 


56nc 


BSDL2223 


5 


32 


02 


-69 


18 


56 


AC 


0.55 


0.45 


150 


in LMC-DEM224,br*sw 


56nc 


KMK88-67 


5 


32 


02 


-68 


40 


37 


AN 


1.00 


0.80 


60 


in LH73 


56ne 


HS346 


5 


32 


03 


-69 


22 


10 


C 


0.70 


0.60 





sup LMC-DEM224 


56nc 


LMC-N57E 


5 


32 


03 


-67 


42 


25 


NA 


6.10 


5.20 


20 


in LMC-N57 


86sw 


BSDL2171 


5 


32 


03 


-66 


03 


16 


AC 


0.70 


0.65 





in Shapley-III 


86nw 


SL549.KMHK1013 


5 


32 


03 


-64 


14 


32 


C 


1.40 


1.40 






86nw 


BSDL2152 


5 


32 


03 


-64 


50 


37 


CA 


1.10 


1.10 






86sw 


LMC-DEM228a 


5 


32 


04 


-66 


24 


38 


NA 


1.80 


1.80 




in SL553n 


56sc 


SL561.KMHK1048 


5 


32 


05 


-70 


41 


56 


CA 


1.10 


1.00 


60 


mP 


56nc 


BSDL2220 


5 


32 


05 


-69 


03 


55 


AC 


0.65 


0.55 


140 


in LMC-DEM232 


56nc 


BSDL2215 


5 


32 


06 


-68 


40 


19 


CN 


0.55 


0.45 


90 


in LH73 


86sw 


HS344 


5 


32 


06 


-67 


11 


37 


CA 


0.60 


0.50 


160 


in Shaplcy-III 



G3 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


86sw 


HS343,KMHK1030 


5 


32 


06 


-66 


40 


19 


C 


1.00 


1.00 


— 


in Shaplcy-III 


56se 


SL562 ) KMHK1052 


5 


32 


07 


-71 


15 


07 


C 


1.60 


1.60 


— 


sup SGshell-LMC9 


56nc 


SL557,BRHT15a,KMK88-71 


5 


32 


07 


-69 


14 


31 


CA 


1.00 


0.90 


130 


mT,in NGC2015 


56ne 


LMC-N57B 


5 


32 


07 


-67 


46 


15 


NC 


0.65 


0.65 


— 


in LMC-N56 


86sw 


SL553n 


5 


32 


07 


-66 


25 


11 


NA 


3.50 


2.00 


160 


in LMC-N55 


86sw 


BSDL2184 


5 


32 


07 


-66 


32 


46 


A 


0.80 


0.60 


80 


in Shaplcy-III 


56nc 


BSDL2216 


5 


32 


08 


-68 


30 


21 


NA 


1.60 


1.20 


90 


in BSDL2219 


86sw 


BSDL2183 


5 


32 


08 


-66 


26 


06 


NA 


0.85 


0.75 


20 


in SL553n 


56se 


BSDL2246 


5 


32 


09 


-70 


38 


58 


A 


0.80 


0.50 


40 




56nc 


LMC-DEM226 


5 


32 


09 


-68 


42 


12 


NA 


8.00 


6.00 


30 


in LMC-N148 


56nc 


BSDL2203 


5 


32 


09 


-67 


40 


03 


C 


0.30 


0.30 


— 


in BSDL2209 


86sw 


BSDL2188 


5 


32 


09 


-66 


24 


01 


NA 


0.55 


0.45 


50 


in LMC-N55 


86sw 


BSDL2186 


5 


32 


09 


-66 


24 


35 


NC 


0.60 


0.40 


20 


in LMC-DEM228a 


56nc 


BSDL2219 


5 


32 


10 


-68 


28 


29 


NA 


6.60 


4.20 


80 


in LMC-DEM227 


56nc 


BSDL2224 


5 


32 


10 


-68 


39 


03 


NA 


0.80 


0.65 


160 


in LMC-DEM226 


86sw 


BSDL2195 


5 


32 


10 


-67 


01 


00 


CA 


0.40 


0.35 


60 


in LH77 


56ne 


BCDSP6 


5 


32 


10 


-67 


41 


15 


NC 


0.65 


0.60 


100 


in NGC2014 


56ne 


SL558 


5 


32 


11 


-69 


29 


41 


C 


0.85 


0.85 


— 


sup LMC-DEM224 


56nc 


BSDL2208 


5 


32 


11 


-67 


40 


33 


CA 


0.50 


0.45 


30 


in BSDL2209 


56nc 


BSDL2209 


5 


32 


12 


-67 


40 


19 


AN 


1.10 


0.70 


110 


in NGC2014 


56se 


BSDL2261 


5 


32 


13 


-71 


46 


33 


A 


9.00 


9.00 


— 




56se 


HS347 


5 


32 


13 


-70 


02 


00 


CA 


0.60 


0.50 


110 




56nc 


BSDL2226 


5 


32 


13 


-68 


34 


54 


NA 


2.20 


1.70 


90 


in LMC-DEM227 


56ne 


BSDL2213 


5 


32 


14 


-67 


40 


46 


CA 


0.55 


0.50 


120 


in NGC2014 


86sw 


LMC-DEM228b 


5 


32 


14 


-66 


23 


31 


NA 


1.90 


1.80 


140 


in LMC-N55 


56se 


BSDL2262 


5 


32 


15 


-71 


41 


16 


AC 


0.90 


0.75 


40 




56se 


HS348,KMHK1051 


5 


32 


15 


-70 


22 


53 


C 


0.90 


0.70 


100 




56sc 


BSDL2251 


5 


32 


15 


-70 


46 


51 


A 


0.90 


0.70 


20 




86sw 


BSDL2207 


5 


32 


15 


-67 


00 


08 


AC 


0.60 


0.50 


50 


in LH77 


56se 


KMHK1053 


5 


32 


16 


-70 


45 


13 


CA 


0.65 


0.50 


20 




56ne 


BRHT15b 


5 


32 


17 


-69 


15 


02 


C 


0.70 


0.60 


70 


mT,in NGC2015 


56nc 


LMC-N57A 


5 


32 


17 


-67 


41 


52 


NC 


0.60 


0.60 


— 


in KMHK1043 


56nc 


BSDL2243 


5 


32 


18 


-69 


14 


15 


A 


0.70 


0.60 


170 


mT.in NGC2015 


56nc 


KMHK1047 


5 


32 


18 


-68 


52 


28 


C 


1.20 


1.10 


20 




56ne 


LH75 


5 


32 


18 


-67 


31 


23 


A 


4.10 


3.40 


100 


in LMC-N56 


56nc 


BSDL2225 


5 


32 


18 


-67 


41 


11 


AN 


0.65 


0.55 


80 


in NGC2014 


86sw 


HD269722,LMC-S45,KMHK1036 


5 


32 


18 


-66 


24 


13 


C 


0.80 


0.70 


30 


in LMC-N55 


86sw 


BSDL2204 


5 


32 


18 


-66 


27 


25 


NA 


1.00 


0.90 


50 


in SL553s 


56nc 


NGC2011 ) SL559,ESO56SC144, 


5 


32 


19 


-67 


31 


16 


C 


1.00 


1.00 


— 


mP,in LH75 & BRHT14a,KMHK1039 


86sw 


LMC-N55,LH72 


5 


32 


19 


-66 


26 


19 


NA 


8.00 


4.00 


160 


in LMC-DEM228 


56ne 


BRHT14b,KMHK1040 


5 


32 


20 


-67 


31 


40 


C 


0.80 


0.70 


70 


mP,in LH75 


56se 


LMC-N206D 


5 


32 


21 


-71 


13 


47 


NA 


0.65 


0.50 


10 


in SGshell-LMC9 


56se 


BSDL2253 


5 


32 


21 


-70 


13 


40 


AC 


0.45 


0.40 


90 




86sw 


BSDL2218 


5 


32 


21 


-67 


00 


51 


A 


0.90 


0.70 


70 


in LH77 


56nc 


KMHK1043 


5 


32 


21 


-67 


41 


47 


NA 


1.80 


1.30 


60 


in NGC2014 


56sc 


BSDL2258 


5 


32 


23 


-70 


21 


52 


CA 


0.50 


0.40 


110 




56nc 


KMHK1045 


5 


32 


23 


-67 


59 


49 


CA 


0.65 


0.55 


130 




86sw 


BSDL2217 


5 


32 


23 


-66 


44 


54 


A 


1.40 


1.00 


170 


in Shaplcy-III 


56nc 


NGC2014,SL560,LH76, 


5 


32 


24 


-67 


41 


19 


NA 


5.10 


3.50 


60 


in LMC-N57 fc ES056SC146 


56ne 


BSDL2234 


5 


32 


24 


-67 


41 


53 


NC 


0.70 


0.55 


130 


in KMHK1043 


86nw 


BSDL2192 


5 


32 


24 


-64 


38 


36 


AC 


0.60 


0.60 


— 




86nw 


H4,SL556,LW237,ES086SC9, 


5 


32 


25 


-64 


44 


11 


C 


2.50 


2.50 


— 


& KMHK1034 


56nc 


BSDL2237 


5 


32 


26 


-67 


41 


36 


NC 


0.50 


0.45 


70 


in KMHK1043 


56ne 


LMC-N148G 


5 


32 


27 


-68 


39 


08 


NA 


0.80 


0.70 


170 


in LMC-DEM226 


56nc 


BSDL2238 


5 


32 


27 


-67 


41 


13 


NC 


0.55 


0.45 


60 


in KMHK1043 


86sw 


BSDL2222 


5 


32 


27 


-66 


19 


39 


A 


0.65 


0.45 


100 


in Shaplcy-III 






5 


32 


27 


-66 


28 


15 


NA 




o in 
o.iu 




in T ARC 


33nc 


BSDL2289 


5 


32 


28 


-72 


43 


34 


A 


1.40 


1.00 


40 




56se 


KMHK1056 


5 


32 


29 


-71 


10 


47 


C 


0.95 


0.80 


10 


in SGshell-LMC9 


56ne 


BSDL2248 


5 


32 


29 


-69 


10 


04 


NA 


2.20 


1.70 


50 


in LMC-DEM232 


56ne 


BSDL2257 


5 


32 


29 


-69 


35 


08 


C 


1.00 


0.90 


70 




56nc 


BSDL2244 


5 


32 


29 


-68 


27 


12 


NA 


0.75 


0.75 




in BSDL2219 


56nc 


BSDL2247 


5 


32 


29 


-68 


40 


20 


NA 


1.40 


1.00 


140 


in LMC-DEM226 


86sw 


HD269730,LMC-N55A,KMHK1041 


5 


32 


29 


-66 


27 


58 


NC 


1.00 


1.00 




in SL553s 


86sw 


BSDL2230 


5 


32 


30 


-66 


43 


40 


CA 


0.45 


0.40 


140 


in BSDL2232 


56nc 


LMC-N57.LMC-DEM229 


5 


32 


31 


-67 


39 


40 


NA 


14.0 


7.50 


40 


in LMC-N56 


86sw 


BSDL2227 


5 


32 


31 


-66 


27 


38 


NC 


0.50 


0.50 




in SL553s 


86sw 


BSDL2232 


5 


32 


31 


-66 


43 


42 


A 


1.50 


1.10 


80 


in Shaplcy-III 


56se 


NGC2025,SL571,ESO56SC149, 


5 


32 


33 


-71 


43 


01 


C 


1.90 


1.90 




in BSDL2261 & KMHK1057 



G4 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Drain 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56se 


BSDL2277 


5 


32 


33 


-71 


46 


59 


CA 


0.45 


0.40 


140 


in BSDL2261 


86sw 


BSDL2231 


5 


32 


33 


-66 


28 


41 


NA 


0.50 


0.40 


40 


in SL553s 


56se 


BSDL2267 


5 


32 


34 


-70 


55 


35 


AC 


0.60 


0.50 


130 




56nc 


BSDL2254 


5 


32 


34 


-68 


55 


02 


A 


0.70 


0.50 


160 


in BSDL2263 


33nc 


BSDL2299 


5 


32 


35 


-72 


48 


55 


AC 


0.35 


0.25 


30 




56se 


BSDL2266 


5 


32 


35 


-70 


47 


28 


C 


0.30 


0.30 


— 


in BSDL2280 


86sw 


BSDL2240 


5 


32 


35 


-66 


43 


32 


AC 


0.45 


0.40 


10 


in BSDL2232 


56ne 


SL563 


5 


32 


36 


-69 


24 


43 


C 


0.90 


0.90 


— 


in LMC-DEM224 


56nc 


KMHK1050 


5 


32 


36 


-67 


31 


44 


AC 


0.60 


0.55 


160 


in LH75 


56se 


BSDL2282 


5 


32 


37 


-71 


37 


56 


A 


1.00 


0.85 


90 




56se 


KMHK1062 


5 


32 


37 


-71 


57 


21 


C 


0.50 


0.45 


120 




56nc 


BSDL2252 


5 


32 


37 


-68 


26 


37 


NA 


1.50 


1.00 


30 


in BSDL2219 


86sw 


BSDL2241 


5 


32 


37 


-66 


49 


12 


A 


1.40 


0.85 


60 


in Shaplcy-III 


86sw 


BSDL2235 


5 


32 


38 


-66 


09 


58 


A 


2.80 


1.80 


120 


in LMC-DEM220 


33nc 


LW243,KMHK1072 


5 


32 


40 


-73 


07 


22 


C 


0.50 


0.50 


— 




56se 


KM HK 1064 


5 


32 


40 


-71 


56 


01 


CA 


0.80 


0.65 


170 




56se 


BSDL2268 


5 


32 


40 


-70 


26 


52 


A 


0.90 


0.70 


110 


mT 


86sw 


BSDL2245 


5 


32 


40 


-67 


10 


10 


AC 


0.50 


0.45 


140 


in Shaplcy-III 


86sw 


KMHK1049 


5 


32 


40 


-66 


51 


43 


C 


0.65 


0.65 


— 


in Shaplcy-III 


56se 


BSDL2270 


5 


32 


41 


-70 


27 


59 


A 


0.90 


0.80 


70 


mT,in BSDL2291 


56nc 


BSDL2249 


5 


32 


41 


-67 


42 


51 


NA 


0.90 


0.65 


10 


in LMC-N57 


56nc 


BSDL2259 


5 


32 


42 


-68 


24 


22 


NA 


2.40 


1.20 


50 


in LMC-DEM227 


56ne 


LMC-N58 


5 


32 


42 


-67 


29 


10 


NA 


0.70 


0.65 


30 


in BSDL2255 


56ne 


BSDL2263 


5 


32 


45 


-68 


53 


20 


NA 


5.50 


1.90 


60 


in LMC-DEM232 


56se 


BSDL2280 


5 


32 


46 


-70 


48 


06 


A 


2.90 


2.50 


160 




56se 


BSDL2281 


5 


32 


46 


-70 


48 


22 


A 


0.90 


0.65 


110 


in BSDL2280 


56ne 


BSDL2255 


5 


32 


46 


-67 


29 


01 


NA 


3.50 


2.50 


80 


in LMC-DEM234 


86sw 


BSDL2239 


5 


32 


46 


-65 


08 


40 


AC 


0.90 


0.70 


50 




56se 


BSDL2279 


5 


32 


48 


-70 


26 


02 


CA 


0.40 


0.40 


— 


mT 


56se 


SL565,KMHK1058 


5 


32 


48 


-70 


27 


19 


CA 


1.40 


1.10 


80 


mT.in BSDL2291 


56se 


BSDL2287 


5 


32 


48 


-70 


54 


00 


AC 


0.50 


0.40 


60 




56ne 


LMC-N148A 


5 


32 


48 


-68 


23 


59 


NC 


0.55 


0.50 


120 


in BSDL2259 


86nw 


BSDL2214 


5 


32 


48 


-62 


38 


59 


CA 


0.45 


0.40 


180 




56ne 


BSDL2271 


5 


32 


49 


-69 


39 


21 


AC 


0.70 


0.60 


70 




86sw 


SL564,KMHK1054 


5 


32 


49 


-67 


20 


38 


C 


0.80 


0.65 


140 


in Shapley-III 


86sw 


BSDL2250 


5 


32 


49 


-66 


47 


22 


A 


1.60 


1.00 


110 


in Shaplcy-III 


56se 


OHSC21,KMHK1070 


5 


32 


50 


-72 


13 


29 


C 


0.45 


0.40 


50 




56se 


BSDL2284 


5 


32 


50 


-70 


26 


11 


AC 


0.40 


0.30 


10 


mT 


56se 


SL566,KMHK1061 


5 


32 


50 


-70 


47 


06 


C 


1.20 


1.10 


10 


in BSDL2280 


56nc 


LMC-N149A 


5 


32 


50 


-69 


46 


20 


NC 


0.55 


0.45 


10 




56se 


BSDL2297 


5 


32 


51 


-71 


25 


47 


A 


0.80 


0.70 


140 




56ne 


LMC-N57D 


5 


32 


51 


-67 


41 


06 


NC 


0.40 


0.30 


60 


in LMC-N56 


56ne 


BSDL2275 


5 


32 


52 


-69 


50 


58 


A 


1.70 


0.95 


50 




56ne 


LMC-DEM230 


5 


32 


52 


-67 


49 


21 


NA 


1.50 


1.40 


70 




56se 


BSDL2288 


5 


32 


53 


-70 


26 


05 


CA 


0.40 


0.40 


— 


mT 


86nw 


LW238,KMHK1044 


5 


32 


53 


-63 


38 


19 


C 


0.65 


0.50 


50 




56se 


BSDL2295 


5 


32 


54 


-70 


54 


39 


A 


2.10 


1.20 


30 




56sc 


BSDL2286 


5 


32 


55 


-70 


07 


49 


CA 


0.45 


0.40 


160 




56se 


BSDL2291 


5 


32 


56 


-70 


28 


59 


A 


3.80 


2.90 


150 




56se 


BSDL2292 


5 


32 


56 


-70 


30 


30 


A 


0.70 


0.55 


100 


mP,in BSDL2291 


56ne 


BSDL2278 


5 


32 


57 


-69 


32 


34 


AC 


0.55 


0.50 


150 




56se 


BSDL2304 


5 


32 


58 


-71 


24 


53 


AC 


0.50 


0.35 


140 




56ne 


BSDL2272 


5 


32 


58 


-68 


45 


03 


A 


0.80 


0.65 


100 




56ne 


LMC-DEM232 


5 


32 


58 


-68 


56 


32 


NA 


31.0 


14.0 


50 


in SGshcll-LMC3 


56nc 


KMHK1055 


5 


33 


01 


-67 


50 


57 


C 


0.80 


0.80 


— 




86sw 


BSDL2256 


5 


33 


01 


-65 


25 


46 


A 


1.10 


0.80 


40 






i\ 1V1 il IV 1 U i 1 


5 


33 


02 


-71 


24 


30 


C A 


n fin 


n a ^ 


i fin 


mP 


56nc 


BSDL2285 


5 


33 


02 


-69 


20 


34 


A 


0.70 


0.50 


40 


in LMC-N135,br*sw 


56ne 


BSDL2274 


5 


33 


02 


-68 


34 


23 


A 


1.50 


1.00 


150 




56ne 


BSDL2276 


5 


33 


02 


-68 


57 


02 


AC 


0.60 


0.40 


50 


in LMC-DEM232 


86sw 


BSDL2264 


5 


33 


02 


-66 


47 


43 


A 


1.80 


1.10 


50 


in Shaplcy-III 


56se 


HS349 


5 


33 


03 


-70 


02 


32 


CA 


1.00 


0.90 


140 




56se 


SL568.KMHK1068 


5 


33 


03 


-70 


30 


50 


C 


1.10 


0.95 


160 


mP,in BSDL2291 


56nc 


LMC-S48 


5 


33 


03 


-67 


37 


14 


NC 


0.30 


0.25 


170 


in LMC-N57 


56se 


BSDL2308 


5 


33 


05 


-71 


24 


38 


A 


0.45 


0.35 


90 


mP 


56nc 


BSDL2265 


5 


33 


05 


-67 


24 


17 


A 


1.90 


1.30 


30 


in LMC-DEM234 


33nc 


BSDL2337 


5 


33 


07 


-72 


46 


53 


A 


0.90 


0.80 


150 




56se 


BSDL2314 


5 


33 


07 


-71 


48 


11 


A 


0.55 


0.45 


50 


in BSDL2261 


56ne 


KMK88-73.KMHK1060 


5 


33 


07 


-68 


45 


34 


AC 


1.00 


0.80 


140 





05 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56ne 


BSDL2269 


5 


33 


08 


-67 


32 


03 


A 


1.10 


0.90 


70 


in LH78 


56se 


BSDL2328 


5 


33 


09 


-72 


18 


54 


A 


0.95 


0.70 


90 




86sw 


LMC-DEM228 


5 


33 


09 


-66 


23 


17 


NA 


14.0 


12.0 





in Shaplcy-III 


56se 


SL572,KMHK1073 


5 


33 


10 


-71 


01 


29 


C 


1.50 


1.30 


20 




56nc 


BSDL2293 


5 


33 


10 


-68 


58 


36 


NA 


0.50 


0.40 


170 


in BSDL2294 


56se 


BSDL2319 


5 


33 


11 


-71 


56 


10 


A 


1.60 


1.20 


70 




56ne 


BSDL2290 


5 


33 


11 


-68 


48 


32 


AC 


0.65 


0.45 


60 




56se 


BSDL2306 


5 


33 


12 


-70 


20 


59 


A 


1.10 


0.90 


30 




56ne 


NGC2020,LMC-N57C, 


5 


33 


12 


-67 


42 


57 


NA 


3.20 


2.90 


50 


in LMC-N56 & LMC-DEM231,ES056EN148 


33nc 


SL576,LW239,KMHK1092 


5 


33 


13 


-74 


22 


08 


C 


1.60 


1.60 


— 


br* in 


56se 


HS350 


5 


33 


13 


-70 


13 


27 


C 


0.70 


0.65 


70 




56nc 


KMK88-72 


5 


33 


14 


-68 


42 


58 


c 


0.40 


0.35 


160 




56nc 


BSDL2294 


5 


33 


14 


-68 


57 


35 


NA 


2.50 


0.50 


30 


in LMC-DEM232 


56nc 


BSDL2301 


5 


33 


15 


-69 


26 


43 


NA 


1.90 


1.30 


50 


in LMC-N135 


86sw 


BSDL2273 


5 


33 


15 


-66 


43 


13 


C 


0.75 


0.75 


— 


in Shaplcy-III 


56se 


BSDL2309 


5 


33 


16 


-70 


28 


40 


AC 


0.55 


0.35 


150 


in BSDL2291 


56se 


BSDL2315 


5 


33 


17 


-70 


55 


03 


AC 


0.50 


0.35 


120 




56ne 


BSDL2283 


5 


33 


17 


-67 


31 


13 


AC 


0.65 


0.55 


120 


in SL567 


56nc 


BSDL2303 


5 


33 


18 


-69 


21 


50 


AC 


0.45 


0.40 


130 


in BSDL2341 


56nc 


BSDL2300 


5 


33 


19 


-68 


53 


32 


CN 


0.40 


0.35 


150 


in LMC-DEM232 


56sc 


BSDL2318 


5 


33 


20 


-71 


00 


46 


AC 


0.90 


0.80 


150 




56se 


HS351 


5 


33 


20 


-70 


01 


54 


C 


1.00 


0.90 


170 




56nc 


H3,SL569,KMHK1065 


5 


33 


20 


-68 


09 


08 


C 


1.80 


1.80 


— 




56nc 


KMK88-74 


5 


33 


20 


-68 


49 


48 


AC 


1.00 


0.95 


120 




56nc 


SL567,KMHK1059 


5 


33 


20 


-67 


31 


19 


AN 


2.40 


1.90 


160 


in LH78 


33se 


IC2140,SL581,LW241, 


5 


33 


21 


-75 


22 


35 


C 


2.30 


2.30 


— 


& ESO33SC24.KMHK1106 


56ne 


BSDL2307 


5 


33 


21 


-69 


50 


09 


NA 


5.40 


2.00 


120 




56nc 


SL574 


5 


33 


21 


-69 


57 


13 


C 


1.20 


1.20 


— 




56nc 


LH78 


5 


33 


21 


-67 


30 


28 


A 


4.00 


2.70 


30 


in LMC-DEM234 


56se 


BSDL2345 


5 


33 


24 


-71 


52 


00 


A 


2.00 


1.40 







56nc 


BSDL2326 


5 


33 


24 


-70 


59 


26 


A 


1.60 


1.10 


150 


mP 


56se 


HS352 


5 


33 


26 


-70 


06 


35 


CA 


0.55 


0.40 


160 




56ne 


KMHK1069 


5 


33 


26 


-68 


39 


29 


AC 


0.75 


0.65 


30 




86nw 


BSDL2260 


5 


33 


27 


-62 


29 


53 


C 


1.000.90 


110 


west 


of very br* 


56ne 


BSDL2311 


5 


33 


29 


-69 


17 


30 


AC 


0.45 


0.40 


20 




56ne 


LMC-DEM234 


5 


33 


29 


-67 


28 


04 


NA 


17.0 


12.0 


40 


in LMC-N56 


86sw 


LH77 


5 


33 


29 


-66 


59 


34 


A 


35.0 


12.0 


70 


in Shaplcy-III 


56sc 


BSDL2327 


5 


33 


30 


-70 


26 


43 


AC 


0.50 


0.40 


130 




56nc 


NGC2021,SL570,ESO56SCl50, 


5 


33 


30 


-67 


27 


10 


C 


0.90 


0.90 


— 


in LH79 & KMHK1067 


56ne 


KMK88-75 


5 


33 


31 


-69 


22 


48 


C 


0.45 


0.40 


120 


in BSDL2341 


56ne 


LH79 


5 


33 


33 


-67 


27 


24 


NA 


5.60 


2.20 





in LMC-DEM234 


56ne 


BSDL2302 


5 


33 


33 


-67 


30 


01 


AC 


0.65 


0.55 


160 


in LH79 


56se 


BSDL2331 


5 


33 


34 


-70 


10 


49 


AC 


0.55 


0.45 


80 




56ne 


BSDL2342 


5 


33 


34 


-70 


57 


13 


A 


1.10 


0.70 


60 




56se 


BSDL2333 


5 


33 


35 


-70 


08 


27 


CA 


0.55 


0.40 


150 




56nc 


BSDL2322 


5 


33 


36 


-69 


42 


07 


NA 


1.70 


1.00 


40 


in LMC-N154 


56nc 


BSDL2310 


5 


33 


36 


-68 


27 


52 


A 


0.95 


0.80 


110 




86sw 


KMHK1063 


5 


33 


36 


-65 


22 


01 


CA 


0.70 


0.55 


130 




56se 


BSDL2377 


5 


33 


37 


-72 


07 


06 


A 


1.00 


0.75 


90 




56se 


BSDL2340 


5 


33 


39 


-70 


10 


10 


CA 


0.55 


0.50 


120 




56ne 


LMC-N135 


5 


33 


39 


-69 


08 


05 


NA 


135. 


65.0 


130 




56ne 


BSDL2321 


5 


33 


39 


-69 


21 


10 


NA 


2.50 


1.80 


160 


in BSDL2341 


56ne 


BSDL2312 


5 


33 


39 


-68 


19 


49 


NA 


1.30 


1.00 


110 




56ne 


BSDL2316 


5 


33 


39 


-68 


45 


46 


NC 


0.35 


0.35 


— 




56nc 


BSDL2320 


5 


33 


40 


-69 


07 


02 


CA 


0.60 


0.50 


160 




56nc 


BSDL2324 


5 


33 


40 


-69 


18 


37 


A 


0.55 


0.40 


140 


in BSDL2341 




T A/TO Ml KfYar T A/IT 1 F»I?A/T9'i Q™ 


5 


33 


40 


-68 


46 


00 


NC 


u.oo 


u.ou 


i n 

1U 


in o^jsncii-ijivi'^o 


56se 


NGC2031,SL577,ESO56SC153, 


5 


33 


41 


-70 


59 


12 


c 


3.30 


2.80 


150 


mP fc KMHK1084 


56ne 


BSDL2317 


5 


33 


41 


-68 


50 


40 


NA 


5.40 


2.00 


50 


in LMC-DEM232 


86sw 


BSDL2305 


5 


33 


43 


-66 


28 


27 


AN 


1.80 


0.70 


60 


in LMC-DEM228 


56ne 


BSDL2336 


5 


33 


44 


-69 


19 


53 


AC 


0.35 


0.35 




in BSDL2341 


56ne 


BSDL2339 


5 


33 


44 


-69 


31 


28 


AC 


0.80 


0.60 


30 


in LMC-N135 


86sw 


SL573,LW240,ESO86SCll, 


5 


33 


44 


-64 


56 


04 


C 


1.50 


1.50 




& KMHK1066 


56nc 


HS353 


5 


33 


45 


-69 


54 


57 


C 


1.00 


0.80 


100 


in LH80 


56nc 


LMC-N150e,LMC-DEM233c 


5 


33 


45 


-68 


46 


05 


NC 


0.60 


0.55 


120 


in SGshell-LMC3 


86sw 


LMC-DEM235 


5 


33 


45 


-66 


06 


06 


NA 


12.0 


5.00 


130 


in LMC-N61 


86sw 


BSDL2298 


5 


33 


45 


-65 


21 


55 


C 


0.45 


0.40 







56se 


HS355.KMHK1087 


5 


33 


46 


-71 


17 


11 


C 


0.65 


0.55 


80 




56ne 


KMHK1077 


5 


33 


47 


-68 


25 


09 


AC 


0.60 


0.50 


150 





GG 



Table 1. (continued) 



Plate Name RA(2000) Decl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 

h m s o I II I I o 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 



56ne 


NGC2028,SL575,ESO56SC152 


5 


33 


48 


-69 


57 


06 


C 


1.10 


1. 


.00 


60 


in 


LH80 


56ne 


BSDL2341 


5 


33 


49 


-69 


20 


56 


NA 


9.00 


6. 


.00 


50 


in 


LMC-N135 


56sc 


BSDL2391 


5 


33 


50 


-71 


49 


02 


A 


1.00 





.90 


150 






56ne 


BSDL2356 


5 


33 


50 


-69 


51 


45 


AC 


1.10 


0. 


.80 


20 






86nw 


BSDL2296 


5 


33 


51 


-64 


12 


26 


AC 


0.40 





.30 


160 






56ne 


BSDL2353 


5 


33 


52 


-69 


33 


50 


CA 


0.40 


0. 


.40 


— 


in 


LMC-N135 


56ne 


KMHK1075 


5 


33 


52 


-67 


40 


47 


AC 


0.90 


0. 


.80 


10 


in 


BSDL2325 


56ne 


BSDL2355 


5 


33 


53 


-69 


36 


14 


AC 


0.45 


0. 


.30 


20 


in 


LMC-N135 


56ne 


LH80 


5 


33 


55 


-69 


56 


06 


A 


4.40 


3 


.50 


80 






56ne 


BSDL2325 


5 


33 


55 


-67 


38 


33 


A 


5.50 


4 


.00 


30 


in 


LMC-N56 


56ne 


BSDL2364 


5 


33 


57 


-69 


53 


21 


CA 


0.65 


0. 


.55 


30 






86sw 


KMHK1074 


5 


33 


58 


-67 


00 


28 


C 


0.65 





.55 


170 


in 


LH77 


56ne 


BSDL2330 


5 


33 


58 


-67 


25 


23 


AC 


0.40 





.40 


— 


in 


LMC-DEM234 


56ne 


SNR0534-69.9 


5 


33 


59 


-69 


54 


58 


N 


1.90 


1. 


.80 


120 


in 


LH80 


56ne 


BSDL2334 


5 


33 


59 


-67 


25 


45 


NC 


0.30 





.30 


— 


in 


LMC-DEM234 


56se 


SL584,KMHK1100 


5 


34 


00 


-71 


56 


09 


C 


1.00 


0. 


.90 


50 






86sw 


KMHK1076 


5 


34 


00 


-66 


50 


25 


C 


0.75 





.65 


40 


mT,in Shaplcy-III 


56ne 


BSDL2370 


5 


34 


01 


-69 


36 


50 


A 


0.65 





.50 


130 


in 


LMC-N135 


56ne 


BSDL2371 


5 


34 


02 


-69 


39 


52 


CN 


0.90 


0. 


.75 


120 


in 


LMC-N154 


56ne 


BSDL2373 


5 


34 


03 


-69 


33 


23 


A 


0.60 





.50 


140 


in 


LMC-N135 


56ne 


BSDL2375 


5 


34 


03 


-69 


36 


17 


A 


0.55 





.45 


140 


in 


LMC-N135 


86sw 


HS354,KMHK1078 


5 


34 


03 


-66 


49 


39 


C 


0.55 





.55 


— 


mT,in Shaplcy-III 


86sw 


BSDL2329 


5 


34 


03 


-66 


50 


35 


AC 


0.50 





.40 


30 


mT,in Shaplcy-III 


56se 


BSDL2417 


5 


34 


04 


-71 


43 


36 


AC 


0.50 


0. 


.30 


160 






56se 


KMHK1102 


5 


34 


04 


-71 


50 


31 


CA 


0.65 





.60 


160 






56ne 


BSDL2347 


5 


34 


04 


-67 


47 


28 


A 


1.10 





.85 


30 


in 


LMC-DEM245 


86sw 


BSDL2335 


5 


34 


04 


-66 


47 


25 


AC 


0.50 


0. 


.40 


30 


in 


Shaplcy-III 


56ne 


BSDL2382 


5 


34 


06 


-69 


51 


50 


AC 


0.45 





.35 


140 






86sw 


BSDL2338 


5 


34 


07 


-66 


46 


35 


A 


1.50 


1. 


.10 


50 


in 


Shaplcy-III 


56nc 


BSDL2360 


5 


34 


08 


-68 


08 


44 


A 


1.00 


0. 


65 


10 






56ne 


BSDL2372 


5 


34 


08 


-68 


58 


16 


NA 


0.70 





60 


130 


in 


LMC-DEM232 


56ne 


BSDL2351 


5 


34 


08 


-67 


25 


35 


CN 


0.45 


0. 


.40 


120 


in 


LMC-DEM234 


86sw 


KMHK1079 


5 


34 


08 


-66 


38 


02 


C 


0.50 





.40 


40 


in 


Shaplcy-III 


56ne 


BSDL2389 


5 


34 


09 


-69 


55 


30 


CA 


0.95 


0. 


.85 


30 


in 


LH80 


56ne 


KMHK1082 


5 


34 


09 


-67 


31 


44 


AC 


0.90 





.75 


170 


in 


LMC-DEM234 


56ne 


BSDL2354 


5 


34 


09 


-67 


46 


08 


AC 


0.45 


0. 


.35 


50 


mP,in LMC-DEM245 


86sw 


BSDL2323 


5 


34 


09 


-65 


43 


56 


AC 


0.60 





.50 


110 






56ne 


BSDL2380 


5 


34 


10 


-69 


23 


23 


AN 


0.65 





.55 


60 


in 


BSDL2341 


86sw 


BSDL2332 


5 


34 


10 


-65 


59 


12 


A 


2.00 


1. 


.00 


50 


in 


LMC-N61 


56ne 


BSDL2379 


5 


34 


11 


-69 


09 


41 


AN 


0.55 





.50 





in 


BSDL2399 


56ne 


SL580.KMHK1086 


5 


34 


11 


-68 


35 


28 


C 


1.10 





.95 


160 






56ne 


BSDL2359 


5 


34 


11 


-67 


45 


58 


AC 


0.35 





.30 


80 


mP,in LMC-DEM245 


86nw 


BSDL2313 


5 


34 


12 


-64 


13 


54 


AC 


0.80 





.70 


70 






56se 


BSDL2424 


5 


34 


13 


-71 


22 


40 


A 


1.00 


0. 


.80 


150 






56ne 


BSDL2384 


5 


34 


13 


-69 


09 


50 


AN 


1.20 





95 


160 


in 


BSDL2399 


56ne 


SL579.KMHK1085 


5 


34 


13 


-67 


51 


23 


C 


1.00 


0. 


.90 


160 






86sw 


BSDL2346 


5 


34 


13 


-66 


44 


15 


AC 


0.50 





.45 


50 


in 


BSDL2361 


56ne 


BSDL2386 


5 


34 


14 


-69 


11 


08 


AN 


0.55 





.55 


— 


in 


BSDL2399 


56ne 


BSDL2362 


5 


34 


14 


-67 


46 


12 


A 


0.85 





.75 


50 


in 


LMC-DEM245 


56ne 


BSDL2385 


5 


34 


15 


-69 


02 


37 


AC 


0.60 





.55 





in 


LMC-N135 


56ne 


SL583,KMHK1088 


5 


34 


15 


-68 


32 


37 


C 


1.00 


1. 


00 


— 






86sw 


BSDL2343 


5 


34 


15 


-66 


14 


21 


CA 


0.45 


0. 


.40 


130 


in 


BSDL2349 


56ne 


BSDL2392 


5 


34 


16 


-69 


27 


52 


C 


0.45 





.35 


20 


in 


LMC-N135 


86sw 


BSDL2348 


5 


34 


16 


-66 


14 


00 


CA 


0.40 





.40 




in 


BSDL2349 


86sw 


BSDL2349 


5 


34 


16 


-66 


14 


04 


AN 


1.60 





.95 


70 


in 


LMC-DEM239nw 


56sc 


LMC-DEM238.SNR0534-70.5 


5 


34 


17 


-70 


33 


25 


N 


2.60 


2. 


.20 


130 






56ne 


BSDL2397 


5 


34 


17 


-69 


40 


16 


C 


0.60 


0. 


.50 


140 


in 


LMC-N154 


56ne 


LMC-N56 


5 


34 


17 


-67 


35 


54 


NA 


37.0 


29.0 


60 


in 


Shaplcy-III 


56ne 


BSDL2368 


5 


34 


17 


-67 


47 


49 


AC 


0.85 


0.75 


100 


in 


BSDL2374 


56ne 


BSDL2367 


5 


34 


17 


-67 


50 


17 


A 


1.40 


0.60 


30 


in 


LMC-DEM245 


86sw 


BSDL2344 


5 


34 


17 


-66 


01 


26 


AC 


0.45 


0.35 


30 


in 


LMC-N61 


56ne 


BSDL2425 


5 


34 


18 


-70 


59 


10 


A 


0.90 


0.60 


70 






56ne 


BSDL2388 


5 


34 


18 


-68 


55 


55 


NA 


3.80 


1.40 


60 


in 


LMC-DEM232 


56ne 


KMK88-76 


5 


34 


19 


-68 


59 


22 


C 


0.50 


0.40 


120 






56ne 


BSDL2374 


5 


34 


19 


-67 


48 


19 


A 


1.80 


1.10 


160 


in 


LMC-DEM245 


86sw 


LMC-DEM236 


5 


34 


20 


-67 


06 


08 


NA 


3.90 


2.80 


10 


in 


Shaplcy-III 


86sw 


KMHK1083 


5 


34 


20 


-66 


19 


33 


C 


0.70 


0.65 


160 


in 


LMC-N61 


86sw 


SL578,LW242,KMHK1080 


5 


34 


20 


-65 


17 


16 


C 


1.10 


1.10 








86sw 


LMC-N62B 


5 


34 


21 


-66 


08 


22 


NA 


4.00 


2.90 


20 


in 


LMC-DEM235 



67 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Dccl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


86sw 


LMC-DEM239nw 


5 


34 


21 


-66 


13 


23 


NA 


9.50 


5.50 


120 


in LMC-N61 


56nc 


BSDL2411 


5 


34 


22 


-69 


53 


27 


NA 


1.40 


0.50 


40 




56nc 


BSDL2396 


5 


34 


22 


-68 


57 


48 


NA 


0.90 


0.85 


10 


in LMC-DEM232 


86sw 


BSDL2363 


5 


34 


22 


-66 


38 


31 


A 


1.40 


0.90 


50 


in Shaplcy-III 


86sw 


BSDL2361 


5 


34 


22 


-66 


43 


15 


A 


2.80 


2.20 


50 


in Shaplcy-III 


86sw 


LW244,KMHK1081 


5 


34 


22 


-65 


03 


30 


C 


0.80 


0.80 


— 




56ne 


BSDL2399 


5 


34 


23 


-69 


08 


44 


NA 


5.40 


4.20 


30 


in LMC-N157 


56ne 


BSDL2405 


5 


34 


23 


-69 


24 


53 


C 


0.45 


0.40 


90 


in LMC-N135 


56ne 


BSDL2390 


5 


34 


23 


-68 


27 


39 


AC 


0.65 


0.35 


140 


in LMC-DEM268 


86sw 


BSDL2350 


5 


34 


23 


-65 


22 


44 


AC 


0.60 


0.50 


80 




86sw 


BSDL2358 


5 


34 


23 


-65 


57 


39 


A 


2.20 


1.10 


140 


in LMC-N61 


56nc 


BSDL2402 


5 


34 


24 


-69 


06 


09 


AC 


0.60 


0.55 


120 


in LMC-N135 


56nc 


BSDL2406 


5 


34 


24 


-69 


23 


19 


AC 


0.45 


0.40 


170 


in BSDL2418 


56nc 


BSDL2415 


5 


34 


25 


-69 


44 


04 


NA 


1.50 


1.40 


30 


in NGC2033 


86sw 


BSDL2366 


5 


34 


25 


-66 


38 


19 


CA 


0.55 


0.45 


130 


in BSDL2363 


56nc 


BRHT63b 


5 


34 


26 


-67 


26 


45 


C 


0.55 


0.40 


120 


mP,in LMC-DEM234 


86sw 


BSDL2369 


5 


34 


26 


-66 


45 


10 


A 


1.60 


1.60 


— 


in Shaplcy-III 


86sw 


BSDL2352 


5 


34 


26 


-65 


07 


52 


AC 


0.40 


0.35 


30 




56se 


BSDL2432 


5 


34 


27 


-70 


31 


10 


AC 


1.00 


0.80 


150 




56nc 


BSDL2439 


5 


34 


27 


-70 


57 


12 


AC 


0.60 


0.50 


20 




56nc 


KMK88-77 


5 


34 


27 


-69 


25 


44 


C 


0.60 


0.50 


60 


in LMC-N135 


56nc 


BSDL2383 


5 


34 


27 


-67 


27 


45 


A 


0.80 


0.50 


10 


in LMC-DEM234 


86sw 


BSDL2365 


5 


34 


27 


-66 


14 


43 


NA 


0.80 


0.70 


50 


in LMC-DEM239nw 


56ne 


BSDL2410 


5 


34 


28 


-69 


07 


06 


NA 


2.50 


1.30 


110 


in BSDL2399 


56ne 


BSDL2414 


5 


34 


28 


-69 


24 


10 


AC 


0.40 


0.35 





in LMC-N135 


86sw 


LMC-S51 


5 


34 


28 


-66 


25 


32 


CN 


0.45 


0.35 


50 




56ne 


BSDL2418 


5 


34 


29 


-69 


23 


25 


NA 


1.60 


1.40 


120 


in LMC-N135 


86sw 


SL582,KMHK1091 


5 


34 


29 


-67 


07 


29 


C 


0.95 


0.85 


80 


sup?LMC-DEM236,in Shapley-III 


56nc 


BRHT63a 


5 


34 


29 


-67 


27 


12 


C 


0.55 


0.45 


140 


mP,in LMC-DEM234 


56nc 


BSDL2401 


5 


34 


30 


-68 


22 


58 


A 


0.70 


0.50 


140 


in BSDL2404 


56nc 


BRHT397 


5 


34 


30 


-68 


50 


27 


C 


0.70 


0.65 


110 


mP,sup?LMC-DEM232 


86sw 


BSDL2378 


5 


34 


30 


-66 


37 


10 


A 


1.40 


0.90 


40 


in Shaplcy-III 


56se 


NGC2036,SL587,ESO56SCl55 


5 


34 


31 


-70 


03 


51 


C 


1.60 


1.60 


— 




56ne 


BSDL2416 


5 


34 


31 


-69 


04 


28 


NC 


0.35 


0.30 


160 


in LMC-N135 


56ne 


BSDL2426 


5 


34 


31 


-69 


46 


52 


NC 


1.00 


0.70 


120 


in NGC2033 


56ne 


HS357,KMHK1097 


5 


34 


31 


-68 


41 


48 


C 


0.80 


0.60 


160 




56se 


HS360,KMHK1108 


5 


34 


32 


-71 


05 


14 


c 


0.80 


0.70 


150 




56ne 


BSDL2404 


5 


34 


32 


-68 


22 


32 


A 


1.90 


0.80 


20 


in LMC-DEM268 


56ne 


BSDL2408 


5 


34 


32 


-68 


35 


16 


AN 


0.45 


0.40 


120 




56se 


BSDL2449 


5 


34 


33 


-71 


07 


38 


A 


1.20 


0.60 


160 




56ne 


SL585,BRHT39a,KMHK1099 


5 


34 


33 


-68 


50 


26 


C 


1.00 


0.90 


110 


mP,sup?LMC-DEM232 


86sw 


BSDL2376 


5 


34 


33 


-66 


01 


27 


AC 


0.55 


0.45 


160 


in LMC-N61 


56ne 


BSDL2421 


5 


34 


34 


-69 


05 


24 


NA 


1.30 


1.00 


40 


in LMC-N135 


56ne 


BSDL2409 


5 


34 


34 


-68 


22 


07 


AC 


0.40 


0.35 


30 


in BSDL2404 


86sw 


HS358,KMHK1090 


5 


34 


36 


-66 


03 


56 


C 


1.10 


1.00 





in LMC-N61 


56nc 


BSDL2398 


5 


34 


37 


-67 


22 


59 


AC 


0.45 


0.35 


170 


in LMC-N56 


56nc 


BSDL2428 


5 


34 


38 


-69 


10 


07 


NA 


1.10 


0.75 


20 


in BSDL2399 


56nc 


BSDL2434 


5 


34 


38 


-69 


47 


56 


NA 


10.5 


3.50 


110 


in LMC-N154 


56nc 


BSDL2423 


5 


34 


38 


-68 


44 


12 


NA 


3.80 


1.40 


170 


in LMC-DEM232 


86sw 


LMC-N62A 


5 


34 


38 


-66 


14 


16 


NA 


1.80 


1.10 


100 


in LMC-DEM239nw 


56se 


BSDL2453 


5 


34 


39 


-71 


06 


29 


AC 


0.50 


0.45 


120 




56se 


BSDL2459 


5 


34 


39 


-71 


23 


39 


AC 


0.30 


0.30 


— 




56ne 


BCDSP8 


5 


34 


39 


-69 


44 


46 


CN 


0.90 


0.70 


80 


in NGC2033 


56ne 


SL588,KMHK1101 


5 


34 


39 


-68 


18 


20 


C 


1.40 


1.30 


10 


sup LMC-DEM268 


86sw 


BSDL2381 


5 


34 


39 


-65 


43 


34 


AC 


0.50 


0.40 


160 




56nc 


BSDL2429 


5 


34 


40 


-68 


56 


22 


NA 


2.60 


1.10 


50 


in LMC-DEM232 






5 


34 


41 


-70 


33 


39 




i fin 


l.OU 


120 


oc ±V 1V1 rl IV 1 1 1 U 


56nc 


BSDL2441 


5 


34 


41 


-69 


41 


26 


AN 


0.90 


0.65 


170 


in LMC-N154 


56ne 


KMHK1098 


5 


34 


41 


-67 


30 


13 


C 


0.90 


0.80 


60 


in LMC-N56 


86sw 


BSDL2400 


5 


34 


41 


-66 


55 


17 


A 


1.00 


0.85 


40 


in NGC2027 


56ne 


BSDL2437 


5 


34 


42 


-69 


28 


58 


CA 


0.60 


0.55 


140 


in LMC-N135 


86sw 


KMHK1093 


5 


34 


42 


-66 


38 


36 


AC 


0.90 


0.80 


100 


in Shaplcy-III 


56ne 


NGC2033,SL589,LH81 


5 


34 


43 


-69 


44 


12 


NA 


5.90 


4.60 


10 


in LMC-N154 & ES056SC157 


86sw 


BSDL2395 


5 


34 


43 


-66 


21 


16 


AC 


0.60 


0.50 


60 


in LMC-N61 


86sw 


SL586,ESO86SC12,KMHK1094 


5 


34 


43 


-66 


57 


45 


C 


1.50 


1.50 




in LH77 


86sw 


BSDL2403 


5 


34 


43 


-66 


59 


39 


A 


1.00 


0.70 


100 


in LH77 


56se 


BSDL2462 


5 


34 


44 


-71 


23 


33 


A 


0.40 


0.40 






56nc 


HS359 


5 


34 


44 


-69 


23 


27 


C 


1.00 


1.00 




sup? BSDL2451 


86sw 


BSDL2393 


5 


34 


44 


-66 


05 


28 


A 


0.45 


0.40 


140 


in LMC-N61 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


86sw 


BSDL2394 


5 


34 


44 


-66 


14 


53 


NA 


1.10 


0.65 


160 


in LMC-DEM239nw 


56ne 


BSDL2433 


5 


34 


45 


-68 


47 


30 


NA 


3.60 


2.50 


170 


in LMC-DEM232 


56ne 


BSDL2436 


5 


34 


45 


-68 


59 


50 


NA 


4.00 


2.70 


100 


in BSDL2460 


86nw 


BSDL2357 


5 


34 


45 


-62 


24 


24 


A 


0.50 


0.45 


10 




86sw 


BSDL2407 


5 


34 


46 


-66 


40 


49 


A 


1.70 


0.90 


50 


in Shaplcy-III 


56sc 


BSDL2465 


5 


34 


47 


-71 


20 


10 


AC 


0.40 


0.30 


20 




56ne 


BSDL2448 


5 


34 


47 


-69 


31 


22 


CN 


0.40 


0.35 


160 


in LMC-DEM242 


86sw 


BSDL2387 


5 


34 


47 


-65 


09 


59 


A 


0.90 


0.75 


120 




56ne 


LMC-DEM242 


5 


34 


48 


-69 


30 


58 


NA 


2.40 


1.80 


30 


in LMC-N135 


86sw 


KMHK1095 


5 


34 


48 


-66 


27 


58 


C 


0.60 


0.55 


100 




56ne 


BSDL2447 


5 


34 


49 


-69 


15 


52 


AN 


1.40 


0.90 


40 


in LMC-N157 


56nc 


SL591 


5 


34 


50 


-69 


54 


55 


C 


0.95 


0.85 


120 




56ne 


BSDL2442 


5 


34 


50 


-68 


52 


15 


NA 


3.60 


1.80 


30 


in LMC-DEM232 


86nw 


OHSC22.KMHK1089 


5 


34 


50 


-63 


37 


55 


C 


1.00 


0.85 


20 




56ne 


BSDL2451 


5 


34 


53 


-69 


21 


37 


NA 


4.40 


2.60 


30 


in LMC-N135 


86sw 


LMC-DEM240 


5 


34 


53 


-67 


21 


18 


NA 


2.00 


1.40 


60 


in LMC-N56,br*in 


86sw 


BSDL2412 


5 


34 


53 


-66 


17 


06 


AN 


0.55 


0.40 


30 


in BSDL2420 


56se 


KMHK1111 


5 


34 


54 


-70 


25 


33 


CA 


0.55 


0.50 


160 




56nc 


BSDL2438 


5 


34 


54 


-68 


03 


43 


A 


0.90 


0.80 


170 




56ne 


BSDL2458 


5 


34 


55 


-69 


43 


11 


CA 


0.50 


0.45 





in NGC2037 


86sw 


BSDL2413 


5 


34 


55 


-65 


57 


28 


A 


0.55 


0.45 


30 


in LMC-N61 


56se 


BSDL2473 


5 


34 


56 


-71 


23 


15 


AC 


0.45 


0.40 


170 




56se 


HS361.KMHK1116 


5 


34 


56 


-71 


28 


59 


CA 


0.65 


0.55 


30 




86sw 


BSDL2422 


5 


34 


56 


-66 


37 


04 


A 


0.90 


0.70 


30 


in Shaplcy-III 


56se 


BSDL2471 


5 


34 


57 


-71 


06 


52 


A 


0.45 


0.40 


20 




56ne 


BSDL2435 


5 


34 


57 


-67 


32 


31 


NA 


3.00 


2.00 


20 


in LH82 


86sw 


BSDL2420 


5 


34 


57 


-66 


15 


41 


NA 


3.10 


0.70 


30 


in LMC-DEM239nw 


56se 


BSDL2482 


5 


34 


58 


-71 


37 


10 


A 


1.20 


1.00 


60 




56nc 


NGC2037.ESO56SC159 


5 


34 


58 


-69 


43 


50 


NA 


2.90 


1.30 


170 


in NGC2033 


86sw 


BSDL2419 


5 


34 


58 


-65 


59 


48 


NA 


2.40 


1.90 


140 


in LMC-DEM243 


56sc 


LW247.KMHK1121 


5 


34 


59 


-72 


22 


57 


C 


0.65 


0.55 


130 




56ne 


NGC2029.ESO56EN156 


5 


34 


59 


-67 


33 


23 


NC 


1.10 


0.85 


60 


in BSDL2435 


56se 


BSDL2464 


5 


35 


00 


-70 


02 


49 


CA 


0.65 


0.65 


— 




86sw 


SL592,ESO86SC13,KMHK1105 


5 


35 


00 


-66 


54 


59 


CA 


1.10 


0.90 


10 


in NGC2027 


56ne 


BSDL2461 


5 


35 


02 


-69 


17 


17 


NA 


1.80 


1.20 


70 


in LMC-N157 


86sw 


BSDL2440 


5 


35 


02 


-67 


01 


04 


A 


1.40 


1.20 


100 


in LH77 


86sw 


NGC2027 


5 


35 


02 


-66 


54 


46 


A 


4.60 


2.80 


100 


in LH84 


56ne 


BSDL2460 


5 


35 


04 


-68 


59 


01 


NA 


7.80 


4.20 


50 


in LMC-N135 


86sw 


BSDL2431 


5 


35 


04 


-65 


54 


14 


AC 


0.35 


0.30 


60 


in LMC-DEM237 


56ne 


KMK88-78 


5 


35 


05 


-69 


19 


51 


C 


0.55 


0.50 


160 


in BSDL2451 


56se 


BSDL2497 


5 


35 


06 


-71 


42 


28 


AC 


0.50 


0.40 


170 




86sw 


LW246.KMHK1103 


5 


35 


06 


-65 


12 


09 


C 


0.80 


0.70 


150 




56se 


SL593.KMHK1114 


5 


35 


07 


-70 


19 


35 


C 


1.10 


1.10 


— 




86sw 


BSDL2427 


5 


35 


07 


-65 


18 


07 


AC 


0.50 


0.40 


30 


mP 


86sw 


LW245.KMHK1104 


5 


35 


07 


-65 


18 


33 


C 


0.80 


0.70 


120 


mP 


56ne 


BSDL2463 


5 


35 


08 


-69 


05 


32 


NA 


1.30 


1.20 


150 


in LMC-N135 


86sw 


KMHK1107 


5 


35 


10 


-66 


37 


04 


C 


0.80 


0.70 


20 


in LMC-DEM244 


56sc 


LMC-N154,LMC-DEM246 


5 


35 


11 


-69 


42 


57 


NA 


15.0 


11.0 


60 


in LMC-N135 


86sw 


BSDL2445 


5 


35 


11 


-66 


21 


14 


NA 


2.20 


1.10 


130 


in LMC-DEM239sc 


86sw 


BSDL2450 


5 


35 


11 


-66 


54 


51 


CA 


0.55 


0.50 


30 


in NGC2027 


86sw 


LMC-DEM237 


5 


35 


11 


-65 


53 


27 


NA 


12.0 


6.00 


120 


in LMC-N61 


56se 


BSDL2479 


5 


35 


12 


-70 


07 


04 


A 


1.20 


0.70 


20 




56ne 


BSDL2456 


5 


35 


12 


-67 


45 


37 


AN 


1.10 


0.65 


90 


in LMC-DEM245 


86sw 


BSDL2430 


5 


35 


12 


-64 


38 


19 


A 


0.70 


0.60 


80 




56nc 


HS362 


5 


35 


13 


-69 


54 


33 


CA 


0.60 


0.45 


140 


in BSDL2480 


86sw 


BSDL2443 


5 


35 


13 


-65 


59 


19 


AN 


0.70 


0.55 


80 


in LMC-DEM243 




LH82 


5 


35 


14 


-67 


33 


47 


NA 


6 00 


o.uu 




in ijivi^-iN oy 


86sw 


BSDL2444 


5 


35 


14 


-66 


00 


23 


NA 


1.50 


1.20 


50 


in LMC-DEM243 


56ne 


BSDL2480 


5 


35 


15 


-69 


54 


41 


A 


1.40 


0.90 


160 




56ne 


KMHK1112 


5 


35 


15 


-68 


52 


12 


C 


0.55 


0.50 


10 




56ne 


LMC-DEM245 


5 


35 


15 


-67 


44 


22 


NA 


14.0 


6.00 


70 


in LMC-N56 


56se 


BSDL2513 


5 


35 


18 


-71 


42 


58 


CA 


0.40 


0.30 


30 




86sw 


BSDL2455 


5 


35 


18 


-66 


54 


33 


AC 


0.55 


0.50 


70 


in NGC2027 


56ne 


BSDL2474 


5 


35 


20 


-68 


56 


57 


NA 


3.30 


2.10 


110 


in BSDL2460 


56nc 


NGC2032,LMC-N59Anw, 


5 


35 


20 


-67 


34 


06 


NC 


2.80 


1.40 


30 


in LH82 & ESO56EN160 


86sw 


BSDL2454 


5 


35 


20 


-66 


39 


29 


A 


1.40 


1.10 


80 


in Shaplcy-III 


86sw 


BSDL2452 


5 


35 


21 


-66 


23 


23 


A 


1.90 


1.10 


140 


in LMC-N61 


86sw 


BSDL2446 


5 


35 


21 


-64 


59 


23 


AC 


0.35 


0.30 


140 




86sw 


BSDL2457 


5 


35 


22 


-66 


21 


32 


A 


0.45 


0.40 


120 


in LMC-DEM239sc 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


86sw 


KMHK1109 


5 


35 


22 


-65 


29 


18 


CA 


0.95 


0.85 


20 




56nc 


LMC-N157Cw 


5 


35 


23 


-69 


14 


23 


NA 


3.70 


3.50 


10 


in LMC-N157 


56ne 


BSDL2483 


5 


35 


23 


-69 


16 


19 


AN 


0.40 


0.40 


— 


mT.in LMC-N157 


56ne 


BSDL2488 


5 


35 


23 


-69 


44 


38 


CA 


0.55 


0.50 


140 


in LMC-N154 


86sw 


LMC-DEM243 


5 


35 


23 


-66 


01 


40 


NA 


8.50 


6.00 


130 


in LMC-N61 


56nc 


BSDL2485 


5 


35 


24 


-69 


18 


11 


NA 


2.30 


1.80 


40 


in LMC-N157 


56ne 


BSDL2486 


5 


35 


24 


-69 


27 


01 


CA 


0.60 


0.45 


40 




56ne 


SL594,KMHK1117 


5 


35 


25 


-68 


41 


31 


C 


1.00 


0.90 


20 




56ne 


BSDL2487 


5 


35 


26 


-69 


16 


05 


CN 


0.45 


0.40 


160 


mT.in LMC-N157 


86sw 


LMC-DEM239se 


5 


35 


26 


-66 


18 


44 


NA 


6.00 


6.00 


— 


in LMC-N61 


56ne 


LMC-N59,LMC-DEM241 


5 


35 


27 


-67 


32 


58 


NA 


9.00 


9.00 


— 


in LMC-N56 


56nc 


BSDL2467 


5 


35 


27 


-67 


43 


58 


AN 


1.00 


0.70 


70 


in LMC-DEM245 


56sc 


BSDL2504 


5 


35 


28 


-70 


07 


41 


A 


1.90 


1.00 


10 




56ne 


KMK88-80 


5 


35 


28 


-69 


16 


12 


CN 


0.50 


0.45 


170 


mT.in LMC-N157,SN1987A in 


56ne 


BSDL2469 


5 


35 


28 


-67 


41 


11 


A 


3.40 


1.60 


80 


in LMC-DEM245 


56sc 


HS363,KMHK1124 


5 


35 


29 


-70 


21 


00 


C 


0.65 


0.55 


100 




56ne 


BSDL2490 


5 


35 


29 


-69 


03 


49 


NA 


1.30 


1.00 


130 


in LMC-N135 


86sw 


LMC-DEM244 


5 


35 


30 


-66 


35 


33 


NA 


10.0 


6.00 


110 


in LMC-N61 


86sw 


LH84 


5 


35 


30 


-66 


54 


08 


A 


9.50 


4.50 


70 


in LH77,in Shapley-III 


56ne 


BSDL2475 


5 


35 


31 


-67 


45 


35 


AN 


1.30 


0.95 


90 


in BSDL2472 


56ne 


BSDL2472 


5 


35 


31 


-67 


46 


12 


NA 


2.00 


1.80 


70 


in LMC-DEM245 


56nc 


LH87s 


5 


35 


32 


-69 


41 


58 


AN 


4.60 


2.80 


150 


in LMC-N154 


56ne 


NGC2035,LMC-N59Ase, 


5 


35 


32 


-67 


35 


07 


NA 


1.80 


1.30 


20 


in LH82 & ES056EN161 


56ne 


BSDL2476 


5 


35 


32 


-67 


41 


47 


A 


0.70 


0.45 


130 


in BSDL2469 


86sw 


LMC-N63n 


5 


35 


33 


-65 


59 


25 


NA 


2.40 


1.40 


70 


in LMC-DEM243 


56ne 


SESG1 


5 


35 


34 


-69 


23 


49 


C 


0.35 


0.35 


— 


sup? BSDL2514 


86sw 


LMC-N63s,LH83 


5 


35 


34 


-66 


03 


02 


NA 


4.20 


4.20 


— 


in LMC-DEM243 


56sc 


BSDL2503 


5 


35 


35 


-69 


27 


33 


C 


0.60 


0.55 


20 




56nc 


BSDL2499 


5 


35 


35 


-68 


54 


51 


NA 


1.30 


0.90 


50 


in BSDL2460 


86sw 


BSDL2468 


5 


35 


35 


-66 


41 


15 


A 


1.10 


0.80 


50 


in Shaplcy-III 


56ne 


BSDL2496 


5 


35 


36 


-68 


43 


02 


A 


0.75 


0.65 


160 




56ne 


KMK88-82 


5 


35 


36 


-68 


58 


59 


C 


0.50 


0.45 


70 


in LH89s 


56se 


NGC2046,SL597,ESO56SCl62, 


5 


35 


37 


-70 


14 


27 


C 


1.10 


1.00 


110 


& KMHK1125 


56ne 


KMHK1118 


5 


35 


37 


-68 


28 


01 


AC 


1.10 


0.95 


50 


in LMC-DEM268 


56se 


HS364 


5 


35 


38 


-71 


06 


34 


AC 


0.60 


0.40 


40 




56se 


BSDL2532 


5 


35 


38 


-71 


33 


50 


CA 


0.40 


0.35 


130 




56ne 


KMHK1122 


5 


35 


38 


-68 


51 


32 


AC 


1.60 


1.30 


140 


in LH85 


56ne 


LH89s 


5 


35 


38 


-68 


58 


31 


AN 


5.50 


4.50 


40 




56nc 


LMC-N59C 


5 


35 


38 


-67 


37 


07 


NA 


1.60 


1.60 


— 


in LMC-N59 


86sw 


BSDL2478 


5 


35 


38 


-66 


54 


59 


C 


0.50 


0.40 


120 


in NGC2034 


56ne 


BSDL2505 


5 


35 


39 


-69 


12 


19 


NA 


1.00 


0.90 


10 


mP,in NGC2044 


56ne 


BSDL2498 


5 


35 


39 


-68 


28 


15 


CA 


0.50 


0.40 


120 


in KMHK1118 


56ne 


KMK88-81 


5 


35 


39 


-68 


51 


41 


CA 


0.55 


0.50 


80 


in KMHK1122 


86sw 


NGC2030,SL595,ESO86SCl5, 


5 


35 


39 


-66 


01 


50 


NC 


1.70 


1.70 


— 


in LMC-N63s & KMHK1113 


56se 


KMHK1128 


5 


35 


40 


-71 


17 


40 


AC 


0.70 


0.60 


150 




56ne 


LH85 


5 


35 


40 


-68 


52 


02 


AN 


4.00 


3.50 


130 


in LMC-N135 


56ne 


LT-alpha,KMK88-79 


5 


35 


41 


-69 


11 


48 


NA 


0.95 


0.75 


50 


mP.in NGC2044 


56ne 


BSDL2489 


5 


35 


41 


-67 


42 


09 


C 


0.55 


0.55 


— 


in LMC-DEM245 


86sw 


KMHK1115 


5 


35 


41 


-66 


32 


35 


AC 


0.65 


0.50 


70 


in LMC-DEM244 


56ne 


BSDL2515 


5 


35 


42 


-69 


45 


25 


NA 


1.30 


1.10 


20 


in LMC-N154 


56ne 


BSDL2500 


5 


35 


42 


-68 


25 


06 


A 


3.30 


2.70 


60 


in LMC-DEM268 


56ne 


SL596,KMHK1123 


5 


35 


42 


-68 


40 


04 


C 


0.80 


0.70 


30 




56ne 


BSDL2492 


5 


35 


42 


-67 


43 


44 


NA 


1.80 


1.40 


40 


in LMC-DEM245 


86sw 


LMC-N63A 


5 


35 


42 


-66 


02 


09 


NC 


0.70 


0.65 


80 


in NGC2030 


86sw 


BSDL2481 


5 


35 


42 


-66 


59 


40 


A 


0.95 


0.80 


110 


in LH77 


33se 


SL603,LW249,KMHK1151 


5 


35 


43 


-75 


57 


32 


C 


0.80 


0.80 










5 


35 


43 


-71 


13 


13 




n /in 


u.oo 


120 




56ne 


LT-epsilon 


5 


35 


43 


-69 


10 


53 


NC 


0.45 


0.40 


150 


in NGC2044 


56nc 


BSDL2514 


5 


35 


43 


-69 


24 


12 


NA 


2.00 


1.00 


120 


in LMC-N135 


86sw 


SNR0535-66.0 


5 


35 


43 


-66 


02 


05 


N 


0.55 


0.45 


160 


in LMC-N63A 


86sw 


BSDL2466 


5 


35 


44 


-65 


02 


25 


AC 


0.30 


0.25 


40 




56ne 


BSDL2493 


5 


35 


45 


-67 


29 


41 


NA 


3.50 


1.50 


170 


in LMC-N59 


86sw 


BSDL2494 


5 


35 


48 


-67 


03 


32 


A 


1.40 


1.10 


80 


in Shapley-III 


86sw 


BSDL2491 


5 


35 


48 


-66 


53 


41 


A 


0.95 


0.80 


80 


in NGC2034 


86sw 


KMHK1120 


5 


35 


49 


-67 


03 


36 


C 


0.65 


0.55 





in BSDL2494 


86sw 


BSDL2484 


5 


35 


49 


-66 


02 


53 


NC 


0.35 


0.30 


30 


in LMC-N63s 


86sw 


NGC2034.ESO86SC14 


5 


35 


49 


-66 


53 


24 


A 


4.50 


3.20 


20 


in LH84 


56ne 


BSDL2518 


5 


35 


50 


-69 


14 


20 


NA 


1.20 


1.00 


110 


in LMC-N157 


56ne 


SL598 


5 


35 


50 


-69 


36 


14 


C 


1.10 


1.10 




sup LMC-N154 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Docl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


86sw 


BSDL2495 


5 


35 


50 


-66 


54 


59 


CA 


0.75 


0.55 


10 


in NGC2034 


86nw 


BSDL2470 


5 


35 


50 


-64 


40 


03 


AC 


0.45 


0.30 


50 




56nc 


BSDL2517 


5 


35 


51 


-68 


59 


04 


A 


1.10 


0.90 


70 


in LH89s 


56ne 


SL599 


5 


35 


52 


-69 


52 


36 


CA 


0.90 


0.75 


70 




56se 


NGC2047,SL600,ESO56SCl67 


5 


35 


54 


-70 


11 


33 


C 


0.95 


0.90 


90 




56ne 


LT-zeta,KMK88-87 


5 


35 


54 


-69 


09 


48 


NC 


0.95 


0.80 


160 


in NGC2044 


56ne 


BSDL2523 


5 


35 


54 


-69 


19 


45 


NA 


5.10 


2.50 


50 


in LMC-N157 


56ne 


NGC2048,LMC-N154A, 


5 


35 


55 


-69 


38 


57 


NC 


1.40 


1.00 


100 


in LH87n & ES056EN166 


56se 


BSDL2535 


5 


35 


56 


-70 


09 


22 


CA 


0.95 


0.85 


80 




56ne 


BSDL2507 


5 


35 


56 


-67 


27 


32 


AC 


0.75 


0.60 


50 


in LH86nw 


56sc 


NGC2043,ESO56SCl68 


5 


35 


57 


-70 


04 


26 


C 


0.65 


0.55 


120 




56ne 


BSDL2519 


5 


35 


57 


-68 


24 


15 


A 


1.40 


1.10 


160 


in BSDL2500 


56ne 


LH86nw 


5 


35 


57 


-67 


27 


42 


A 


2.50 


2.50 


— 


in LMC-N56 


86sw 


BSDL2502 


5 


35 


57 


-66 


41 


46 


A 


2.00 


1.60 


60 


in Shapley-III 


56ne 


KMK88-85 


5 


35 


58 


-69 


20 


22 


AN 


0.60 


0.55 


170 


in BSDL2523 


56ne 


HDE269828,Sk-69o209a, 


5 


35 


59 


-69 


11 


38 


CN 


0.90 


0.80 


90 


mT,in SL602& LT-bota,BRHT17b,KMK88-83 


56ne 


BSDL2531 


5 


35 


59 


-69 


33 


02 


NA 


1.10 


1.00 





in LMC-DEM248 


56ne 


BSDL2525 


5 


36 


00 


-68 


51 


09 


NA 


0.65 


0.65 


— 


in LH85 


86sw 


BSDL2509 


5 


36 


00 


-66 


52 


49 


A 


1.50 


1.20 


170 


in NGC2034 


86sw 


BSDL2508 


5 


36 


00 


-66 


53 


07 


AC 


0.55 


0.40 


30 


mP,in BSDL2509 


56ne 


NGC2044,LH90,ESO56SCl65 


5 


36 


01 


-69 


11 


16 


NA 


5.50 


4.50 


100 


in LMC-N157 


56ne 


SNR0536-67.6 


5 


36 


01 


-67 


34 


49 


N 


2.20 


2.00 


30 


att NGC2040,in LMC-N59 


86sw 


BSDL2501 


5 


36 


01 


-66 


02 


37 


NC 


0.30 


0.30 


— 


in LMC-DEM243 


86sw 


BSDL2506 


5 


36 


01 


-66 


52 


20 


CA 


0.50 


0.50 


— 


in BSDL2509,br*nc 


86sw 


BSDL2510 


5 


36 


01 


-66 


53 


08 


CA 


0.45 


0.30 


30 


mP,in BSDL2509 


56ne 


LH87n 


5 


36 


02 


-69 


40 


19 


NA 


6.50 


4.50 


140 


in LMC-N154 


86sw 


BSDL2511 


5 


36 


02 


-66 


56 


40 


A 


1.50 


1.20 


90 


in LH77 


56ne 


SL602 


5 


36 


03 


-69 


11 


44 


AN 


2.20 


1.90 


100 


in NGC2044 


56ne 


LMC-DEM248 


5 


36 


04 


-69 


32 


20 


NA 


7.90 


3.70 


130 




56sc 


BSDL2553 


5 


36 


05 


-71 


11 


16 


AC 


0.70 


0.60 


140 




56se 


BSDL2563 


5 


36 


05 


-71 


42 


51 


A 


0.85 


0.60 


100 




56ne 


LT-gamma 


5 


36 


05 


-69 


11 


43 


AN 


0.65 


0.55 


10 


mT.in SL602 


56ne 


BSDL2541 


5 


36 


05 


-69 


40 


49 


NA 


0.50 


0.45 


130 


in LH87n 


56ne 


NGC2042,LH89n,ESO56SCl63 


5 


36 


05 


-68 


54 


36 


A 


4.50 


4.50 


— 


in LMC-N135 


86nw 


BSDL2477 


5 


36 


05 


-62 


43 


30 


AC 


1.20 


1.20 


— 




56ne 


BSDL2536 


5 


36 


06 


-69 


14 


09 


NA 


1.40 


1.20 


90 


in LMC-N157 


86sw 


LMC-N61 


5 


36 


06 


-66 


20 


30 


NA 


50.0 


30.0 


150 


in Shaplcy-III 


86sw 


BSDL2512 


5 


36 


06 


-66 


29 


26 


A 


0.80 


0.55 


80 


in LMC-N61 


56sc 


NGC2051,SL608,ESO56SC169, 


5 


36 


07 


-71 


00 


42 


C 


1.50 


1.50 


— 


& KMHK1135 


56se 


BSDL2556 


5 


36 


07 


-71 


05 


19 


AC 


0.75 


0.60 


100 




56se 


LMC-DEM249,SNR0536-70.6 


5 


36 


07 


-70 


38 


47 


N 


2.70 


2.20 


30 




56ne 


SNR536-69.2,LMC-DEM157Ce 


5 


36 


07 


-69 


11 


22 


N 


7.00 


6.00 


100 


in LMC-N157 


56ne 


NGC2040,LMC-N59B,LH88, 


5 


36 


07 


-67 


34 


00 


NA 


2.10 


1.70 


160 


in LMC-N59 & ES056EN164 


56ne 


BSDL2542 


5 


36 


08 


-69 


39 


51 


NA 


0.60 


0.50 


130 


in LH87n 


56ne 


KMK88-89 


5 


36 


10 


-69 


16 


14 


AN 


0.60 


0.50 


160 


in LMC-N157 


56ne 


BSDL2543 


5 


36 


10 


-69 


32 


02 


NA 


1.00 


0.85 


80 


in BSDL2546 


56ne 


SL601,BRHT16a,KMHK1130 


5 


36 


10 


-68 


54 


42 


C 


0.95 


0.95 


— 


mP,in NGC2042 


56ne 


BRHT16b,KMHK1131 


5 


36 


10 


-68 


55 


40 


C 


1.10 


1.00 


120 


mP,in NGC2042,br*in 


56ne 


LT-delta,BRHT17a,KMK88-88 


5 


36 


11 


-69 


11 


46 


CN 


0.95 


0.90 


160 


mT,in SL602 


56ne 


BSDL2545 


5 


36 


11 


-69 


40 


38 


NA 


0.70 


0.60 


110 


in LH87n 


56ne 


BSDL2546 


5 


36 


12 


-69 


31 


33 


NA 


1.70 


1.70 


— 


in LMC-DEM248 


56ne 


BSDL2527 


5 


36 


12 


-67 


38 


46 


NA 


1.90 


1.10 


150 


in LMC-DEM245 


86sw 


BSDL2520 


5 


36 


12 


-66 


52 


19 


AC 


0.55 


0.55 


— 


in NGC2034 


56se 


BSDL2580 


5 


36 


15 


-72 


26 


09 


A 


1.40 


0.90 







56ne 


BSDL2549 


5 


36 


16 


-69 


29 


55 


A 


1.10 


1.00 


10 


in LMC-N135 


86sw 


BSDL2521 


5 


36 


16 


-66 


12 


48 


A 


1.00 


0.65 


50 


in LMC-N61 




JjoiJijZODD 


5 


36 


17 


-71 


16 


39 




i 

1 .ou 


1 10 


i in 
11U 




86sw 


BSDL2528 


5 


36 


18 


-67 


12 


17 


AN 


0.95 


0.70 


20 


in BSDL2548 


56ne 


KMK88-84,KMHK1133 


5 


36 


19 


-68 


51 


55 


CA 


0.55 


0.55 






56se 


BSDL2559 


5 


36 


20 


-70 


07 


47 


CA 


0.65 


0.55 


110 




86sw 


BSDL2522 


5 


36 


20 


-66 


00 


25 


AN 


1.50 


1.30 


170 


in LMC-DEM247 


86sw 


BSDL2529 


5 


36 


20 


-66 


53 


12 


A 


0.90 


0.60 


90 


in LH77 


33ne 


SL612,LW252,KMHK1148 


5 


36 


21 


-73 


17 


39 


C 


0.95 


0.95 






56se 


HS365.KMHK1138 


5 


36 


21 


-70 


36 


31 


AC 


0.55 


0.45 


160 




56ne 


BSDL2550 


5 


36 


21 


-69 


17 


52 


NA 


1.20 


0.50 


50 


in LMC-N157 


56ne 


LH86so 


5 


36 


21 


-67 


29 


17 


A 


3.10 


1.80 


140 


in LMC-N56 


120sw 


E2,ESO120SC08,KMHK1119 


5 


36 


21 


-61 


47 


12 


C 


1.20 


1.20 






56se 


BSDL2568 


5 


36 


22 


-70 


59 


29 


AC 


1.60 


1.30 


160 




86sw 


LMC-DEM247 


5 


36 


22 


-66 


00 


27 


NA 


4.50 


3.90 


90 


in LMC-N61 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


56ne 


BSDL2539 


5 


36 


23 


-67 


30 


28 


AC 


0.60 


0.50 


70 


in LH86se 


56se 


BSDL2567 


5 


36 


24 


-70 


45 


11 


AC 


0.90 


0.75 


100 




56nc 


BSDL2554 


5 


36 


24 


-69 


22 


58 


AC 


0.55 


0.50 





in NGC2050,br*in 


86sw 


LW248,KMHK1126 


5 


36 


24 


-65 


16 


12 


C 


0.65 


0.60 


80 




86sw 


BSDL2526 


5 


36 


24 


-65 


58 


53 


NA 


1.10 


0.75 


80 


in LMC-DEM247 


56nc 


BSDL2544 


5 


36 


25 


-67 


51 


35 


A 


1.20 


0.90 


70 


in LMC-DEM268 


86sw 


BSDL2524 


5 


36 


25 


-65 


22 


00 


A 


0.80 


0.40 


30 




56ne 


BSDL2558 


5 


36 


26 


-69 


23 


50 


AC 


0.65 


0.50 


10 


in NGC2050,br*in 


56se 


BSDL2572 


5 


36 


27 


-70 


48 


41 


AC 


0.45 


0.40 


10 




86sw 


BSDL2537 


5 


36 


28 


-66 


32 


17 


A 


0.80 


0.55 


120 


in LMC-N61 


86sw 


NGC2041,SL605,ESO86SCl5, 


5 


36 


28 


-66 


59 


26 


C 


2.60 


2.60 


— 


& KMHK1132 


33nc 


SL620,LW255,KMHK1155 


5 


36 


29 


-74 


24 


18 


C 


1.90 


1.90 


— 




56nc 


LMC-DEM259 


5 


36 


30 


-69 


48 


54 


NA 


2.90 


2.60 


130 




86sw 


BSDL2538 


5 


36 


30 


-66 


26 


58 


AN 


0.45 


0.45 


— 


in LH91 


56nc 


BSDL2565 


5 


36 


32 


-69 


27 


21 


AC 


0.65 


0.55 


160 


in LH96 


56ne 


KMK88-86 


5 


36 


32 


-68 


44 


34 


CA 


0.50 


0.45 


70 


in BSDL2564 


56ne 


SL607,KMHK1137 


5 


36 


32 


-68 


48 


42 


C 


1.40 


1.30 


130 




86sw 


BSDL2540 


5 


36 


32 


-66 


19 


35 


A 


0.45 


0.35 


120 


in LMC-N61 


56se 


BSDL2570 


5 


36 


33 


-70 


09 


55 


AC 


0.90 


0.80 


150 


mP,in BSDL2588 


56nc 


SL606,KMHK1136 


5 


36 


33 


-68 


33 


54 


C 


0.90 


0.80 


60 


in? LMC-DEM268 


86nw 


BSDL2516 


5 


36 


33 


-62 


44 


06 


AC 


0.65 


0.55 


150 




56se 


NGC2056,SL611,ESO56SCl72, 


5 


36 


34 


-70 


40 


18 


C 


1.50 


1.50 


— 


& KMHK1140 


86sw 


BSDL2548 


5 


36 


35 


-67 


11 


11 


NA 


5.60 


2.60 


50 


in LMC-DEM257 


56ne 


BSDL2564 


5 


36 


36 


-68 


44 


17 


A 


1.60 


1.10 


50 




86sw 


KM HK 1134 


5 


36 


36 


-67 


17 


14 


C 


0.65 


0.55 


120 


in LMC-DEM257 


86sw 


LH91 


5 


36 


36 


-66 


27 


12 


AN 


2.80 


2.00 


150 


in LMC-DEM251 


57nw 


BSDL2551 


5 


36 


37 


-67 


27 


18 


AC 


0.90 


0.70 


150 


in LH92 


56se 


BSDL2592 


5 


36 


38 


-71 


15 


52 


A 


1.80 


1.10 


60 




56nc 


NGC2050,SL609,LH93, 


5 


36 


38 


-69 


23 


00 


AN 


3.00 


2.40 


70 


in LH96 & ESO56SC170 


86sw 


BSDL2547 


5 


36 


38 


-66 


27 


27 


AN 


0.55 


0.40 


140 


in LH91 


86nw 


LW250,KMHK1129 


5 


36 


38 


-64 


23 


08 


C 


1.10 


1.10 


— 




57nw 


LH92 


5 


36 


39 


-67 


27 


09 


NA 


2.50 


1.50 


150 


in LMC-DEM250 


57nw 


LMC-DEM250 


5 


36 


41 


-67 


27 


04 


NA 


5.50 


4.80 


160 


in LMC-N56 


86sw 


LMC-DEM251 


5 


36 


41 


-66 


26 


19 


NA 


5.00 


3.00 


170 


in LMC-N61 


56se 


SL617,KMHK1144 


5 


36 


42 


-71 


08 


56 


C 


1.50 


1.50 


— 




56se 


BSDL2600 


5 


36 


42 


-71 


59 


36 


AC 


0.65 


0.65 


— 




56nc 


KMK88-90 


5 


36 


42 


-69 


14 


15 


NA 


0.85 


0.75 


130 


in BSDL2576 


56nc 


BSDL2575 


5 


36 


43 


-69 


39 


04 


AC 


0.50 


0.45 


10 


in LMC-N135 


56se 


SL618,KMHK1146 


5 


36 


44 


-71 


21 


32 


C 


0.90 


0.85 


110 




56nc 


NGC2055,LH94,SL610, 


5 


36 


44 


-69 


29 


55 


A 


1.90 


1.30 


120 


in LH96 & ES056SC171 


86sw 


BSDL2557 


5 


36 


44 


-67 


04 


21 


NA 


2.00 


1.20 


50 


in LMC-DEM257 


86nw 


SL604,LW251,KMHK1127 


5 


36 


45 


-62 


53 


03 


C 


1.40 


1.40 


— 




56se 


SL619,LW254,KMHK1152 


5 


36 


46 


-72 


15 


38 


CA 


1.40 


1.30 


170 




56se 


BSDL2588 


5 


36 


46 


-70 


08 


02 


A 


5.50 


3.60 


20 


in BSDL2608 


56ne 


BSDL2576 


5 


36 


46 


-69 


16 


33 


NA 


5.60 


4.90 


150 


in LMC-N157 


86sw 


BSDL2555 


5 


36 


46 


-66 


48 


32 


A 


0.55 


0.35 


20 


in Shaplcy-III 


86nw 


BSDL2530 


5 


36 


48 


-62 


42 


52 


CA 


0.60 


0.55 


160 


mP 


56nc 


BSDL2583 


5 


36 


49 


-69 


25 


50 


CA 


0.60 


0.50 


170 


in LH96 


86sw 


BSDL2560 


5 


36 


49 


-66 


52 


11 


A 


1.10 


0.85 


80 


in LMC-DEM257 


86nw 


BSDL2533 


5 


36 


49 


-62 


43 


13 


CA 


0.60 


0.60 


— 


mP 


56ne 


BSDL2579 


5 


36 


50 


-69 


11 


30 


NA 


1.20 


1.10 


90 


in LMC-N157 


57nw 


SESG2 


5 


36 


51 


-69 


38 


11 


C 


0.50 


0.45 


130 




56ne 


BSDL2577 


5 


36 


52 


-68 


42 


59 


AC 


0.35 


0.35 


— 


in BSDL2590 


56ne 


BSDL2581 


5 


36 


53 


-68 


55 


49 


NA 


1.80 


1.50 


100 


in LMC-N157 


56se 


BSDL2609 


5 


36 


54 


-71 


55 


23 


AC 


0.45 


0.40 


140 




56se 


NGC2059A 


5 


36 


54 


-70 


06 


19 


AC 


0.90 


0.80 


20 


in BSDL2588 






5 


36 


54 


-70 


09 


44 




2 10 


2 10 




III 1,111 D o LJ LZOoo 


56nc 


BSDL2586 


5 


36 


54 


-69 


11 


38 


CN 


0.55 


0.55 




in BSDL2579 


86sw 


BSDL2552 


5 


36 


54 


-65 


10 


49 


AC 


0.45 


0.40 


20 




56se 


NGC2057,SL616,ESO56SC174, 


5 


36 


55 


-70 


16 


11 


C 


1.30 


1.20 


20 


& KMHK1145 


56ne 


BSDL2594 


5 


36 


55 


-69 


55 


52 


AC 


0.55 


0.45 


30 




86sw 


BSDL2561 


5 


36 


55 


-66 


10 


11 


AC 


0.45 


0.30 


10 


in LMC-N61 


57nw 


BSDL2573 


5 


36 


57 


-67 


34 


03 


A 


0.40 


0.35 


130 




86sw 


KKDAB-LH91II 


5 


36 


57 


-66 


30 


46 


AN 


3.00 


3.00 




in LMC-N61 


56nc 


BSDL2587 


5 


36 


58 


-68 


42 


36 


A 


1.00 


0.70 


110 


in BSDL2590 


86sw 


LMC-N64A 


5 


36 


58 


-66 


21 


35 


NC 


0.35 


0.35 




in LH95 


57nw 


BSDL2574 


5 


36 


59 


-67 


33 


50 


AC 


0.50 


0.45 


130 




56se 


NGC2059,SL613,ESO56SC175 


5 


37 


00 


-70 


07 


44 


C 


1.10 


1.00 


170 


in BSDL2588 


86sw 


LMC-N64B.LMC-DEM252 


5 


37 


00 


-66 


21 


03 


NA 


5.50 


4.50 


130 


in LMC-N61 



72 



Table 1. (continued) 



Plate Name RA(2000) Decl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 

h m s o I II I I o 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 



56ne 


BSDL2590 


5 


37 


01 


-68 


43 


15 


A 


3.00 


2.60 


120 






56ne 


BSDL2595 


5 


37 


02 


-69 


13 


13 


AN 


0.90 


0.80 


140 


in 


LMC-N157 


56ne 


BSDL2599 


5 


37 


03 


-69 


46 


39 


A 


1.00 


0.85 


60 


in 


LMC-N135 


86sw 


HS367.KMHK1139 


5 


37 


03 


-66 


22 


02 


NC 


0.80 


0.65 


110 


in 


LH95 


56ne 


LMC-N68,LMC-DEM258 


5 


37 


04 


-68 


13 


21 


NC 


0.55 


0.50 


60 


in 


KKDAB-LH91I 


56nc 


SL615,KMHK1143 


5 


37 


04 


-68 


43 


17 


CA 


0.60 


0.55 


120 


in 


BSDL2593 


56ne 


BSDL2593 


5 


37 


04 


-68 


43 


29 


A 


1.10 


1.00 


120 


in 


BSDL2590 


86sw 


BSDL2562 


5 


37 


04 


-64 


54 


50 


C 


0.25 


0.25 


— 






56ne 


HS366.KMHK1142 


5 


37 


05 


-67 


52 


11 


AC 


1.10 


0.85 


150 


in 


LMC-DEM268 


86sw 


BSDL2571 


5 


37 


05 


-66 


21 


32 


NC 


0.50 


0.45 


120 


in 


LH95 


86sw 


LH95 


5 


37 


05 


-66 


21 


45 


NA 


2.20 


1.80 


90 


in 


LMC-N64B 


56ne 


BSDL2601 


5 


37 


06 


-69 


47 


24 


AN 


1.10 


0.90 


50 


in 


LMC-N135 


56ne 


BSDL2597 


5 


37 


08 


-68 


44 


25 


A 


0.75 


0.75 


— 


in 


BSDL2590 


86sw 


BSDL2578 


5 


37 


08 


-66 


54 


24 


A 


0.90 


0.70 


40 


in 


LMC-DEM257 


33ne 


SL625,LW256,KMHK1162 


5 


37 


09 


-73 


04 


22 


C 


1.40 


1.40 









86sw 


BSDL2584 


5 


37 


09 


-67 


18 


36 


CA 


1.40 


1.30 


20 


in 


LMC-DEM257 


57nw 


BSDL2604 


5 


37 


10 


-69 


35 


33 


NC 


1.00 


0.90 


120 


in 


LMC-DEM262n 


56se 


KMHK1156 


5 


37 


11 


-71 


17 


08 


AC 


0.90 


0.70 


70 






56ne 


SL621 


5 


37 


11 


-69 


54 


13 


C 


0.90 


0.90 


— 


mP 


56se 


BSDL2625 


5 


37 


12 


-71 


33 


46 


CA 


0.40 


0.35 


70 






56nc 


NGC2052,LMC-N155, 


5 


37 


12 


-69 


46 


27 


NA 


1.10 


0.95 


120 


in 


LMC-N135 & LMC-DEM260,ESO56EN176 


56se 


BSDL2617 


5 


37 


13 


-70 


46 


21 


AC 


0.55 


0.40 


20 






56ne 


BSDL2605 


5 


37 


13 


-69 


17 


14 


NA 


1.20 


0.70 


10 


in 


BSDL2576 


86sw 


BSDL2585 


5 


37 


13 


-66 


56 


24 


A 


1.20 


0.85 


10 


in 


LMC-DEM257 


56se 


BSDL2608 


5 


37 


14 


-70 


08 


51 


A 


15.5 


8.50 


150 






56ne 


LH96 


5 


37 


14 


-69 


24 


46 


AN 


14.0 


9.50 


60 


in 


LMC-N135 


56ne 


BSDL2598 


5 


37 


14 


-68 


16 


59 


A 


1.60 


1.20 


150 


in 


LMC-DEM268 


86sw 


BSDL2582 


5 


37 


14 


-66 


21 


37 


NC 


0.55 


0.55 


— 


in 


LH95 


86sw 


HS368.KMHK1141 


5 


37 


14 


-66 


27 


00 


C 


0.70 


0.60 


60 


in 


LMC-DEM256 


86sw 


LMC-N65,LMC-DEM255 


5 


37 


14 


-66 


39 


05 


NA 


12.0 


9.50 


160 


in 


LMC-N61 


56se 


KMHK1157 


5 


37 


15 


-71 


13 


29 


C 


0.75 


0.75 


— 






56ne 


HS369 


5 


37 


15 


-69 


29 


10 


C 


0.60 


0.55 


160 


in 


LH96 


56ne 


BSDL2610 


5 


37 


16 


-69 


54 


03 


AC 


0.65 


0.55 


70 


mP 


56se 


BSDL2611 


5 


37 


17 


-70 


01 


56 


AC 


0.75 


0.55 


40 






56se 


SL624,KMHK1158 


5 


37 


19 


-71 


06 


58 


C 


1.00 


0.95 


80 






56ne 


BSDL2607 


5 


37 


19 


-69 


19 


37 


AN 


1.20 


0.95 


70 


in 


LH97 


86sw 


BSDL2589 


5 


37 


19 


-66 


27 


32 


AN 


1.00 


0.90 


140 


in 


KKDAB-LH91I 


86sw 


KKDAB-LH91I 


5 


37 


19 


-66 


28 


01 


NA 


3.10 


2.70 


140 


in 


LMC-DEM256 


86sw 


BSDL2591 


5 


37 


19 


-66 


39 


08 


AN 


1.50 


1.30 


100 


in 


LMC-N65 


86nw 


BSDL2569 


5 


37 


19 


-64 


07 


06 


AC 


0.90 


0.80 


30 






57sw 


BSDL2616 


5 


37 


20 


-70 


05 


40 


AC 


0.50 


0.45 


10 


in 


BSDL2608 


56se 


BSDL2620 


5 


37 


20 


-70 


09 


28 


AC 


0.60 


0.50 


110 


in 


BSDL2608 


56ne 


KMHK1150 


5 


37 


20 


-68 


13 


03 


AC 


1.30 


1.00 


30 


in 


LMC-DEM268 


56se 


BSDL2640 


5 


37 


22 


-72 


26 


21 


AC 


0.55 


0.50 


160 






56ne 


LMC-S129,KMK88-91,H88-297 


5 


37 


23 


-69 


19 


26 


C 


0.55 


0.55 


20 


in 


BSDL2607 


56ne 


SL622 


5 


37 


23 


-69 


58 


56 


C 


1.00 


0.85 


80 


mP 


56ne 


BSDL2622 


5 


37 


23 


-69 


59 


23 


AC 


0.55 


0.50 


150 


mP 


57nw 


KMHK1147 


5 


37 


23 


-67 


20 


51 


C 


0.95 


0.85 


60 






86sw 


LMC-N64C,LMC-DEM253 


5 


37 


23 


-66 


17 


39 


NA 


3.00 


3.00 


— 


in 


LMC-N61 


86sw 


LMC-DEM256 


5 


37 


23 


-66 


27 


54 


NA 


4.60 


3.20 


60 


in 


LMC-N61 


56se 


BSDL2624 


5 


37 


26 


-70 


13 


21 


AC 


1.30 


1.00 


20 


mP,in BSDL2608 


56ne 


BSDL2614 


5 


37 


26 


-69 


21 


46 


AC 


0.55 


0.45 


130 


in 


LH97 


56ne 


LMC-N157,LMC-DEM263 


5 


37 


27 


-69 


08 


27 


NA 


39.0 


25.0 


60 


in 


LMC-N135 


57nw 


BSDL2612 


5 


37 


27 


-69 


09 


57 


NA 


0.55 


0.55 




in 


LMC-N157B 


56ne 


BSDL2618 


5 


37 


28 


-69 


17 


05 


A 


0.45 


0.35 


130 


in 


LMC-N157 


57nw 


BSDL2619 


5 


37 


29 


-69 


11 


29 


NA 


1.30 


1.10 


150 


in 


LMC-N157B 


86sw 


BSDL2603 


5 


37 


29 


-67 


16 


47 


CA 


0.50 


0.45 


40 


in 


LMC-DEM257 


56ne 


LH97 


5 


37 


30 


-69 


20 


33 


NA 


4.00 


2.90 


110 


in 


LMC-DEM261 


56ne 


BSDL2613 


5 


37 


30 


-68 


50 


30 


AC 


0.35 


0.30 


50 






56ne 


BSDL2615 


5 


37 


30 


-68 


55 


51 


NA 


2.80 


1.30 


20 


in 


LMC-N157 


56ne 


BSDL2626 


5 


37 


31 


-69 


56 


02 


C 


0.60 


0.50 


130 






57nw 


LMC-DEM262n 


5 


37 


33 


-69 


35 


58 


NA 


7.50 


5.30 


100 


in 


LMC-N135 


56nc 


HS370,LH98 


5 


37 


35 


-69 


27 


25 


A 


1.40 


1.10 


70 


in 


LH96 


57sw 


BSDL2632 


5 


37 


36 


-70 


07 


31 


AC 


1.10 


0.95 


60 


in 


BSDL2608 


57nw 


LMC-DEM262s 


5 


37 


36 


-69 


40 


03 


NA 


8.00 


5.00 


50 


in 


LMC-N135 


86sw 


BSDL2596 


5 


37 


36 


-64 


52 


12 


AC 


0.65 


0.55 









56se 


NGC2065,SL626,ESO57SC2, 


5 


37 


37 


-70 


14 


09 


C 


2.30 


2.30 




mPjn BSDL2608 & KMHK1160 


57nw 


BSDL2631 


5 


37 


37 


-69 


45 


48 


CA 


0.50 


0.45 


140 






57sw 


BSDL2635 


5 


37 


39 


-70 


05 


39 


C 


0.35 


0.30 


130 


in 


BSDL2608 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Docl(2000) 


T 


Dmax 


Drain 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


57sw 


BSDL2636 


5 


37 


39 


-70 


08 


38 


A 


1.20 


1.00 


120 


in BSDL2608 


56nc 


BSDL2628 


5 


37 


40 


-69 


16 


06 


AC 


0.40 


0.25 


150 


in LMC-N157 


56nc 


BSDL2630 


5 


37 


40 


-69 


18 


00 


NA 


1.60 


1.20 


30 


in LMC-N157 


57nw 


LMC-N156 


5 


37 


40 


-69 


34 


26 


NC 


0.65 


0.55 


30 


in LMC-DEM262n 


57nw 


NGC2053,SL623,ESO86SC17, 


5 


37 


40 


-67 


24 


48 


C 


1.50 


1.30 


10 


& KMHK1154 


33nc 


KMHK1175 


5 


37 


41 


-74 


00 


38 


c 


0.95 


0.95 


— 




57sw 


NGC2066,SL627,ESO57SC3 


5 


37 


43 


-70 


09 


59 


c 


1.00 


0.90 


140 


in BSDL2608 


57nw 


BSDL2633 


5 


37 


43 


-69 


35 


35 


NA 


0.95 


0.85 


120 


in LMC-DEM262n 


86sw 


KMHK1153 


5 


37 


44 


-66 


25 


34 


C 


0.45 


0.40 


120 


in LMC-N61 


S6nw 


KMHK1149 


5 


37 


44 


-64 


38 


41 


CA 


0.65 


0.55 


130 




56nc 


HS371,BRHT54a 


5 


37 


45 


-69 


20 


07 


C 


1.40 


1.20 


60 


mP,sup? LH97 


86sw 


BSDL2606 


5 


37 


45 


-65 


57 


45 


AC 


0.45 


0.40 


130 




33nc 


IC2146,SL632,LW258, 


5 


37 


46 


-74 


46 


58 


C 


3.30 


3.30 


— 


& ES033SC26,KMHK1178 


56nc 


BRHT54b,H88-298 


5 


37 


46 


-69 


20 


47 


CA 


0.75 


0.55 


120 


mP,in LH97 


57nw 


BSDL2629 


5 


37 


46 


-68 


37 


14 


NA 


1.40 


1.00 


40 


in LMC-DEM268 


57sw 


HS372.KMHK1163 


5 


37 


47 


-70 


22 


32 


C 


0.55 


0.45 


70 




57nw 


BSDL2634 


5 


37 


47 


-69 


09 


08 


AN 


0.55 


0.50 


120 


in LMC-N157B 


57nw 


LMC-N157B,LH99 


5 


37 


47 


-69 


10 


50 


NA 


3.50 


3.50 


— 


in LMC-N157 


56nc 


LMC-DEM261 


5 


37 


47 


-69 


22 


20 


NA 


8.50 


7.00 


150 


in LH96 


56nc 


BSDL2637 


5 


37 


47 


-69 


50 


38 


A 


5.70 


4.00 


120 




57nw 


NGC2060.ESO57EN1 


5 


37 


48 


-69 


10 


23 


NA 


2.20 


2.00 


160 


in LMC-N157B 


57nw 


SNR0538-69.1 


5 


37 


51 


-69 


10 


22 


N 


0.50 


0.50 


— 


in NGC2060 


57nw 


BSDL2639 


5 


37 


54 


-69 


34 


22 


NA 


0.70 


0.55 


30 


in LMC-DEM262n 


57nw 


BSDL2641 


5 


37 


55 


-69 


32 


39 


NA 


5.40 


4.00 


50 


in LMC-N135 


57nw 


BSDL2642 


5 


37 


55 


-69 


44 


01 


NA 


1.80 


0.90 


60 




86sw 


BSDL2623 


5 


37 


55 


-66 


40 


17 


NA 


0.45 


0.40 


10 


in LMC-N65 


57nw 


BSDL2643 


5 


37 


56 


-69 


45 


14 


C 


0.60 


0.50 


100 




86nw 


BSDL2602 


5 


37 


56 


-63 


07 


00 


CA 


0.55 


0.50 


120 




86sw 


BSDL2621 


5 


37 


57 


-65 


57 


50 


AC 


0.50 


0.40 


40 




57nw 


BSDL2638 


5 


37 


58 


-69 


01 


16 


NA 


0.55 


0.45 





in NGC2070 


86sw 


LMC-DEM257 


5 


37 


59 


-66 


59 


23 


NA 


42.0 


25.0 


40 


in Shaplcy-III 


86sw 


KMHK1159 


5 


38 


01 


-67 


15 


37 


AC 


0.65 


0.50 


150 


in LMC-DEM257 


57sw 


BSDL2646 


5 


38 


03 


-70 


12 


40 


AC 


0.80 


0.60 


150 


in BSDL2608 


57nw 


M-OB2,KMK88-93,H88-300 


5 


38 


08 


-69 


16 


35 


NA 


0.70 


0.70 


— 


in LMC-N157 


57nw 


BSDL2645 


5 


38 


09 


-69 


33 


33 


NA 


1.50 


1.20 


40 


in BSDL2641 


86sw 


LMC-DEM254 


5 


38 


09 


-66 


18 


05 


NA 


5.60 


5.60 


— 


in LMC-N61 


57nw 


BSDL2647 


5 


38 


10 


-69 


35 


00 


NA 


0.85 


0.70 


30 


in LMC-DEM262n 


57nc 


BSDL2649 


5 


38 


11 


-69 


49 


49 


AC 


0.55 


0.40 


40 


in BSDL2637 


86sw 


KMHK1161 


5 


38 


12 


-66 


34 


57 


CA 


0.70 


0.60 


130 


in LMC-DEM264 


57nw 


LMC-DEM268 


5 


38 


13 


-68 


17 


55 


NA 


60.0 


40.0 


160 




57sw 


HS375.KMHK1172 


5 


38 


14 


-71 


05 


46 


AC 


1.00 


0.70 


20 




56ne 


SNR0538-69.3 


5 


38 


14 


-69 


21 


36 


N 


3.50 


2.00 


160 


in LMC-DEM261 


57nw 


KMK88-92,H88-299 


5 


38 


15 


-68 


53 


36 


C 


0.45 


0.40 


120 




86nw 


BSDL2627 


5 


38 


15 


-64 


30 


17 


A 


0.60 


0.45 


130 




57nw 


M-OB1.H88-301 


5 


38 


16 


-69 


03 


58 


CN 


0.75 


0.75 


— 


sup?in? NGC2070 


57sw 


NGC2075.LMC-N213, 


5 


38 


17 


-70 


41 


18 


NA 


2.20 


1.80 


30 


in LMC-DEM265 & ES057EN5.KMHK1173 


57nw 


BSDL2654 


5 


38 


17 


-69 


43 


30 


CA 


0.90 


0.80 


30 




57nw 


HS374.KMHK1165 


5 


38 


17 


-68 


33 


59 


C 


0.75 


0.65 


120 


in LMC-DEM268 


86sw 


HS373.KMHK1164 


5 


38 


17 


-67 


05 


44 


C 


0.65 


0.55 


110 


in LMC-DEM257 


57sw 


LMC-N213A,SL631 


5 


38 


20 


-70 


41 


01 


NC 


0.80 


0.70 


160 


in NGC2075 


33ne 


SL634,LW259,KMHK1179 


5 


38 


21 


-72 


42 


18 


C 


0.90 


0.85 


40 




57nw 


SL629,KMHK1169 


5 


38 


21 


-68 


46 


53 


c 


0.80 


0.70 


40 


mP,in LMC-DEM268 


57nw 


KMHK1167 


5 


38 


22 


-68 


24 


22 


CA 


0.70 


0.60 


120 


in LMC-DEM268 


57nw 


BSDL2648 


5 


38 


22 


-68 


39 


45 


A 


0.90 


0.65 


40 


in LMC-DEM268 


57nw 


BSDL2650 


5 


38 


22 


-68 


41 


51 


NA 


1.70 


1.20 


110 


in LMC-DEM268 


57sw 


NGC2072,SL630,ESO57SC4, 


5 


38 


23 


-70 


14 


03 


C 


1.00 


0.90 


110 


in BSDL2608 & KMHK1170 




s_i 1V1 \^ - VJ Cj 1V1 Z D 


5 


38 


23 


-70 


41 


28 


NA 


i /in 


Z.OU 


120 




86sw 


LMC-DEM264 


5 


38 


23 


-66 


35 


40 


NA 


7.00 


3.00 


130 


in LMC-N61 


57nw 


BSDL2651 


5 


38 


24 


-68 


47 


06 


C 


0.55 


0.55 




mP,in LMC-DEM268 


57sw 


KMHK1177 


5 


38 


26 


-70 


36 


33 


CA 


0.60 


0.50 


60 




86sw 


SL628.KMHK1166 


5 


38 


30 


-67 


19 


57 


C 


1.10 


1.00 


110 




57sw 


BSDL2682 


5 


38 


31 


-72 


19 


31 


AC 


0.60 


0.50 







57nw 


BSDL2652 


5 


38 


31 


-68 


08 


23 


AC 


0.55 


0.45 


170 


in LMC-DEM268 


56se 


BSDL2676 


5 


38 


32 


-71 


57 


46 


A 


0.80 


0.45 


50 


br*edgc 


57sw 


BSDL2660 


5 


38 


32 


-69 


59 


43 


CA 


0.60 


0.55 


140 




57nw 


BSDL2653 


5 


38 


32 


-68 


06 


22 


A 


1.20 


0.80 


100 


in LMC-DEM268 


57nw 


BSDL2663 


5 


38 


36 


-69 


40 


28 


A 


1.00 


0.60 


70 




57nw 


BSDL2661 


5 


38 


36 


-69 


42 


19 


AC 


1.10 


1.00 


140 




86sw 


BSDL2644 


5 


38 


36 


-65 


50 


34 


AC 


1.40 


1.40 
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Table 1. (continued) 



Plato Name RA(2000) Decl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 



I 1 ) 






(3) 










(5) 


(6) 


(7) 


(S) 




(9) 


57nw 


NGC2070,LMC-N157A,LH100, 


5 


38 


38 


-69 


05 


39 


NA 


16.0 


16.0 




in 


LMC-N157 & ES057EN6 


57sw 


BSDL2667 


5 


38 


39 


-70 


10 


13 


A 


0.65 


0. 


.45 


160 






57nw 


BSDL2664 


5 


38 


39 


-69 


28 


10 


NA 


3.50 


1 


80 


40 


in 


LMC-N158 


57sw 


BSDL2677 


5 


38 


41 


-71 


16 


06 


A 


0.75 


0. 


.65 


60 






57sw 


BSDL2678 


5 


38 


42 


-71 


15 


03 


A 


0.90 


0. 


.85 


120 






57nw 


30Doradus,SL633 


5 


38 


42 


-69 


06 


02 


NC 


3.50 


3 


.50 




in 


NGC2070 


57sw 


BSDL2671 


5 


38 


44 


-70 


14 


38 


A 


0.65 





.50 


30 






57nw 


LMC-N158B 


5 


38 


44 


-69 


24 


37 


NC 


0.85 





.70 


110 


in 


LMC-N158 


57nw 


KMHK1174 


5 


38 


44 


-68 


26 


44 


c 


0.75 


0. 


.65 


100 


in 


LMC-DEM268 


86sw 


BSDL2656 


5 


38 


44 


-67 


22 


24 


A 


2.90 


1. 


.20 


50 






86sw 


BSDL2655 


5 


38 


46 


-66 


29 


21 


AC 


0.45 


0. 


.35 


70 






57sw 


LMC-DEM266 


5 


38 


47 


-70 


04 


28 


NA 


1.70 


1. 


.70 








57sw 


KMHK1181 


5 


38 


47 


-70 


42 


50 


AC 


1.10 





.85 


130 






86sw 


BSDL2657 


5 


38 


47 


-67 


18 


51 


AC 


0.45 





.45 








57sw 


HS376.KMHK1180 


5 


38 


48 


-70 


28 


35 


CA 


0.95 


0. 


.65 


140 






57nw 


NGC2069.ESO57EN7 


5 


38 


48 


-68 


58 


31 


NA 


5.00 


2. 


.20 


30 


in 


NGC2070 


57sw 


BSDL2672 


5 


38 


49 


-69 


51 


50 


CA 


0.60 





.50 


20 








BSDL2666 


5 


38 


50 


-68 


49 


05 


AC 


0.55 


0. 


.40 


160 


in 


LMC-DEM268 


57sw 


BSDL2686 


5 


38 


52 


-71 


16 


41 


AC 


0.55 


0. 


.40 


20 






86nw 


LW260,KMHK1168 


5 


38 


53 


-64 


17 


33 


CA 


0.75 





60 


40 






86sw 


BSDL2658 


5 


38 


54 


-66 


50 


07 


A 


1.00 


1 


00 




in 


LMC-DEM257 


57sw 


HS379,KMHK1186 


5 


38 


55 


-71 


17 


42 


c 


0.65 


0. 


.65 








57sw 


BSDL2680 


5 


38 


56 


-69 


59 


33 


c 


0.60 





.60 




mP 


56sc 


BSDL2691 


5 


38 


57 


-71 


42 


46 


CA 


0.55 





.45 


170 






57sw 


BSDL2700 


5 


38 


58 


-72 


18 


22 


AC 


0.30 


0. 


.25 


130 


mP 


57sw 


KMHK1187 


5 


38 


58 


-71 


21 


30 


CA 


0.55 





.50 


20 






57nw 


BSDL2668 


5 


38 


58 


-68 


29 


09 


AC 


0.40 


0. 


.35 


10 


in 


LMC-DEM268 


8G*\v 


BSDL2659 


5 


38 


58 


-66 


53 


47 


c 


0.55 


0. 


.55 




in 


LMC-DEM257 


57sw 


SL636 


5 


38 


59 


-69 


59 


18 


c 


1.10 


1. 


.10 




mP 


57sw 


BSDL2702 


5 


39 


00 


-72 


18 


19 


AC 


0.35 





25 


130 


mP 




H88-302 


5 


39 


01 


-69 


22 


04 


CA 


0.50 


0. 


.45 


50 






8(>*w 


BSDL2665 


5 


39 


02 


-66 


54 


24 


c 


0.55 


0. 


.55 




in 


LMC-DEM257 


57sw 


KMHK1185 


5 


39 


03 


-70 


13 


51 


AC 


0.80 





.70 


150 






57nw 


NGC2074,LMC-N158C,SL637, 


5 


39 


03 


-69 


29 


53 


NA 


4.00 


3 


.40 


50 


in 


LMC-N158 & LH101,ESO57EN8 


56sc 


BSDL2699 


5 


39 


06 


-71 


41 


50 


A 


1.00 


0. 


.70 


20 








BSDL2683 


5 


39 


06 


-69 


35 


29 


NC 


0.35 





.35 




in 


LMC-N135 


57nw 


BSDL2685 


5 


39 


07 


-69 


35 


23 


NC 


0.35 


0. 


.30 


130 








H88-303 


5 


39 


07 


-68 


56 


51 


NC 


0.40 


0. 


.40 




in 


NGC2069 


33nc 


LW263.KMHK1208 


5 


39 


08 


-74 


51 


12 


c 


1.00 


0. 


.90 


40 






86sw 


SL635.KMHK1176 


5 


39 


08 


-65 


24 


49 


c 


0.65 


0. 


.65 








57sw 


KMHK1191 


5 


39 


09 


-70 


46 


27 


c 


0.50 


0. 


.45 


160 


in 


LMC-DEM267 


33se 


IC2148,SL642,LW265, 


5 


39 


11 


-75 


33 


47 


c 


1.30 


1. 


.30 




& ES033SC28,KMHK1216 


86sw 


BSDL2662 


5 


39 


11 


-65 


21 


07 


A 


0.55 





.50 


130 






86nw 


LW261.KMHK1171 


5 


39 


11 


-64 


08 


06 


CA 


1.20 


1 


.10 


160 






86nw 


OHSC23 


5 


39 


11 


-62 


35 


08 


AC 


1.10 


1 


00 


110 






57nw 


HS378,KMHK1183 


5 


39 


13 


-68 


30 


01 


C 


0.65 


0. 


60 


80 


in 


LMC-DEM268 


57sw 


LMC-N171B 


5 


39 


15 


-70 


13 


18 


NC 


0.65 


0. 


60 


120 


in 


LMC-DEM267 


57sw 


LMC-DEM267 


5 


39 


17 


-70 


12 


51 


NA 


2.50 


2. 


.20 


60 






57nw 


LMC-N158D 


5 


39 


17 


-69 


33 


27 


NA 


1.00 


0. 


.85 


10 


in 


LMC-N158 


86sw 


BSDL2673 


5 


39 


17 


-66 


31 


54 


AC 


0.60 





.55 


120 


in 


LMC-DEM257 


8()sw 


BSDL2684 


5 


39 


18 


-68 


18 


59 


A 


1.50 


1 


10 


130 






86sw 


BSDL2674 


5 


39 


18 


-66 


40 


51 


AC 


0.40 





.35 


150 






86sw 


HS377,KMHK1182 


5 


39 


20 


-67 


03 


01 


c 


0.55 





.50 


130 


in 


LMC-DEM257 


57sw 


BSDL2710 


5 


39 


21 


-71 


05 


40 


CA 


0.45 





.40 


130 






57nw 


BSDL2695 


5 


39 


21 


-69 


35 


21 


NC 


0.35 


0. 


.35 




in 


LMC-N160 


86sw 


BSDL2670 


5 


39 


22 


-65 


36 


39 


A 


1.50 


1. 


10 


70 






86sw 


BSDL2687 


5 


39 


23 


-68 


17 


43 


A 


0.90 


0. 


80 


10 






86sw 


BSDL2681 


5 


39 


23 


-66 


59 


19 


A 


0.70 


0. 


.55 


50 


in 


LMC-DEM257 


57sw 


LMC-N171A 


5 


39 


24 


-70 


12 


39 


NC 


0.45 





40 


10 


in 


LMC-DEM267 


57nw 


BSDL2693 


5 


39 


24 


-69 


16 


02 


NA 


2.20 


1. 


.00 


100 


in 


BSDL2713 


57nw 


BSDL2697 


5 


39 


24 


-69 


25 


26 


NA 


0.90 


0. 


.50 


170 


in 


NGC2081 


57nw 


BSDL2689 


5 


39 


24 


-68 


45 


23 


NA 


3.60 


2. 


.40 


20 


in 


LMC-DEM268 


57sw 


KMHK1193 


5 


39 


27 


-70 


29 


48 


C 


0.85 


0. 


.75 


150 






86sw 


BSDL2675 


5 


39 


27 


-65 


52 


11 


CA 


0.45 


0. 


.40 


130 






57sw 


BSDL2706 


5 


39 


28 


-69 


53 


26 


CA 


0.50 


0. 


.45 


100 






57sw 


BSDL2715 


5 


39 


29 


-71 


03 


19 


AC 


0.50 





.45 


60 






57sw 


KMHK1196 


5 


39 


29 


-70 


51 


48 


CA 


0.55 


0. 


.50 


70 






57nw 


HDE269936,SK-69o253 


5 


39 


29 


-69 


27 


13 


NC 


0.45 


0. 


.45 




in 


NGC2081 


57nw 


BSDL2694 


5 


39 


29 


-68 


42 


46 


NA 


1.70 


1. 


.70 




in 


LMC-DEM268 



75 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


57nw 


BSDL2703 


5 


39 


30 


-69 


39 


45 


NC 


0.35 


0.35 


— 


in LH103 


57nw 


LMC-N159H 


5 


39 


30 


-69 


47 


28 


NC 


0.30 


0.30 


— 


in LH106 


57nw 


KMHK1188 


5 


39 


30 


-68 


19 


21 


CA 


0.80 


0.80 


— 


in LMC-DEM268 


57nw 


BSDL2701 


5 


39 


31 


-69 


20 


53 


A 


1.20 


0.60 


160 


in LMC-DEM261 


57nw 


LMC-N159K 


5 


39 


31 


-69 


46 


05 


NC 


0.30 


0.30 


— 


in LMC-N159 


57nw 


BSDL2688 


5 


39 


31 


-67 


31 


13 


CA 


0.50 


0.40 


170 




57nw 


BSDL2704 


5 


39 


32 


-69 


25 


53 


CA 


0.40 


0.40 


— 


in NGC2081 


57nw 


LMC-N159J 


5 


39 


32 


-69 


43 


54 


NC 


0.30 


0.30 


— 


in LMC-N159 


57sw 


BSDL2708 


5 


39 


32 


-69 


54 


26 


AC 


0.45 


0.45 


— 




33ne 


SL645,LW264,KMHK1207 


5 


39 


33 


-72 


59 


23 


C 


1.10 


1.10 


— 




57nw 


LMC-N158,LMC-DEM269 


5 


39 


33 


-69 


25 


48 


NA 


13.0 


8.00 


40 


in LH106 


33se 


SL647,LW267,KMHK1223 


5 


39 


35 


-75 


12 


30 


C 


1.30 


1.10 


80 




57sw 


KMHK1197 


5 


39 


36 


-70 


40 


32 


CA 


0.80 


0.70 


40 




57nw 


NGC2077.LMC-N160D, 


5 


39 


36 


-69 


39 


23 


NC 


1.30 


1.30 


— 


mP,in LH103 & ES057EN9,BRHT18a 


86sw 


SL638,LW262,KMHK1184 


5 


39 


36 


-65 


38 


21 


C 


1.70 


1.70 


— 




86nw 


BSDL2669 


5 


39 


38 


-62 


46 


58 


A 


1.80 


1.10 


120 




57sw 


KMHK1200 


5 


39 


39 


-70 


42 


50 


CA 


1.10 


1.00 


40 




57nw 


SL639.M-OB3 


5 


39 


39 


-69 


12 


05 


NC 


1.00 


1.00 


— 


mP,in LMC-N157 


57nw 


LMC-N159A1 


5 


39 


39 


-69 


45 


52 


NC 


0.35 


0.30 


130 


in LMC-N159 


57nw 


NGC2079,LMC-N159A, 


5 


39 


39 


-69 


46 


22 


NC 


1.10 


0.95 


160 


in LMC-N159 & ES057EN11 


57nw 


NGC2078.ESO57EN10 


5 


39 


40 


-69 


44 


21 


NA 


1.20 


1.10 





in LMC-N159 


57nw 


LMC-N159F 


5 


39 


40 


-69 


44 


33 


NC 


0.80 


0.70 


60 


in NGC2078 


57nw 


LMC-N159A2 


5 


39 


40 


-69 


46 


56 


NC 


0.35 


0.35 


— 


in LMC-N159 


57sw 


BSDL2733 


5 


39 


43 


-71 


22 


04 


A 


0.85 


0.50 


140 




57sw 


HS381.KMHK1199 


5 


39 


43 


-70 


17 


06 


CA 


0.90 


0.65 


40 




57nw 


NGC2080,LMC-N160A,SL641, 


5 


39 


44 


-69 


38 


45 


NC 


1.70 


1.50 


130 


mP,in LH103 & ES057EN12,BRHT18b 


86sw 


BSDL2690 


5 


39 


45 


-66 


16 


46 


AC 


0.60 


0.45 


140 




57nw 


BSDL2713 


5 


39 


46 


-69 


16 


12 


NA 


6.10 


5.40 


10 


in LMC-N135 


86sw 


LH102 


5 


39 


46 


-67 


23 


11 


A 


6.00 


4.00 


60 




57sw 


BSDL2737 


5 


39 


47 


-71 


09 


15 


NA 


0.60 


0.55 


130 


in LMC-N214 


57sw 


BSDL2730 


5 


39 


48 


-70 


30 


49 


AC 


0.70 


0.50 


40 


br*in 


86sw 


BSDL2698 


5 


39 


48 


-67 


05 


48 


AC 


0.55 


0.45 


10 


in LMC-DEM257 


57nw 


SBCPGD1 


5 


39 


49 


-69 


11 


49 


NA 


1.00 


0.90 


30 


mP,in LMC-N157 


57nw 


BSDL2705 


5 


39 


49 


-67 


35 


56 


AC 


0.45 


0.40 


150 




86sw 


KMHK1190 


5 


39 


49 


-66 


06 


43 


C 


0.75 


0.75 


— 


in LMC-DEM270 


86sw 


KMHK1189 


5 


39 


49 


-66 


08 


10 


C 


0.55 


0.55 


— 


in LMC-DEM270 


86nw 


BSDL2679 


5 


39 


49 


-62 


46 


13 


AC 


1.00 


0.90 


20 




57sw 


BSDL2742 


5 


39 


50 


-71 


02 


13 


A 


0.75 


0.45 


110 


mP 


57sw 


LMC-N214A 


5 


39 


50 


-71 


09 


35 


NC 


0.55 


0.55 


— 


in SL646 


57nw 


BSDL2721 


5 


39 


50 


-69 


23 


13 


AC 


0.65 


0.65 


— 


in LH104 


57nw 


NGC2081 


5 


39 


50 


-69 


24 


40 


NA 


8.50 


6.00 


70 


in LMC-N158 


57sw 


KMHK1203 


5 


39 


51 


-71 


01 


41 


C 


0.70 


0.70 


— 


mP 


57nw 


BSDL2719 


5 


39 


51 


-69 


14 


13 


NA 


1.90 


1.30 


60 


in BSDL2713 


57nw 


BSDL2720 


5 


39 


51 


-69 


16 


36 


CA 


0.55 


0.50 





in BSDL2713,br*in 


57sw 


SL646,LMC-DEM274,KMHK1205 


5 


39 


52 


-71 


09 


49 


NA 


1.10 


0.90 


150 


in LMC-N214 


57nw 


BSDL2722 


5 


39 


53 


-69 


26 


46 


NA 


1.30 


1.10 


50 


in NGC2081 


57nw 


NGC2084w,LMC-N159Cw, 


5 


39 


53 


-69 


45 


42 


NC 


1.50 


1.30 


130 


in LMC-N159 & ES057EN15w 


57nw 


BSDL2718 


5 


39 


53 


-68 


49 


23 


A 


1.00 


0.80 


50 


in LMC-N135 


86sw 


BSDL2696 


5 


39 


53 


-65 


49 


05 


A 


0.60 


0.50 


130 




57sw 


LMC-N214B 


5 


39 


54 


-71 


10 


03 


NC 


0.65 


0.65 


— 


in SL646 


57nw 


BSDL2727 


5 


39 


54 


-69 


43 


22 


NC 


0.45 


0.40 


50 


in LMC-N159 


57nw 


LMC-N159,SL644,LH105, 


5 


39 


54 


-69 


44 


38 


NA 


5.00 


5.00 


— 


in LH106 & LMC-DEM271 


57nw 


BSDL2726 


5 


39 


55 


-69 


24 


25 


AC 


0.90 


0.80 


40 


in LH104 


57nw 


BSDL2725 


5 


39 


56 


-69 


16 


25 


CA 


0.50 


0.45 


150 


in BSDL2713,br*in 


57nw 


BSDL2729 


5 


39 


57 


-69 


36 


55 


C 


0.40 


0.35 


60 


mT,in LMC-N160 


57nw 


LH103 


5 


39 


57 


-69 


39 


34 


NA 


6.00 


4.50 


100 


in LMC-N160 


86nw 




5 


39 


57 


-64 


50 


01 




i in 

1. 1U 


u.yo 


i 

lou 




57nw 


BSDL2728 


5 


39 


58 


-69 


17 


25 


A 


0.90 


0.75 


120 


in BSDL2713 


57nw 


H88-304 


5 


39 


58 


-69 


36 


30 


C 


0.40 


0.35 


40 


mT,in LMC-N160 


57sw 


KMHK1204 


5 


39 


59 


-70 


27 


27 


CA 


0.55 


0.40 


160 




57nw 


LH104.ESO57SC13 


5 


39 


59 


-69 


24 


03 


AN 


2.80 


1.80 


90 


in NGC2081 


57nw 


NGC2083.LMC-N159D, 


5 


39 


59 


-69 


44 


09 


NC 


2.00 


1.80 


70 


in LMC-N159 & ES057EN14 


57nw 


H88-305 


5 


40 


01 


-69 


36 


10 


CA 


0.65 


0.50 


120 


mT,in LMC-N160 


86sw 


HS380.KMHK1192 


5 


40 


01 


-65 


00 


11 


CA 


0.50 


0.45 


140 




57sw 


KMHK1213 


5 


40 


02 


-71 


22 


50 


AC 


1.30 


1.10 


140 




57nw 


LMC-N159E 


5 


40 


02 


-69 


47 


12 


NC 


0.65 


0.55 


120 


in LMC-N159 


57nw 


LMC-N159L.LMC-DEM272 


5 


40 


02 


-69 


49 


10 


NA 


1.40 


1.10 


70 


in LH106 


57nw 


KMHK1201 


5 


40 


02 


-68 


20 


15 


AC 


0.70 


0.50 





in LMC-DEM268 


86sw 


NGC2062,SL640,ESO86SC20, 


5 


40 


02 


-66 


52 


34 


C 


1.20 


1.10 


20 


in LMC-DEM257 fc KMHK1194 



7G 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


86sw 


LMC-DEM270 


5 


40 


03 


-66 


06 


32 


NA 


10.0 


8.00 


120 




57nw 


BSDL2735 


5 


40 


04 


-69 


22 


24 


NA 


1.00 


0.55 


130 


in NGC2081 


57nw 


BSDL2716 


5 


40 


04 


-67 


26 


47 


A 


0.45 


0.45 


— 




86sw 


BSDL2712 


5 


40 


04 


-66 


56 


02 


AC 


0.45 


0.35 


80 


in LMC-DEM257 


57nw 


BSDL2738 


5 


40 


05 


-69 


21 


54 


AC 


0.65 


0.45 


150 


in NGC2081 


57nw 


BSDL2741 


5 


40 


05 


-69 


38 


27 


NC 


0.40 


0.35 


20 


in LH103 


57sw 


LMC-N214D.LMC-DEM276 


5 


40 


06 


-71 


11 


03 


NA 


1.70 


1.50 


160 


in LMC-N214 


57nw 


NGC2084e,LMC-N159Ce, 


5 


40 


06 


-69 


45 


51 


NA 


1.70 


1.20 


40 


in LMC-N159 & ES057EN15e 


57sw 


KMHK1210 


5 


40 


07 


-70 


39 


25 


AN 


1.10 


0.65 


20 




57nw 


BSDL2740 


5 


40 


07 


-69 


23 


24 


NC 


0.35 


0.30 


80 


in NGC2081 


57nw 


BSDL2732 


5 


40 


07 


-68 


45 


53 


A 


0.80 


0.50 


10 


in LMC-DEM268 


86sw 


BSDL2714 


5 


40 


07 


-66 


58 


10 


CA 


0.70 


0.60 


30 


in LMC-DEM257 


86sw 


BSDL2707 


5 


40 


07 


-65 


21 


08 


AC 


0.35 


0.30 


20 




57sw 


LMC-N214E,LMC-DEM278 


5 


40 


08 


-71 


12 


22 


NA 


0.85 


0.85 


— 


in LMC-N214 


86sw 


BSDL2717 


5 


40 


08 


-67 


05 


50 


AC 


0.80 


0.60 


80 


in LMC-DEM257 


57nw 


NGC2085.LMC-N160B, 


5 


40 


09 


-69 


40 


23 


NC 


0.95 


0.95 


— 


mP,in LH103 & ES057EN16,BRHT19a 


86sw 


BSDL2709 


5 


40 


09 


-65 


20 


56 


AC 


0.35 


0.35 


— 




57sw 


H5,SL648,LW268,ES057SC19, 


5 


40 


10 


-72 


11 


29 


C 


1.50 


1.40 


40 


fc KMHK1219 


57sw 


BSDL2759 


5 


40 


10 


-71 


05 


06 


AC 


0.45 


0.40 


150 




57nw 


BSDL2743 


5 


40 


10 


-69 


10 


37 


NA 


1.50 


1.20 


100 


in LMC-N157 


57nw 


BSDL2723 


5 


40 


10 


-67 


28 


37 


AC 


0.35 


0.35 


— 


in BSDL2731 


57nw 


SNR0540-69.3 


5 


40 


11 


-69 


19 


58 


N 


0.20 


0.20 


— 


in LH106,att LMC-N158 


57sw 


LMC-N172.LMC-DEM275 


5 


40 


11 


-69 


54 


59 


NA 


0.95 


0.90 


50 




86sw 


BSDL2711 


5 


40 


11 


-65 


59 


15 


A 


0.85 


0.70 


70 




57nw 


BSDL2749 


5 


40 


12 


-69 


34 


49 


NA 


0.90 


0.80 


100 


in LMC-N160 


57nw 


LMC-N160 


5 


40 


12 


-69 


37 


06 


NA 


9.00 


9.00 


— 


in LMC-DEM284 


57nw 


LMC-N161,LMC-DEM273 


5 


40 


12 


-68 


59 


25 


NA 


1.30 


1.10 


110 


in LMC-N135 


57sw 


KMHK1220 


5 


40 


13 


-72 


02 


26 


C 


0.50 


0.40 


110 




57sw 


HS383.KMHK1215 


5 


40 


13 


-70 


51 


27 


AC 


0.50 


0.45 


80 




57nw 


BSDL2746 


5 


40 


13 


-69 


06 


53 


NA 


2.30 


1.60 


140 


in LMC-N157 


57nw 


LMC-N158A 


5 


40 


13 


-69 


22 


49 


NA 


1.50 


1.50 


— 


in NGC2081 


57nw 


BSDL2747 


5 


40 


13 


-69 


24 


06 


AC 


0.85 


0.70 


110 


in LH104 


57sw 


BSDL2761 


5 


40 


15 


-71 


06 


37 


A 


0.55 


0.50 


160 




57nw 


BSDL2751 


5 


40 


15 


-69 


36 


56 


C 


0.45 


0.40 


30 


mT,in LMC-N160 


57sw 


KMHK1217 


5 


40 


16 


-71 


18 


29 


AC 


0.70 


0.65 


170 




57nw 


BSDL2731 


5 


40 


16 


-67 


29 


02 


A 


3.30 


1.80 


60 




57sw 


BSDL2764 


5 


40 


18 


-71 


08 


58 


A 


0.65 


0.55 


150 




57nw 


BSDL2753 


5 


40 


18 


-69 


37 


07 


C 


0.45 


0.35 


100 


mT,in LMC-N160 


57nw 


BSDL2752 


5 


40 


19 


-69 


26 


48 


NA 


1.20 


0.70 


50 


in NGC2081 


57nw 


LMC-N159G 


5 


40 


19 


-69 


45 


03 


NC 


1.10 


0.95 


140 


in LMC-N159 


57nw 


BSDL2755 


5 


40 


19 


-69 


46 


26 


NA 


0.80 


0.55 


10 


in LH106 


57sw 


LMC-N173.LMC-DEM277 


5 


40 


20 


-69 


53 


08 


NA 


0.90 


0.90 


— 




57sw 


BSDL2770 


5 


40 


22 


-71 


24 


38 


AC 


0.55 


0.45 


160 




57nw 


BSDL2757 


5 


40 


22 


-69 


36 


41 


C 


0.60 


0.50 


160 


mT,in LMC-N160 


57sw 


LMC-N174 


5 


40 


22 


-69 


57 


14 


NC 


0.30 


0.25 







86sw 


SL643.KMHK1202 


5 


40 


22 


-67 


02 


45 


C 


1.50 


1.50 


— 


in LMC-DEM257 


33se 


LW270.KMHK1243 


5 


40 


23 


-75 


18 


04 


C 


1.00 


1.00 


— 




57nw 


BSDL2754 


5 


40 


23 


-69 


20 


00 


A 


0.85 


0.70 


70 


in LH106 


57nw 


NGC2086,IC2145,LMC-N160C, 


5 


40 


23 


-69 


40 


15 


NC 


0.85 


0.80 


70 


mP,in LH103 & ES057EN18,BRHT19b 


86nw 


KMHK1195 


5 


40 


23 


-64 


14 


59 


C 


0.90 


0.70 


130 




57nw 


H88-306 


5 


40 


24 


-69 


15 


10 


CA 


0.40 


0.35 


110 


mP,in BSDL2767 


57nw 


BSDL2756 


5 


40 


24 


-69 


15 


32 


A 


0.65 


0.45 


150 


in BSDL2767 


57nw 


BSDL2758 


5 


40 


25 


-69 


23 


20 


NA 


1.10 


0.80 


150 


in NGC2081 


57nw 


BSDL2760 


5 


40 


25 


-69 


46 


45 


A 


0.65 


0.50 


70 


in LH106 


86sw 


BSDL2739 


5 


40 


25 


-67 


13 


04 


CA 


0.45 


0.35 


40 




57nw 


H88-307 


5 


40 


26 


-69 


14 


55 


C 


0.45 


0.45 


— 


mP,in BSDL2767 




1j 1V1 \^. - LJ Hj 1V1 A / y 


5 


40 


26 


-69 


50 


22 


NA 


1 20 


1 20 




ill IjrllUD 


86sw 


BSDL2734 


5 


40 


26 


-66 


34 


24 


AC 


0.50 


0.40 


170 




57nw 


LMC-N160E 


5 


40 


27 


-69 


41 


42 


NA 


0.90 


0.80 


70 


in LMC-N160 


57nw 


LMC-DEM284 


5 


40 


28 


-69 


36 


47 


NA 


13.0 


9.00 


50 


in LH106 


86sw 


BSDL2744 


5 


40 


28 


-67 


13 


36 


AC 


0.50 


0.45 


150 




57nw 


LH106 


5 


40 


29 


-69 


37 


25 


NA 


31.0 


17.0 


150 


in LMC-N135 


86sw 


BSDL2745 


5 


40 


29 


-67 


11 


10 


AC 


0.50 


0.40 


130 




86nw 


LW266.KMHK1198 


5 


40 


30 


-64 


17 


51 


C 


0.65 


0.55 


110 




57nw 


BSDL2765 


5 


40 


31 


-69 


57 


30 


AC 


0.70 


0.70 






57nw 


BSDL2763 


5 


40 


32 


-69 


48 


45 


AN 


1.30 


1.00 


30 


in LH106 


86sw 


KMHK1206 


5 


40 


33 


-66 


53 


37 


C 


0.55 


0.50 


130 


in LMC-DEM257 


57nw 


BSDL2769 


5 


40 


34 


-69 


46 


13 


A 


0.65 


0.45 


40 


in LH106 


86sw 


BSDL2748 


5 


40 


35 


-66 


47 


55 


CA 


0.45 


0.40 





in LMC-DEM257 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m, s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


57nw 


HS382.KMHK1209 


5 


40 


36 


-67 


25 


27 


C 


0.90 


0.80 


20 


merger? 


33nc 


OHSC24 


5 


40 


38 


-74 


03 


09 


C 


0.80 


0.80 


— 




33nc 


KMHK1236 


5 


40 


38 


-73 


28 


05 


c 


0.85 


0.85 


— 




57nw 


BSDL2767 


5 


40 


38 


-69 


15 


56 


A 


3.00 


3.00 


— 


in LMC-N135 


57sw 


KMHK1228 


5 


40 


39 


-70 


38 


30 


CA 


0.55 


0.50 


30 




57nw 


BSDL2768 


5 


40 


39 


-69 


15 


29 


AC 


0.50 


0.45 


130 


in BSDL2767 


86sw 


KMHK1211 


5 


40 


40 


-67 


21 


05 


C 


0.50 


0.45 


70 


in KMHK1212 


86sw 


KMHK1212 


5 


40 


40 


-67 


21 


11 


AC 


1.10 


0.70 


20 




57nw 


HS384 


5 


40 


41 


-69 


42 


36 


CA 


0.65 


0.50 





in LH106 


57nw 


LMC-DEM283a 


5 


40 


41 


-69 


46 


57 


NA 


1.70 


1.50 


130 


in LH106 


57nw 


BSDL2762 


5 


40 


41 


-68 


40 


55 


CA 


0.55 


0.45 


160 




57nw 


BSDL2766 


5 


40 


41 


-68 


54 


17 


AC 


0.40 


0.30 


140 




S6nw 


BSDL2736 


5 


40 


41 


-64 


42 


14 


A 


0.50 


0.40 


30 




57sw 


BSDL2785 


5 


40 


42 


-70 


55 


24 


CA 


0.70 


0.60 


110 




S6nw 


BSDL2724 


5 


40 


42 


-62 


54 


39 


AC 


0.50 


0.40 


10 




57sw 


LMC-N175,LMC-DEM281 


5 


40 


43 


-70 


02 


27 


NA 


2.20 


2.20 


— 




57sw 


LMC-N176,LMC-DEM280 


5 


40 


47 


-70 


10 


01 


NC 


0.70 


0.65 


110 




57nw 


HS385.M-OB5 


5 


40 


48 


-69 


33 


35 


C 


0.80 


0.70 


110 


in BSDL2805 


57nw 


LMC-N160F,LMC-DEM283b 


5 


40 


48 


-69 


43 


16 


NA 


0.90 


0.90 


— 


in LH106 


57nw 


BSDL2777 


5 


40 


48 


-69 


47 


07 


NA 


0.70 


0.60 


40 


in LMC-DEM283a 


57nw 


M-OB4.H88-308 


5 


40 


49 


-69 


22 


46 


C 


0.85 


0.85 


— 




57nw 


BSDL2780 


5 


40 


49 


-69 


46 


02 


NA 


0.60 


0.50 


160 


in LMC-DEM283c 


57sw 


LMC-DEM287 


5 


40 


50 


-71 


11 


45 


NA 


2.80 


1.20 


30 


in LMC-N214 


57sw 


BSDL2803 


5 


40 


50 


-71 


37 


41 


A 


0.55 


0.50 


20 




86nw 


BSDL2750 


5 


40 


51 


-64 


39 


52 


AC 


0.50 


0.35 


140 




57nw 


LMC-DEM283c 


5 


40 


52 


-69 


46 


00 


NA 


1.10 


0.95 


140 


in LH106 


57nw 


BSDL2774 


5 


40 


52 


-68 


56 


27 


AC 


0.50 


0.45 


70 




57nw 


LMC-DEM283d 


5 


40 


53 


-69 


49 


19 


NA 


1.20 


1.10 


40 


in LH106 


57sw 


LMC-N214,LH107 


5 


40 


54 


-71 


14 


43 


NA 


16.0 


6.00 


140 




57sw 


SL655,LW271,KMHK1234 


5 


40 


54 


-71 


48 


04 


C 


0.80 


0.70 


70 




57sw 


LMC-N218 


5 


40 


55 


-70 


34 


47 


NC 


0.50 


0.45 


140 




57sw 


BSDL2809 


5 


40 


56 


-71 


30 


00 


A 


1.50 


1.00 


130 




57sw 


BSDL2799 


5 


40 


56 


-70 


51 


34 


A 


0.70 


0.60 


80 




57sw 


LMC-N216,LMC-DEM290 


5 


40 


57 


-70 


54 


38 


NA 


1.00 


1.00 


— 




57nw 


BSDL2786 


5 


40 


57 


-69 


27 


51 


AC 


0.50 


0.40 


30 


in LH106 


57nw 


HS386,BRHT55a,KMHK1218 


5 


40 


57 


-67 


26 


26 


C 


1.00 


0.95 


20 


mP 


57nw 


BSDL2772 


5 


40 


57 


-67 


54 


44 


CA 


0.45 


0.35 


160 




57nw 


NGC2091,SL653,ESO57SC21, 


5 


40 


58 


-69 


26 


11 


C 


1.30 


1.20 


80 


in LH106 & KMHK1229 


57nw 


SL651,KMHK1222 


5 


40 


58 


-68 


06 


03 


C 


1.20 


1.10 


60 


sup LMC-DEM268 


57nw 


NGC2088,SL652,ESO57SC20, 


5 


40 


59 


-68 


27 


53 


c 


1.50 


1.40 


10 


in LMC-DEM268 & KMHK1227 


57sw 


BSDL2804 


5 


41 


01 


-70 


43 


32 


NA 


0.90 


0.75 


150 




57sw 


KMHK1232 


5 


41 


01 


-70 


50 


54 


C 


0.65 


0.60 


80 




57nw 


BSDL2783 


5 


41 


01 


-68 


53 


08 


AC 


0.55 


0.45 


60 


in BSDL2789 


57nw 


LMC-DEM283e 


5 


41 


02 


-69 


48 


27 


NA 


0.90 


0.90 


— 


in LH106 


57nw 


BSDL2791 


5 


41 


04 


-69 


19 


14 


A 


0.55 


0.45 


60 


in BSDL2812 


57nw 


BRHT55b,KMHK1221 


5 


41 


04 


-67 


25 


35 


C 


0.90 


0.85 


110 


mP 


57nw 


BSDL2773 


5 


41 


04 


-67 


28 


02 


AC 


0.45 


0.40 


150 




57nw 


BSDL2814 


5 


41 


05 


-71 


07 


45 


AC 


0.65 


0.55 


130 




57sw 


LMC-DEM288 


5 


41 


05 


-71 


13 


44 


NA 


1.00 


1.00 


— 


in LMC-N214 


57sw 


SL656.KMHK1237 


5 


41 


05 


-71 


20 


32 


C 


1.00 


1.00 


— 




57nw 


BSDL2789 


5 


41 


05 


-68 


54 


21 


NA 


3.40 


3.40 


— 




57sw 


LMC-N219 


5 


41 


06 


-70 


23 


32 


NC 


0.70 


0.70 


— 




57nw 


BSDL2776 


5 


41 


06 


-67 


33 


25 


A 


0.70 


0.55 


50 




57sw 


HS388 


5 


41 


07 


-70 


13 


05 


AC 


0.65 


0.60 


50 




57sw 


BSDL2800 


5 


41 


08 


-69 


54 


44 


CN 


0.80 


0.65 


110 


mP,sup?LMC-DEM282 


S6sw 


HS387.KMHK1226 


5 


41 


08 


-67 


16 


42 


C 


1.10 


1.00 


50 






O 1j O O U , -tY IV 1 rl ±Y 1 Z Z 


5 


41 


08 


-67 


19 


34 




i fin 


l.DU 


ou 




57nw 


BSDL2779 


5 


41 


08 


-67 


34 


08 


A 


0.90 


0.60 


40 




86nw 


SL649,LW269,KMHK1214 


5 


41 


08 


-63 


46 


19 


C 


1.10 


1.10 






57sw 


HS389 


5 


41 


09 


-70 


11 


47 


AC 


0.80 


0.70 


100 


mP 


57nw 


BSDL2798 


5 


41 


09 


-69 


30 


10 


A 


0.70 


0.45 


120 




57nw 


BSDL2778 


5 


41 


09 


-67 


27 


08 


CA 


0.55 


0.55 






57nw 


BSDL2794 


5 


41 


10 


-69 


10 


44 


CA 


0.40 


0.35 


100 


in LMC-DEM310 


57sw 


SL654,KMHK1231 


5 


41 


10 


-69 


54 


16 


CN 


1.30 


1.10 


120 


mP,sup?LMC-DEM282 


57sw 


LMC-DEM282 


5 


41 


11 


-69 


55 


00 


NA 


2.80 


1.80 


160 




57nw 


H88-309.KMHK1230 


5 


41 


12 


-68 


51 


57 


C 


0.80 


0.70 


110 




57sw 


LMC-DEM291 


5 


41 


13 


-70 


29 


37 


NA 


1.90 


1.70 


140 




57nw 


BSDL2801 


5 


41 


13 


-69 


22 


49 


NA 


2.20 


1.30 


170 


in LMC-DEM310 


86sw 


BSDL2781 


5 


41 


13 


-67 


13 


59 


AC 


0.75 


0.65 


40 


mP 
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Table 1. (continued) 



Plate Name RA(2000) Dccl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 

h m s o I II I I o 



/ 1 \ 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(') 


(8) 


(9) 


57sw 


BSDL2813 


5 


41 


14 


-70 


16 


40 


AC 


0.60 


0.50 


30 




57nw 


BSDL2802 


5 


41 


14 


-69 


17 


49 


NA 


1.60 


1.20 


130 


in LMC-DEM310 


57nw 


BSDL2805 


5 


41 


14 


-69 


34 


02 


NA 


5.30 


5.30 




in LMC-DEM284 


86sw 


BSDL2784 


5 


41 


14 


-67 


21 


48 


c 


0.45 


0.35 







57sw 


BSDL2822 


5 


41 


15 


-71 


22 


27 


AC 


0.55 


0.40 


130 




57sw 


LMC-N177 


5 


41 


15 


-69 


55 


51 


NA 


1.40 


0.90 


40 


in LMC-DEM282 




H88-311 


5 


41 


17 


-69 


27 


57 


c 


0.45 


0.40 


100 




57sw 


LMC-N214G,LMC-DEM289w 


5 


41 


18 


-71 


15 


28 


NC 


0.50 


0.50 




in LMC-N214 


57nw 


BSDL2807 


5 


41 


18 


-69 


19 


34 


AC 


0.70 


0.60 


140 


in BSDL2812 




BSDL2788 


5 


41 


18 


-67 


13 


46 


c 


0.65 


0.55 


50 


mP 


57nw 


BSDL2790 


5 


41 


18 


-67 


30 


28 


A 


0.75 


0.60 


110 




57nw 


BSDL2815 


5 


41 


19 


-69 


46 


15 


NA 


0.80 


0.55 


90 


in LMC-DEM285 


57sw 


BSDL2818 


5 


41 


20 


-70 


11 


47 


AC 


0.80 


0.60 


100 


mP 


5 7 nw 


H88-310 


5 


41 


20 


-68 


47 


03 


AC 


0.70 


0.60 


60 




57sw 


BSDL2829 


5 


41 


21 


-71 


23 


02 


CA 


0.35 


0.35 






57sw 


BSDL2828 


5 


41 


21 


-71 


23 


55 


c 


0.35 


0.30 


10 




57nw 


H88-313 


5 


41 


21 


-69 


03 


46 


CA 


0.45 


0.35 


10 


in BSDL2816 


57nw 


BSDL2796 


5 


41 


21 


-67 


54 


49 


AC 


1.00 


1.00 






57nw 


NGC2092,ESO57SC22, 


5 


41 


22 


-69 


13 


26 


c 


1.00 


0.90 


90 


in LH111 & KMHK1235 


57nw 


BSDL2806 


5 


41 


23 


-68 


35 


26 


CA 


0.40 


0.35 


140 




86sw 


BSDL2793 


5 


41 


23 


-67 


06 


43 


AC 


0.30 


0.25 


160 




86sw 


BSDL2787 


5 


41 


23 


-66 


30 


20 


A 


1.90 


1.20 


40 




57nw 


BSDL2811 


5 


41 


24 


-69 


06 


47 


AC 


0.50 


0.40 


110 


in BSDL2816 


57nw 


BSDL2812 


5 


41 


24 


-69 


19 


19 


A 


4.10 


1.00 


80 


in LMC-DEM310 


57nw 


LMC-DEM285 


5 


41 


24 


-69 


46 


28 


NA 


2.80 


2.20 


50 


in BSDL2845 


86sw 


BSDL2792 


5 


41 


25 


-66 


45 


57 


CA 


0.40 


0.40 






86nw 


BSDL2775 


5 


41 


25 


-64 


35 


55 


AC 


0.40 


0.25 


10 




57sw 


LMC-N214H.LMC-DEM292 


5 


41 


26 


-71 


17 


33 


NA 


1.40 


1.20 


20 


in LMC-N214 


57sw 


BSDL2831 


5 


41 


26 


-71 


21 


15 


NA 


0.70 


0.55 


100 


in NGC2103 


57nw 


BSDL2816 


5 


41 


27 


-69 


06 


40 


NA 


6.30 


1.90 


160 


in LMC-DEM310 


57sw 


LMC-N214F,LMC-DEM289e 


5 


41 


28 


-71 


16 


10 


NA 


0.95 


0.85 





in LMC-N214 


57sw 


HS391,KMHK1242 


5 


41 


29 


-70 


14 


01 


CA 


0.95 


0.80 


30 


mP 


86nw 


BSDL2771 


5 


41 


29 


-63 


07 


51 


CA 


0.80 


0.80 






57nw 


HS390,KMHK1239 


5 


41 


30 


-69 


11 


06 


CN 


0.65 


0.65 




in LH111 




BSDL2820 


5 


41 


30 


-69 


29 


28 


A 


0.65 


0.45 


50 




57nw 


M-OB6.KMHK1240 


5 


41 


31 


-69 


40 


07 


c 


0.85 


0.75 





in LH108 


57sw 


BSDL2838 


5 


41 


32 


-71 


21 


11 


AC 


0.40 


0.35 


100 


in NGC2103 


57sw 


BSDL2825 


5 


41 


32 


-70 


14 


09 


AC 


0.55 


0.50 


160 


mP 


57sw 


LMC-DEM294 


5 


41 


32 


-70 


35 


30 


NA 


4.00 


1.90 


40 


in LMC-DEM294 


57nw 


H88-314 


5 


41 


32 


-69 


25 


49 


AC 


0.90 


0.65 


160 




57nw 


H88-312.KMHK1238 


5 


41 


32 


-68 


50 


19 


c 


0.65 


0.65 






86sw 


BSDL2795 


5 


41 


32 


-66 


29 


44 


A 


1.00 


0.80 


30 




86sw 


BSDL2797 


5 


41 


32 


-66 


41 


38 


A 


1.00 


0.85 


10 




57nw 


BSDL2808 


5 


41 


34 


-67 


34 


54 


AC 


0.50 


0.40 


120 






LMC-DEM286 


5 


41 


34 


-66 


59 


05 


NA 


3.90 


2.70 


20 




57sw 


BSDL2844 


5 


41 


35 


-71 


49 


14 


c 


0.50 


0.45 


20 




57sw 


BSDL2840 


5 


41 


36 


-71 


19 


14 


NA 


1.20 


0.70 


80 


in NGC2103 


57sw 


NGC2103,LMC-N214C,LH110, 


5 


41 


36 


-71 


20 


01 


NA 


4.10 


3.50 


40 


in LMC-N214 & LMC-DEM293.ES057EN24 


57sw 


LMC-DEM295 


5 


41 


36 


-70 


01 


01 


NA 


2.10 


1.60 


40 




57nw 


LH108 


5 


41 


36 


-69 


40 


47 


NA 


3.00 


2.70 


60 


in BSDL2845 


57sw 


LMC-S169 


5 


41 


37 


-71 


19 


04 


NC 


0.50 


0.40 


100 


in NGC2103 


57nw 


H88-315 


5 


41 


38 


-69 


18 


48 


c 


0.55 


0.45 


160 


in BSDL2812 


57sw 


SL658.KMHK1249 


5 


41 


39 


-71 


05 


08 


c 


0.85 


0.80 


80 




57nw 


H88-316 


5 


41 


39 


-69 


13 


46 


c 


0.55 


0.45 


40 


in LH111 


86sw 


BSDL2810 


5 


41 


39 


-67 


00 


50 


AC 


0.50 


0.40 


70 


in LMC-DEM286 


57sw 


BSDL2837 


5 


41 


40 


-70 


28 


20 


AC 


0.45 


0.40 


20 




57nw 


BSDL2830 


5 


41 


40 


-69 


41 


47 


C 


0.45 


0.35 


70 


in LH108 


57nw 


BSDL2819 


5 


41 


40 


-68 


16 


12 


C 


0.55 


0.50 


130 




57sw 


SL661.KMHK1252 


5 


41 


41 


-71 


26 


31 


CA 


1.20 


0.95 


130 




86sw 


KMHK1233 


5 


41 


41 


-66 


27 


01 


C 


0.70 


0.60 


150 




86nw 


BSDL2782 


5 


41 


41 


-63 


10 


41 


AC 


0.90 


0.90 






57nw 


BSDL2824 


5 


41 


43 


-69 


00 


15 


CA 


0.50 


0.45 


160 


in LMC-DEM310 


57nw 


BSDL2817 


5 


41 


43 


-67 


29 


18 


A 


2.50 


1.30 


100 




57nw 


H88-318 


5 


41 


44 


-69 


12 


00 


CA 


0.55 


0.40 


30 


in BSDL2839 


57sw 


SL660 


5 


41 


46 


-71 


20 


22 


NA 


1.30 


1.00 


30 


in NGC2103 


57nw 


LH111 


5 


41 


47 


-69 


13 


01 


AN 


6.90 


4.20 


80 


in LMC-DEM310 


57nw 


BSDL2833 


5 


41 


48 


-69 


24 


40 


AC 


0.45 


0.25 


120 


in LMC-DEM310 


57nw 


NGC2093,SL657,ESO56SC23, 


5 


41 


49 


-68 


55 


15 


CA 


1.50 


1.30 


170 


in LH109 fc KMHK1245 


57nw 


BSDL2835 


5 


41 


51 


-69 


14 


20 


NA 


0.95 


0.85 


110 


in LH111 



79 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


57nw 


BSDL2827 


5 


41 


51 


-68 


21 


20 


AC 


0.45 


0.35 


110 




57sw 


BSDL2852 


5 


41 


55 


-71 


28 


11 


A 


0.80 


0.65 


60 




57nw 


BSDL2834 


5 


41 


55 


-68 


41 


26 


AC 


0.45 


0.35 


120 




57nw 


H88-317 


5 


41 


55 


-68 


54 


00 


AC 


1.00 


1.00 


— 


in LH109 


57nw 


LH109 


5 


41 


55 


-68 


54 


18 


A 


4.00 


2.00 


30 




57sw 


HS393.KMHK1261 


5 


41 


56 


-70 


51 


01 


C 


0.90 


0.80 


10 




57nw 


BSDL2839 


5 


41 


56 


-69 


12 


08 


A 


3.90 


1.70 


110 


in LH111 


86sw 


BSDL2821 


5 


41 


56 


-66 


27 


26 


AC 


0.70 


0.60 


70 




57nw 


H88-319 


5 


41 


57 


-69 


01 


49 


AC 


0.50 


0.45 


120 


in LMC-DEM310 


57sw 


KMHK1262 


5 


41 


58 


-71 


11 


08 


AC 


0.55 


0.50 


130 




57nw 


H88-320.KMHK1248 


5 


41 


58 


-69 


02 


51 


C 


0.65 


0.55 


40 


in LMC-DEM310 


57nw 


BSDL2842 


5 


41 


59 


-69 


24 


41 


CA 


0.40 


0.35 


170 


in LMC-DEM310 


57nw 


BSDL2845 


5 


41 


59 


-69 


45 


22 


NA 


11.2 


8.20 


150 


in LH106 


57nw 


BSDL2836 


5 


42 


00 


-68 


24 


18 


AC 


0.40 


0.30 


80 




86sw 


KMHK1244 


5 


42 


00 


-67 


20 


34 


C 


0.80 


0.65 


80 




57nw 


KMHK1246 


5 


42 


01 


-67 


29 


18 


C 


0.80 


0.65 


110 




57sw 


C1.KMHK1266 


5 


42 


02 


-71 


18 


24 


C 


0.65 


0.55 


30 




57nw 


BSDL2841 


5 


42 


02 


-68 


53 


23 


c 


0.25 


0.25 


— 


in LH109 


57sw 


HS395.KMHK1267 


5 


42 


03 


-71 


26 


08 


c 


0.60 


0.45 


20 




86sw 


BSDL2826 


5 


42 


03 


-66 


43 


13 


A 


2.40 


1.10 


110 




57nw 


BSDL2846 


5 


42 


06 


-69 


09 


14 


NA 


5.60 


2.80 


110 


in LMC-DEM310 


57nw 


KMHK1251 


5 


42 


06 


-68 


21 


47 


C 


0.85 


0.75 


10 




86sw 


BSDL2832 


5 


42 


07 


-67 


12 


26 


AC 


0.55 


0.50 


140 




57nw 


NGC2100,SL662,ESO57SC25, 


5 


42 


08 


-69 


12 


42 


C 


2.50 


2.50 


— 


in BSDL2839 & KMHK1257 


57nw 


BSDL2848 


5 


42 


08 


-69 


15 


41 


NA 


2.20 


2.20 


— 


in LMC-DEM310 


57nw 


H88-321 


5 


42 


08 


-69 


22 


00 


C 


0.40 


0.35 


70 


in LMC-DEM310 


57nw 


BSDL2849 


5 


42 


10 


-69 


27 


03 


A 


0.90 


0.70 


140 


in LMC-DEM310 


57nw 


LMC-DEM297 


5 


42 


10 


-68 


57 


59 


NA 


2.10 


1.70 


140 


in LMC-DEM310 


57nw 


NGC2094,SL659,ESO57SC26, 


5 


42 


12 


-68 


55 


02 


AC 


0.90 


0.55 


100 


& KMHK1260 


57sw 


BSDL2863 


5 


42 


14 


-71 


16 


23 


A 


0.65 


0.45 


120 




57nw 


BSDL2850 


5 


42 


15 


-69 


03 


00 


NA 


0.70 


0.60 


60 


in LMC-DEM310 


57nw 


SL666,KMHK1254 


5 


42 


15 


-68 


10 


33 


C 


1.10 


1.00 


110 




57sw 


BSDL2870 


5 


42 


16 


-71 


19 


02 


A 


0.50 


0.40 


70 




57sw 


HS397.KMHK1270 


5 


42 


16 


-70 


39 


43 


C 


0.55 


0.55 


— 




57nw 


BSDL2854 


5 


42 


16 


-69 


47 


13 


AC 


0.45 


0.40 


60 


in BSDL2845 


57sw 


H6,SL668,LW274,ESO57SC30, 


5 


42 


17 


-71 


35 


28 


C 


2.00 


1.80 


90 


& KMHK1275 


57nw 


KMHK1256 


5 


42 


17 


-68 


05 


03 


C 


0.65 


0.50 


110 




57nw 


NGC2096,SL664,ESO57SC27, 


5 


42 


17 


-68 


27 


30 


c 


1.10 


0.90 


160 


& KMHK1259 


86sw 


BSDL2843 


5 


42 


17 


-67 


24 


33 


A 


1.70 


1.70 


— 




57nw 


BSDL2851 


5 


42 


18 


-69 


12 


33 


NA 


2.40 


1.30 


160 


in LH111 


86nw 


BSDL2823 


5 


42 


18 


-63 


51 


31 


AC 


1.00 


0.65 


90 




57nw 


NGC2102,SL665,ESO57SC29, 


5 


42 


20 


-69 


29 


17 


C 


0.85 


0.85 


— 


in BSDL2858 & KMHK1264 


57nw 


BSDL2856 


5 


42 


20 


-69 


45 


11 


CA 


0.50 


0.50 


— 


in BSDL2845 


57nw 


BM1 


5 


42 


20 


-68 


33 


57 


C 


0.40 


0.35 


30 




57nw 


BM2 


5 


42 


21 


-68 


36 


07 


AC 


0.40 


0.30 


150 




86sw 


KMHK1253 


5 


42 


21 


-67 


18 


51 


CA 


0.90 


0.80 


160 


in LH112 


57nw 


BSDL2857 


5 


42 


22 


-69 


33 


23 


A 


0.50 


0.40 


120 


in LMC-DEM310 


86sw 


LMC-DEM296 


5 


42 


22 


-66 


39 


48 


NA 


4.50 


3.40 


100 




86sw 


BSDL2847 


5 


42 


23 


-67 


16 


26 


C 


0.45 


0.40 


60 




57sw 


BSDL2876 


5 


42 


24 


-71 


43 


08 


A 


1.50 


1.10 


50 




57nw 


BSDL2858 


5 


42 


24 


-69 


29 


44 


AN 


3.60 


2.20 


30 


in LMC-DEM310 


57nw 


BSDL2859 


5 


42 


24 


-69 


36 


40 


C 


0.40 


0.35 


20 


in BSDL2868 


57nw 


BM3 


5 


42 


24 


-68 


31 


49 


CA 


0.50 


0.30 


170 




86nw 


LW272.KMHK1241 


5 


42 


25 


-62 


30 


06 


C 


0.80 


0.70 


40 




57sw 


BSDL2875 


5 


42 


26 


-71 


14 


30 


AC 


0.45 


0.35 


50 




57sw 


BSDL2865 


5 


42 


27 


-70 


03 


05 


A 


1.60 


0.90 


90 






no jyo , ivivlrliv IZDo 


5 


42 


28 


-66 


56 


32 


c 

\J 


i nn 
1 . u u 


n sn 

U.oU 


100 




86sw 


LH112 


5 


42 


29 


-67 


19 


07 


A 


5.00 


2.80 


100 




86sw 


SL663,LW273,ES086SC22, 


5 


42 


29 


-65 


21 


46 


C 


1.90 


1.90 




& KMHK1250 


57sw 


BSDL2871 


5 


42 


30 


-70 


38 


03 


c 


0.45 


0.40 


50 




57nw 


NGC2098,SL667,ESO57SC28, 


5 


42 


30 


-68 


16 


29 


C 


2.20 


2.00 


140 


& BM4,KMHK1263 


57nw 


BSDL2855 


5 


42 


30 


-68 


19 


32 


A 


0.60 


0.35 


160 




57nw 


BM5 


5 


42 


30 


-68 


34 


08 


AC 


0.55 


0.50 


50 




57sw 


BSDL2882 


5 


42 


31 


-71 


42 


37 


AC 


0.65 


0.50 


10 


in BSDL2876 


57nw 


BSDL2867 


5 


42 


32 


-69 


34 


02 


NA 


0.90 


0.60 


100 


in LMC-DEM310 


57nw 


BSDL2868 


5 


42 


32 


-69 


36 


47 


NA 


1.50 


1.50 




in LMC-DEM310 


57sw 


BSDL2880 


5 


42 


33 


-71 


17 


58 


A 


1.40 


0.80 


130 




57nw 


LMC-N164,LH113,LMC-DEM298 


5 


42 


34 


-69 


04 


54 


NA 


6.00 


3.50 


40 


in LMC-DEM310 


57nw 


BSDL2862 


5 


42 


34 


-68 


59 


25 


AC 


0.35 


0.30 


150 


in LMC-DEM310 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


57nw 


BSDL2864 


5 


42 


36 


-69 


04 


12 


NC 


0.50 


0.50 


— 


in LMC-N164 


86sw 


KMHK1255 


5 


42 


36 


-65 


26 


20 


C 


0.50 


0.50 


— 




57sw 


KMHK1277 


5 


42 


37 


-69 


57 


11 


CA 


0.70 


0.60 


130 




57nw 


H88-322 


5 


42 


37 


-68 


45 


36 


CA 


0.45 


0.45 


— 


in BSDL2869 


86sw 


BRHT20b 


5 


42 


38 


-67 


19 


36 


CA 


0.80 


0.60 


140 


mPan LH112 


86sw 


BSDL2853 


5 


42 


38 


-66 


55 


39 


C 


0.75 


0.75 


— 




57sw 


SL672,LW279,KMHK1285 


5 


42 


41 


-72 


03 


39 


C 


0.70 


0.50 


60 




57sw 


HS398.KMHK1280 


5 


42 


41 


-70 


29 


48 


C 


1.10 


0.95 


150 




57nw 


BM6 


5 


42 


41 


-68 


06 


40 


AC 


0.45 


0.35 


80 


mP 


57nw 


BSDL2869 


5 


42 


41 


-68 


44 


04 


A 


2.80 


2.10 


160 




57nw 


HS397A.KMHK1274 


5 


42 


42 


-69 


03 


39 


NC 


0.95 


0.85 


10 


in LMC-N164 


57nw 


BM7.KMHK1271 


5 


42 


45 


-68 


04 


06 


CA 


1.00 


0.90 


130 




57sw 


BSDL2881 


5 


42 


46 


-70 


09 


52 


AC 


0.90 


0.75 


50 




57nw 


BM8,KMHK1273 


5 


42 


46 


-68 


06 


33 


CA 


0.90 


0.80 


120 


mP 


86sw 


BSDL2861 


5 


42 


47 


-67 


11 


21 


CA 


0.45 


0.40 


40 




57nw 


BSDL2872 


5 


42 


49 


-68 


43 


57 


AC 


0.55 


0.50 


70 




57nw 


H88-324 


5 


42 


49 


-68 


58 


43 


NA 


0.85 


0.75 


90 


in LMC-DEM299 


57nw 


H88-323.KMHK1279 


5 


42 


50 


-68 


47 


25 


C 


1.20 


0.95 


160 




57nw 


BSDL2866 


5 


42 


50 


-67 


22 


24 


C 


0.50 


0.45 


170 




57nw 


BSDL2873 


5 


42 


51 


-68 


33 


53 


A 


0.75 


0.65 


100 


br*w 


57nw 


LMC-N165 


5 


42 


52 


-68 


56 


53 


NA 


1.70 


1.60 


100 


in LMC-DEM299 


86sw 


NGC2095,SL669,ESO86SC24, 


5 


42 


52 


-67 


19 


17 


C 


1.50 


1.40 


140 


mP,in LH112 & BRHT20a,KMHK1272 


57sw 


BSDL2887 


5 


42 


53 


-70 


37 


44 


A 


0.60 


0.40 


160 




57sw 


BSDL2888 


5 


42 


53 


-70 


39 


18 


CA 


0.55 


0.45 


30 




57nw 


BSDL2877 


5 


42 


53 


-69 


02 


33 


NA 


1.10 


1.00 


70 


in LMC-N164 


57nw 


BSDL2879 


5 


42 


55 


-69 


06 


48 


AC 


0.70 


0.55 


120 


in LMC-DEM310 


57nw 


BSDL2883 


5 


42 


55 


-69 


27 


50 


C 


0.50 


0.45 


80 


in LMC-DEM310 


57nw 


SL671.KMHK1276 


5 


42 


57 


-67 


39 


02 


C 


1.20 


1.00 


80 


merger? 


86nw 


LW277 


5 


43 


03 


-62 


31 


45 


AC 


1.20 


1.20 


— 




57nw 


BSDL2886 


5 


43 


04 


-69 


27 


12 


AC 


0.60 


0.50 


170 


in LMC-DEM310 


57nw 


HS400,KMHK1284 


5 


43 


04 


-69 


45 


27 


NA 


1.00 


1.00 


— 


in LMC-N163 


57nw 


BSDL2884 


5 


43 


04 


-68 


44 


52 


CA 


0.50 


0.40 


130 




86sw 


BSDL2874 


5 


43 


04 


-67 


08 


16 


CA 


0.45 


0.40 


60 




57sw 


HS399,KMHK1287 


5 


43 


05 


-70 


16 


43 


C 


0.90 


0.75 


50 




57nw 


BM9 


5 


43 


05 


-68 


25 


28 


AC 


0.65 


0.50 


50 




57nw 


BM10 


5 


43 


05 


-68 


43 


30 


CA 


0.60 


0.50 


100 




57sw 


BSDL2892 


5 


43 


06 


-70 


28 


53 


A 


0.70 


0.60 


130 




57sw 


HS401,KMHK1288 


5 


43 


07 


-70 


25 


02 


C 


0.65 


0.55 


120 




57nw 


SNR0543-68.9 


5 


43 


07 


-68 


58 


51 


N 


2.90 


1.80 


150 


in LMC-DEM299 


57sw 


SL676.KMHK1289 


5 


43 


08 


-70 


34 


18 


C 


1.10 


1.10 


— 




57nw 


LMC-N163,LMC-DEM300 


5 


43 


09 


-69 


45 


57 


NA 


4.10 


3.60 


140 


in LMC-DEM310 


57nw 


LMC-DEM299 


5 


43 


09 


-68 


57 


45 


NA 


7.00 


4.50 


10 


in LMC-DEM310 


57nw 


BSDL2878 


5 


43 


09 


-67 


21 


25 


A 


1.00 


0.65 


120 




86nw 


BSDL2860 


5 


43 


09 


-63 


43 


30 


CA 


1.00 


1.00 


— 




57sw 


C4 


5 


43 


10 


-71 


37 


34 


AC 


0.40 


0.35 


90 




57sw 


NGC2107,SL679,ESO57SC32, 


5 


43 


11 


-70 


38 


26 


C 


1.70 


1.70 


— 


& KMHK1291 


86nw 


LW278.KMHK1265 


5 


43 


11 


-62 


28 


31 


C 


0.80 


0.65 


10 




57nw 


SL673 


5 


43 


12 


-67 


50 


54 


NA 


1.50 


1.10 


100 


in LH114 


86nw 


LW276.KMHK1269 


5 


43 


12 


-63 


37 


02 


C 


1.00 


1.00 


— 




86nw 


SL670,LW277,ESO86SC25, 


5 


43 


13 


-62 


49 


59 


C 


1.10 


1.00 


80 


& KMHK1268 


57nw 


BSDL2889 


5 


43 


14 


-68 


34 


06 


A 


1.70 


1.00 


100 




57nw 


LH114 


5 


43 


14 


-67 


50 


19 


NA 


3.10 


2.20 


10 


in LMC-N70 


57nw 


H88-325 


5 


43 


15 


-69 


02 


03 


CA 


0.50 


0.40 


10 




57nw 


BSDL2885 


5 


43 


15 


-67 


49 


51 


NA 


1.20 


1.00 


70 


in LH114 


57sw 


C3.KMHK1296 


5 


43 


16 


-71 


29 


50 


CA 


0.60 


0.45 


60 




57nw 


BSDL2891 


5 


43 


16 


-69 


20 


28 


CA 


0.40 


0.40 


— 


in LMC-DEM310 




abO 1 , rjivi 1 1 , ±vivi xl±v 1 ZoZ 


5 


43 


16 


-67 


35 


22 




u.yo 


u.yo 






57nw 


BSDL2894 


5 


43 


19 


-69 


26 


19 


AN 


0.55 


0.40 


70 


in BSDL2893 


57sw 


BSDL2902 


5 


43 


20 


-70 


44 


35 


CA 


0.55 


0.45 


150 




57nw 


BSDL2893 


5 


43 


20 


-69 


25 


41 


NA 


2.50 


1.00 


20 


in LMC-DEM310 


57nw 


BM13 


5 


43 


20 


-68 


28 


36 


AC 


0.65 


0.50 


50 




86sw 


SL674,ESO86S026,KMHK1281 


5 


43 


20 


-66 


15 


44 


C 


1.70 


1.50 


30 




57nw 


BSDL2895 


5 


43 


23 


-69 


04 


32 


NA 


1.10 


1.00 


70 


in LMC-DEM310 


57nw 


BM17 


5 


43 


24 


-68 


33 


36 


CA 


0.55 


0.45 


30 


mP 


57sw 


BSDL2909 


5 


43 


25 


-71 


37 


01 


AC 


0.65 


0.50 


100 




57nw 


BM18 


5 


43 


25 


-68 


34 


09 


A 


0.85 


0.65 


130 


mP 


57nw 


LMC-N70,LMC-DEM301, 


5 


43 


25 


-67 


51 


12 


NA 


7.80 


7.30 


70 


& ESQ57EN31 


86nw 


KMHK1278 


5 


43 


28 


-63 


24 


47 


C 


0.70 


0.70 






57nw 


H88-326 


5 


43 


29 


-69 


09 


44 


C 


0.50 


0.45 


110 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


57nw 


BM12 


5 


43 


29 


-67 


26 


56 


AC 


1.00 


0.80 


60 




57nw 


BM14 


5 


43 


29 


-67 


45 


09 


CA 


0.50 


0.35 


40 




57nw 


BSDL2890 


5 


43 


30 


-67 


28 


56 


AC 


0.40 


0.35 


10 




57nw 


BSDL2899 


5 


43 


31 


-69 


21 


51 


NA 


1.30 


1.20 


70 


in LMC-DEM304 


57nw 


H88-328 


5 


43 


31 


-69 


23 


25 


AC 


0.50 


0.35 


50 


in LMC-DEM310 


57nw 


BSDL2898 


5 


43 


32 


-69 


15 


09 


CA 


0.50 


0.40 


140 


in BSDL2903 


57nw 


BSDL2904 


5 


43 


32 


-69 


53 


06 


A 


1.60 


0.90 


40 




86sw 


BM15 


5 


43 


33 


-67 


19 


45 


A 


0.90 


0.55 


80 




57sw 


KMHK1299 


5 


43 


34 


-70 


30 


42 


C 


0.65 


0.60 


30 




57nw 


BM19 


5 


43 


34 


-67 


34 


46 


A 


1.10 


0.90 


100 




57sw 


BSDL2911 


5 


43 


35 


-70 


57 


11 


AC 


1.00 


1.00 


— 




57sw 


BSDL2906 


5 


43 


35 


-69 


57 


05 


AC 


0.50 


0.40 


140 




86sw 


BM16 


5 


43 


35 


-67 


16 


35 


AC 


0.85 


0.60 


80 


in LMC-DEM308 


57nw 


BM21 


5 


43 


35 


-67 


36 


40 


A 


1.00 


0.80 


30 




86sw 


SL678.KMHK1283 


5 


43 


35 


-66 


12 


31 


C 


1.20 


1.10 


20 




86sw 


LMC-N72,LMC-DEM302 


5 


43 


35 


-66 


18 


13 


NC 


0.65 


0.55 


10 


in LH115 


57sw 


SL684,KMHK1302 


5 


43 


37 


-70 


33 


58 


C 


0.85 


0.85 


— 




57nw 


BSDL2903 


5 


43 


37 


-69 


15 


30 


NA 


2.20 


1.60 


140 


in LMC-DEM304 


57sw 


BSDL2910 


5 


43 


38 


-70 


41 


08 


A 


1.00 


0.80 


110 




57nw 


H88-327.KMHK1295 


5 


43 


38 


-69 


15 


51 


NC 


0.70 


0.70 


— 


in BSDL2903 


57nw 


BSDL2900 


5 


43 


39 


-68 


45 


32 


A 


0.90 


0.75 


100 




33nc 


KMHK1317 


5 


43 


40 


-73 


05 


47 


AC 


0.80 


0.65 


40 




57sw 


BSDL2913 


5 


43 


41 


-70 


36 


21 


AC 


1.00 


0.90 


120 




57sw 


BSDL2908 


5 


43 


41 


-69 


57 


09 


AC 


0.65 


0.55 


60 




57sw 


BSDL2915 


5 


43 


42 


-70 


54 


01 


A 


0.70 


0.60 


90 




57nw 


LMC-DEM304 


5 


43 


42 


-69 


17 


24 


NA 


9.20 


5.00 


30 


in LMC-DEM310 


57nw 


H88-329.KMHK1297 


5 


43 


43 


-69 


13 


23 


CA 


0.60 


0.55 


30 




57nw 


BM22 


5 


43 


43 


-67 


37 


06 


AC 


0.65 


0.65 


— 




57sw 


BSDL2912 


5 


43 


44 


-70 


08 


06 


AC 


0.60 


0.50 


30 




57sw 


KMHK1307 


5 


43 


45 


-70 


51 


17 


C 


0.60 


0.55 


60 




86sw 


ES086SC27,KMHK1292 


5 


43 


45 


-67 


10 


27 


C 


1.30 


1.20 


60 




86sw 


BSDL2907 


5 


43 


47 


-69 


08 


54 


A 


0.55 


0.45 


110 




57nw 


LMC-N71.LMC-DEM303 


5 


43 


47 


-67 


27 


12 


NC 


1.00 


0.90 


160 




57nw 


SL683.KMHK1303 


5 


43 


49 


-69 


47 


19 


C 


1.10 


1.10 


— 


in? LMC-DEM310 


86sw 


BM23 


5 


43 


50 


-67 


16 


43 


A 


1.20 


1.00 


80 


in LMC-DEM308 


86sw 


BSDL2901 


5 


43 


51 


-67 


12 


54 


A 


1.60 


0.95 


140 




57sw 


BSDL2921 


5 


43 


54 


-71 


16 


48 


C 


0.35 


0.30 


50 


br*sw 


57sw 


C5 


5 


43 


54 


-71 


21 


44 


AC 


0.40 


0.30 


60 




57sw 


BSDL2919 


5 


43 


55 


-70 


55 


39 


A 


0.60 


0.50 


20 




86nw 


SL677,LW280,KMHK1286 


5 


43 


55 


-63 


22 


23 


C 


0.90 


0.90 


— 




57nw 


NGC2108,SL686,ESO57SC33, 


5 


43 


56 


-69 


10 


50 


c 


1.80 


1.80 


— 


& KMHK1304 


57sw 


BSDL2918 


5 


43 


57 


-70 


39 


00 


A 


0.65 


0.45 


110 




57nw 


BSDL2914 


5 


43 


57 


-69 


13 


18 


A 


0.95 


0.95 


— 




57nw 


BSDL2916 


5 


43 


59 


-69 


40 


08 


AN 


2.00 


1.10 


140 


in LMC-DEM310 


57sw 


HS403.KMHK1312 


5 


43 


59 


-69 


59 


45 


C 


0.65 


0.65 


— 




86sw 


BSDL2905 


5 


43 


59 


-67 


04 


53 


NA 


1.00 


0.80 


150 




86sw 


BSDL2897 


5 


44 


01 


-65 


18 


09 


A 


0.90 


0.80 


140 


mP 


57nw 


BM24.KMHK1300 


5 


44 


02 


-67 


31 


35 


AC 


0.90 


0.65 


160 




57sw 


BSDL2920 


5 


44 


03 


-70 


31 


56 


A 


0.95 


0.80 


20 




57nw 


KMHK1301 


5 


44 


03 


-67 


31 


30 


C 


0.45 


0.45 


— 


in BM24 


86nw 


SL680,LW281,KMHK1290 


5 


44 


03 


-63 


55 


31 


C 


1.70 


1.70 


— 


mP 


33ne 


OHSC25.KMHK1338 


5 


44 


04 


-74 


27 


12 


c 


0.60 


0.60 


— 




57nw 


LMC-DEM310,SGshell-LMC2 


5 


44 


06 


-69 


23 


21 


NA 


55.0 


38.0 


150 


in LMC-N135 


86sw 


LH115 


5 


44 


06 


-66 


18 


35 


NA 


10.0 


6.00 


70 


in LMC-DEM306 


57nw 


HS402,BM25,KMHK1305 


5 


44 


07 


-68 


21 


25 


CA 


0.95 


0.75 


40 




86nw 


BSDL2896 


5 


44 


08 


-63 


56 


22 


C 


0.60 


0.60 




mP 




noo-oou , xYivixiiv louy 


5 


44 


09 


-68 


46 


26 


O A 
OA 


i nn 


n on 
u.yu 






57nw 


H88-331,KMHK1313 


5 


44 


11 


-69 


20 


00 


c 


0.65 


0.60 


110 




57sw 


HS405.KMHK1321 


5 


44 


12 


-71 


19 


43 


CA 


0.50 


0.45 


140 




57sw 


SL691,BRHT40a,KMHK1319 


5 


44 


13 


-70 


39 


21 


C 


0.80 


0.70 


140 


mP 


57sw 


SL692,BRHT40b,KMHK1320 


5 


44 


13 


-70 


40 


07 


C 


1.00 


0.90 


30 


mP 


86sw 


SL685,LW283,KMHK1298 


5 


44 


14 


-65 


18 


09 


C 


1.40 


1.40 




mP 


57nw 


BSDL2922 


5 


44 


15 


-69 


15 


59 


NA 


0.65 


0.50 


120 


in LMC-DEM304 


86nw 


NGC2097,SL682,LW282, 


5 


44 


16 


-62 


47 


06 


C 


1.90 


1.90 




& ES056SC28.KMHK1294 


57sw 


BSDL2929 


5 


44 


17 


-71 


00 


02 


CA 


0.45 


0.45 






57sw 


BSDL2927 


5 


44 


20 


-70 


15 


30 


AC 


0.65 


0.60 


150 




86sw 


HS404,KMHK1311 


5 


44 


20 


-67 


10 


02 


CA 


0.65 


0.55 


110 


in LH116 


86sw 


NGC2105,SL687,ESO86SC29, 


5 


44 


20 


-66 


55 


04 


C 


1.70 


1.50 


160 


& KMHK1306 


86sw 


BSDL2917 


5 


44 


21 


-67 


14 


21 


NA 


0.50 


0.50 




in LMC-DEM308 
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Table 1. (continued) 



Plate Name RA(2000) Decl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 

h m s o I II I I o 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 



57nw 


LMC-N73.LMC-DEM305 


5 


44 


21 


-67 


27 


26 


NA 


0.95 


0.65 


60 




57nw 


NGC2109,SL688,ESO57SC34, 


5 


44 


22 


-68 


32 


48 


C 


1.60 


1.60 


— 


& BM28,KMHK1314 


57nw 


LMC-N166 


5 


44 


23 


-69 


24 


52 


NA 


0.60 


0.50 


10 


in LMC-DEM310 


57sw 


BSDL2928 


5 


44 


24 


-70 


06 


54 


A 


1.40 


0.90 


140 




57nw 


BM26 


5 


44 


24 


-67 


30 


11 


AC 


0.35 


0.30 


30 




57nw 


LMC-N167 


5 


44 


25 


-69 


22 


45 


NA 


0.95 


0.55 


120 


in LMC-DEM307 


57nw 


BSDL2925 


5 


44 


25 


-69 


35 


57 


NA 


5.50 


4.50 


10 


in LMC-DEM310 


86sw 


LH116 


5 


44 


25 


-67 


11 


26 


NA 


9.00 


5.00 


30 




57nw 


LMC-DEM307 


5 


44 


26 


-69 


22 


09 


NA 


1.80 


1.40 


30 


in LMC-DEM310 


57nw 


KMHK1315 


5 


44 


26 


-68 


44 


27 


C 


0.80 


0.70 


110 




33ne 


KMHK1340 


5 


44 


27 


-73 


29 


00 


C 


1.10 


1.10 


— 




57nw 


BSDL2923 


5 


44 


28 


-68 


34 


29 


A 


1.00 


0.85 


120 




86sw 


LMC-DEM306 


5 


44 


31 


-66 


21 


52 


NA 


17.0 


15.0 


90 




57sw 


NGC2111,SL699,ES057SC35, 


5 


44 


32 


-70 


59 


36 


C 


1.50 


1.40 


60 


mP & BRHT21a,KMHK1328 


57nw 


BM29 


5 


44 


33 


-68 


06 


46 


AC 


1.10 


0.90 


150 




57nw 


BSDL2924 


5 


44 


33 


-68 


08 


02 


A 


1.50 


1.50 


— 




57nw 


BSDL2926 


5 


44 


34 


-68 


33 


43 


AC 


0.50 


0.35 


80 




57sw 


BSDL2931 


5 


44 


35 


-69 


55 


15 


AC 


0.60 


0.50 


50 




86sw 


LW285.KMHK1308 


5 


44 


35 


-64 


55 


50 


CA 


0.50 


0.40 


130 




57sw 


BSDL2940 


5 


44 


36 


-71 


01 


17 


AC 


0.65 


0.60 


50 




57sw 


BSDL2937 


5 


44 


38 


-70 


18 


02 


AC 


0.65 


0.55 


30 




86sw 


SL689,LW284,KMHK1310 


5 


44 


38 


-65 


00 


09 


C 


1.10 


1.10 


— 




57sw 


BSDL2941 


5 


44 


40 


-71 


03 


56 


AC 


0.35 


0.30 


140 




86sw 


SL697.KMHK1316 


5 


44 


40 


-67 


07 


57 


CA 


1.20 


1.20 


— 


in LMC-N74w 


57sw 


BSDL2942 


5 


44 


41 


-71 


00 


34 


AC 


1.10 


0.95 


70 




57sw 


BSDL2943 


5 


44 


41 


-71 


02 


27 


AC 


1.10 


1.10 


— 




57sw 


BSDL2938 


5 


44 


42 


-70 


25 


35 


A 


0.55 


0.35 


170 




57nw 


BM33 


5 


44 


42 


-68 


30 


09 


AC 


1.10 


0.90 


40 




57sw 


BSDL2945 


5 


44 


43 


-71 


14 


29 


AC 


0.95 


0.85 


140 




57nw 


BM30 


5 


44 


43 


-67 


36 


32 


AC 


0.60 


0.55 


130 




57nw 


BM31 


5 


44 


43 


-67 


51 


47 


CA 


0.70 


0.60 


50 


mP 


57sw 


HS407,BRHT21b,KMHK1334 


5 


44 


44 


-71 


00 


21 


C 


0.65 


0.60 


110 


mP,in BSDL2942 


57nw 


BSDL2930 


5 


44 


44 


-68 


51 


46 


A 


1.00 


0.85 


50 




57sw 


BSDL2948 


5 


44 


45 


-71 


42 


23 


AC 


0.65 


0.50 


20 


mP 


57sw 


KMHK1331 


5 


44 


45 


-70 


17 


19 


C 


0.60 


0.55 


130 




57sw 


HS406.KMHK1332 


5 


44 


46 


-70 


24 


23 


C 


0.75 


0.55 


20 




57sw 


BSDL2939 


5 


44 


47 


-69 


56 


40 


A 


1.70 


1.70 


— 




57nw 


BM36 


5 


44 


47 


-68 


26 


20 


C 


0.65 


0.65 


— 




57nw 


BM37.KMHK1325 


5 


44 


48 


-68 


44 


19 


C 


1.00 


1.00 


— 




57nw 


BSDL2933 


5 


44 


49 


-68 


31 


21 


A 


1.10 


0.75 


30 




86sw 


BM32 


5 


44 


49 


-67 


19 


43 


AC 


1.50 


1.20 


50 


in BSDL2935 


57sw 


C6 


5 


44 


50 


-71 


10 


19 


C 


0.40 


0.35 


30 




57nw 


SL690,BM34,KMHK1323 


5 


44 


50 


-67 


46 


45 


C 


1.40 


1.40 


— 




86sw 


LMC-DEM308 


5 


44 


53 


-67 


20 


54 


NA 


20.0 


14.0 


100 




86sw 


BM35 


5 


44 


53 


-67 


21 


29 


AC 


0.65 


0.60 


20 


in LMC-DEM308 


57nw 


BM38 


5 


44 


53 


-67 


52 


01 


AC 


0.65 


0.55 


170 


mP 


33se 


SL703,LW290,KMHK1352 


5 


44 


54 


-74 


50 


57 


C 


1.10 


1.10 


— 




57sw 


C7,KMHK1341 


5 


44 


54 


-71 


42 


03 


CA 


0.85 


0.70 


60 


mP, compact core 


57nw 


BM41 


5 


44 


54 


-68 


31 


24 


CA 


0.50 


0.40 


30 




57sw 


BSDL2946 


5 


44 


55 


-70 


13 


19 


AC 


0.50 


0.45 


140 


mP 


57nw 


BSDL2936 


5 


44 


55 


-68 


29 


45 


AC 


0.55 


0.40 


130 




57sw 


HS409.KMHK1336 


5 


44 


56 


-70 


19 


58 


C 


0.60 


0.50 


110 




57sw 


KMHK1337 


5 


44 


57 


-70 


13 


06 


CA 


0.65 


0.55 


10 


mP 


57nw 


BM42 


5 


44 


59 


-68 


06 


29 


CA 


0.70 


0.65 


30 


mP 


86sw 


BM39 


5 


44 


59 


-67 


20 


09 


AC 


0.80 


0.50 


20 


in BSDL2935 


57nw 


SL693,BM40,KMHK1326 


5 


44 


59 


-67 


42 


25 


C 


1.40 


1.30 


20 




86sw 


BSDL2932 


5 


45 


01 


-66 


55 


47 


CA 


0.45 


0.45 






57sw 


BSDL2950 


5 


45 


02 


-70 


32 


33 


CA 


0.50 


0.40 


30 




57nw 


BM44 


5 


45 


02 


-68 


07 


02 


AC 


0.90 


0.80 


80 


mP 


86sw 


BSDL2935 


5 


45 


03 


-67 


20 


04 


NA 


3.20 


3.20 




in LMC-DEM308 


57nw 


SL695,BM43,KMHK1329 


5 


45 


03 


-67 


49 


30 


C 


1.30 


1.30 






57nw 


BSDL2944 


5 


45 


04 


-69 


02 


04 


AC 


0.45 


0.35 


110 




86sw 


BSDL2934 


5 


45 


05 


-66 


57 


57 


AC 


1.60 


1.40 


110 




57sw 


SL702,KMHK1339 


5 


45 


06 


-70 


14 


30 


C 


1.20 


1.10 


120 




86sw 


HS408,KMHK1327 


5 


45 


06 


-66 


57 


56 


C 


0.80 


0.70 


130 


in BSDL2934 


86nw 


SL694,LW287,KMHK1318 


5 


45 


06 


-63 


40 


36 


C 


1.00 


0.90 


160 




57sw 


BSDL2954 


5 


45 


07 


-70 


43 


20 


A 


0.95 


0.80 


70 




86nw 


KMHK1322 


5 


45 


08 


-64 


47 


50 


CA 


0.95 


0.95 




mP 


57sw 


LW291 


5 


45 


09 


-72 


17 


26 


AC 


0.60 


0.50 


170 
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Table 1. (continued) 



Plate Name RA(2000) Decl(2000) T Dmax Dmin PA Remarks 

h m s o I II I I o 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 



57nw 


H88-332 


5 


45 


09 


-69 


25 


22 


AC 


0.55 


0.55 


— 


mP,in LMC-DEM310 


86sw 


LMC-N74w,LMC-DEM309 


5 


45 


11 


-67 


09 


32 


NA 


8.50 


4.50 


110 




57sw 


BSDL2951 


5 


45 


12 


-70 


01 


03 


A 


1.10 


0.70 


40 




57sw 


BSDL2958 


5 


45 


12 


-70 


43 


33 


A 


0.70 


0.40 


20 




57nw 


BM45.KMHK1335 


5 


45 


12 


-68 


08 


39 


A 


1.60 


1.40 


70 




57nw 


BSDL2947 


5 


45 


12 


-68 


51 


29 


A 


1.10 


0.50 


20 




57nw 


BSDL2949 


5 


45 


13 


-69 


25 


13 


AC 


0.45 


0.40 


20 


mP,in LMC-DEM310 


57nw 


SL698,BRHT41a 


5 


45 


13 


-68 


08 


49 


C 


0.90 


0.80 


140 


mP,in BM45 


86nw 


SL696,LW286,KMHK1324 


5 


45 


14 


-64 


46 


23 


C 


0.90 


0.80 


130 


mP 


57nw 


LMC-DEM311 


5 


45 


17 


-69 


46 


29 


NA 


1.70 


1.50 


60 


in LMC-N168 


57nw 


BRHT41b 


5 


45 


17 


-68 


08 


38 


CA 


0.75 


0.75 


— 


mP,in BM45 


57sw 


BSDL2957 


5 


45 


18 


-70 


06 


25 


AC 


0.50 


0.50 


— 




57nw 


LMC-N168B 


5 


45 


19 


-69 


46 


46 


NC 


0.40 


0.35 


130 


in NGC2113 


57sw 


BSDL2963 


5 


45 


20 


-70 


35 


43 


CA 


0.45 


0.35 


30 




57nw 


LMC-N168 


5 


45 


20 


-69 


45 


41 


NA 


3.30 


2.30 


30 


in LMC-DEM310 


57nw 


NGC2113,ES057EN36,KMHK1342 


5 


45 


22 


-69 


46 


27 


NA 


1.10 


1.10 





in LMC-DEM311 


57sw 


SL704,KMHK1343 


5 


45 


24 


-70 


24 


04 


C 


0.85 


0.70 


110 




86sw 


SL700,LW288,KMHK1333 


5 


45 


24 


-66 


07 


15 


c 


2.10 


2.10 


— 




57sw 


BSDL2965 


5 


45 


26 


-70 


06 


11 


A 


0.65 


0.55 


150 




57nw 


LMC-N168A 


5 


45 


26 


-69 


46 


22 


NC 


0.55 


0.50 


130 


in NGC2113 


57nw 


H88-333 


5 


45 


27 


-69 


20 


43 


C 


0.55 


0.50 


60 


in? LMC-DEM310 


57nw 


BSDL2961 


5 


45 


29 


-69 


28 


09 


NA 


2.90 


2.40 


30 


in LMC-DEM310 


57sw 


HS410.KMHK1344 


5 


45 


30 


-70 


45 


33 


C 


0.80 


0.65 


50 




86sw 


LMC-N74B 


5 


45 


30 


-67 


09 


07 


NA 


1.60 


0.55 


90 


in LMC-N74w 


57sw 


BSDL2969 


5 


45 


32 


-70 


57 


00 


A 


0.55 


0.50 


110 




57nw 


BSDL2960 


5 


45 


32 


-68 


50 


36 


A 


0.70 


0.50 


90 




86nw 


SL701,LW289,ESO56SC30, 


5 


45 


32 


-63 


42 


56 


C 


1.70 


1.50 


30 


& KMHK1330 


86sw 


BM46 


5 


45 


35 


-67 


26 


36 


CA 


0.50 


0.45 


60 


mP,in LMC-DEM308 


86sw 


BM47 


5 


45 


36 


-67 


26 


09 


AC 


0.65 


0.60 


150 


mP,in LMC-DEM308 


57sw 


BSDL2970 


5 


45 


37 


-70 


56 


36 


A 


1.20 


0.70 


170 




86sw 


BSDL2953 


5 


45 


39 


-67 


04 


18 


CA 


0.55 


0.45 


160 




57nw 


BSDL2966 


5 


45 


40 


-68 


50 


57 


AC 


0.45 


0.40 


60 




86sw 


BSDL2952 


5 


45 


40 


-66 


41 


29 


AC 


1.00 


0.90 


150 




86sw 


LMC-N74A 


5 


45 


41 


-67 


09 


57 


NC 


0.55 


0.45 


30 


in LMC-N74w 


86sw 


BM48 


5 


45 


42 


-67 


23 


31 


AC 


0.80 


0.70 


100 


in LMC-DEM308 


86sw 


BSDL2956 


5 


45 


44 


-67 


09 


37 


NA 


0.55 


0.45 


90 


in LMC-N74w 


86sw 


BSDL2955 


5 


45 


44 


-67 


09 


54 


NC 


0.45 


0.45 


— 


in LMC-N74w 


86sw 


BSDL2959 


5 


45 


45 


-67 


09 


25 


NC 


0.60 


0.45 


110 


in LMC-N74w 


57nw 


BM49 


5 


45 


45 


-67 


48 


51 


AC 


0.40 


0.25 







57sw 


BSDL2972 


5 


45 


46 


-70 


43 


04 


AC 


0.55 


0.40 


50 




57nw 


HS411.KMHK1345 


5 


45 


50 


-69 


22 


49 


CA 


0.50 


0.40 


20 




86sw 


BM50 


5 


45 


53 


-67 


23 


40 


C 


0.85 


0.65 


80 


mP,in LMC-DEM308 


86sw 


BSDL2964 


5 


45 


54 


-66 


45 


07 


AC 


0.80 


0.65 


70 




57nw 


HS412,KMHK1347 


5 


45 


56 


-69 


16 


19 


CA 


0.80 


0.60 


120 


in? LMC-DEM310 


57nw 


BM51 


5 


45 


56 


-67 


47 


26 


AC 


0.65 


0.50 


120 


mP 


57sw 


BSDL2978 


5 


45 


57 


-70 


43 


47 


CA 


0.45 


0.35 


120 




57nw 


BM55 


5 


45 


57 


-68 


04 


03 


A 


0.80 


0.65 


130 




57nw 


BM54 


5 


45 


59 


-67 


48 


14 


AC 


0.60 


0.45 


20 


mP 


86sw 


BM53 


5 


46 


00 


-67 


23 


08 


AC 


0.70 


0.40 


130 


mP,in LMC-DEM308 


57sw 


LW294.KMHK1357 


5 


46 


02 


-71 


44 


39 


C 


0.85 


0.80 


120 




57nw 


BM59 


5 


46 


03 


-68 


26 


35 


A 


1.20 


1.00 


120 




57nw 


BM60 


5 


46 


03 


-68 


36 


22 


AC 


0.60 


0.50 


90 




86sw 


BSDL2962 


5 


46 


03 


-65 


10 


46 


AC 


0.65 


0.50 


100 




86sw 


BM56 


5 


46 


04 


-67 


25 


16 


A 


0.65 


0.50 


130 


in LMC-DEM308 


57nw 


LMC-N169C,LMC-DEM312 


5 


46 


06 


-69 


33 


28 


NA 


2.00 


1.60 


20 


in LMC-DEM310 


33ne 


LW297.KMHK1372 


5 


46 


08 


-74 


31 


23 


C 


1.70 


1.70 






57nw 


BM58 


5 


46 


08 


-67 


35 


30 


A 


1.10 


0.80 


80 




86sw 


BSDL2968 


5 


46 


08 


-66 


38 


57 


AC 


0.65 


0.55 


140 




57nw 


BM62.KMHK1348 


5 


46 


09 


-68 


00 


21 


C 


0.75 


0.65 


120 




57nw 


BSDL2973 


5 


46 


09 


-68 


33 


43 


A 


1.10 


0.70 


140 




57nw 


SL707,KMHK1353 


5 


46 


12 


-69 


04 


57 


C 


1.30 


1.30 






57nw 


NGC2114,SL706,ESO57SC37, 


5 


46 


12 


-68 


02 


55 


c 


1.40 


1.20 


30 


& BM64.KMHK1351 


86sw 


BM61 


5 


46 


13 


-67 


23 


27 


CA 


0.65 


0.55 


80 


in LMC-DEM308 


5 7nw 


SL709,BM63,KMHK1350 


5 


46 


15 


-67 


34 


06 


C 


1.10 


0.95 


50 




57sw 


BSDL2982 


5 


46 


16 


-71 


03 


53 


A 


0.60 


0.50 


170 




86sw 


KMHK1349 


5 


46 


16 


-67 


15 


39 


C 


1.20 


1.10 


170 




57nw 


BM65 


5 


46 


17 


-67 


29 


56 


A 


0.70 


0.55 


90 




86sw 


BSDL2971 


5 


46 


17 


-66 


50 


45 


CA 


0.80 


0.65 


140 




33ne 


LW295.KMHK1368 


5 


46 


18 


-73 


07 


01 


C 


0.60 


0.60 
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Table 1. (continued) 



Plato 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Docl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


57sw 


C8 


5 


46 


18 


-71 


05 


26 


AC 


0.55 


0.45 


110 


in BSDL3042 


86nw 


BSDL2967 


5 


46 


19 


-64 


41 


22 


CA 


0.50 


0.40 


160 




57nw 


BM66 


5 


46 


20 


-67 


45 


12 


C 


0.65 


0.65 


— 




57sw 


BSDL2983 


5 


46 


22 


-70 


29 


32 


AC 


0.55 


0.35 


90 




86sw 


BSDL2974 


5 


46 


22 


-67 


09 


48 


NA 


0.90 


0.50 


130 


in LMC-N74e 


86sw 


SL708,LW293,KMHK1346 


5 


46 


22 


-65 


26 


11 


C 


1.10 


1.00 


110 




57sw 


BSDL2980 


5 


46 


23 


-70 


08 


46 


C 


0.55 


0.45 


90 


mP 


57sw 


H88-336 


5 


46 


24 


-71 


37 


04 


AC 


1.50 


1.20 


110 




57sw 


SL713,LW296,KMHK1362 


5 


46 


25 


-71 


33 


13 


C 


1.10 


1.00 


110 




86sw 


BSDL2975 


5 


46 


25 


-67 


08 


16 


AN 


0.55 


0.45 


40 


in LMC-N74e 


57sw 


HS413,KMHK1358 


5 


46 


26 


-70 


08 


48 


C 


0.95 


0.85 


30 


mP 


86sw 


BM67 


5 


46 


26 


-67 


28 


24 


A 


0.70 


0.60 


50 




57nw 


BM69 


5 


46 


26 


-67 


50 


54 


AC 


0.45 


0.30 


10 




57sw 


H88-335 


5 


46 


27 


-71 


19 


25 


C 


0.50 


0.35 


60 




57nw 


LMC-N169B,LMC-DEM313 


5 


46 


28 


-69 


35 


15 


NA 


0.55 


0.45 


130 


in LMC-DEM310 


86sw 


BM68 


5 


46 


28 


-67 


27 


20 


CA 


0.65 


0.55 


30 




57nw 


BM70 


5 


46 


30 


-67 


33 


57 


A 


0.65 


0.55 







57nw 


BM72 


5 


46 


31 


-68 


08 


31 


CA 


0.65 


0.65 


— 




57nw 


BM71,KMHK1354 


5 


46 


31 


-67 


41 


04 


CA 


0.65 


0.60 


120 




86sw 


BSDL2977 


5 


46 


31 


-66 


48 


20 


A 


1.00 


0.80 


80 




57sw 


BSDL2986 


5 


46 


32 


-70 


08 


56 


AC 


0.45 


0.35 


50 




57nw 


LMC-N169A.LMC-DEM314 


5 


46 


32 


-69 


34 


21 


NA 


0.95 


0.90 


140 


in LMC-DEM310 


86sw 


BSDL2979 


5 


46 


32 


-67 


10 


31 


NA 


0.80 


0.65 


20 


in LMC-N74e 


57nw 


BSDL2984 


5 


46 


34 


-69 


32 


50 


NA 


1.20 


0.95 


30 


in LMC-DEM310 


57sw 


BSDL2993 


5 


46 


35 


-70 


46 


32 


CA 


0.50 


0.45 


110 




57nw 


BM73 


5 


46 


36 


-67 


36 


51 


A 


1.20 


0.90 


50 




57sw 


BSDL2989 


5 


46 


37 


-70 


07 


28 


AC 


0.40 


0.30 


150 


in LMC-DEM317 


57sw 


BSDL2990 


5 


46 


38 


-70 


09 


13 


AC 


0.50 


0.40 


20 


in LMC-DEM317 


57sw 


HS414,BRHT42b,KMHK1365 


5 


46 


41 


-70 


50 


49 


C 


1.00 


0.75 


80 


mP 


86sw 


LMC-N74o 


5 


46 


43 


-67 


10 


53 


NA 


6.90 


3.40 


120 


in LMC-DEM315 


57nw 


BM74 


5 


46 


43 


-67 


34 


51 


AC 


0.90 


0.55 


100 




57sw 


BSDL2996 


5 


46 


45 


-70 


08 


50 


AC 


0.45 


0.30 


150 


in LMC-DEM317 


57sw 


BSDL2997 


5 


46 


46 


-70 


13 


31 


AC 


0.55 


0.50 


140 




57sw 


SL716,BRHT42a,KMHK1367 


5 


46 


46 


-70 


49 


58 


C 


1.10 


1.00 


140 


mP 


86sw 


KMHK1355 


5 


46 


48 


-65 


17 


12 


C 


0.40 


0.35 


100 




86sw 


LMC-DEM315 


5 


46 


49 


-67 


09 


12 


NA 


8.30 


6.20 


130 




57nw 


KMHK1364 


5 


46 


50 


-69 


25 


18 


AC 


1.20 


1.10 


140 


in LMC-DEM310 


57sw 


BSDL2998 


5 


46 


50 


-69 


58 


44 


CA 


0.65 


0.55 


110 




86nw 


BSDL2976 


5 


46 


50 


-63 


51 


20 


C 


0.90 


0.80 


10 


mP 


57sw 


BSDL3000 


5 


46 


51 


-70 


30 


51 


A 


1.00 


0.85 


80 




57nw 


BSDL2995 


5 


46 


51 


-69 


25 


11 


C 


0.50 


0.40 


130 


in KMHK1364 


57sw 


BSDL2999 


5 


46 


52 


-70 


07 


57 


AC 


0.50 


0.35 





in LMC-DEM317 


57sw 


BSDL3003 


5 


46 


52 


-70 


48 


21 


CA 


0.45 


0.45 


— 




57nw 


H88-334,KMHK1363 


5 


46 


52 


-69 


11 


23 


CA 


0.80 


0.65 


40 




86sw 


BSDL2981 


5 


46 


52 


-67 


06 


22 


NA 


1.00 


0.75 


130 


in LMC-DEM315 


57sw 


BSDL3001 


5 


46 


53 


-70 


35 


27 


C 


0.80 


0.80 


— 




57nw 


LMC-DEM316sw, 


5 


46 


54 


-69 


42 


38 


N 


3.40 


2.80 


110 


& SNR0547-69.7sw 


86sw 


SL711.KMHK1359 


5 


46 


55 


-66 


40 


00 


C 


0.90 


0.90 


— 




86sw 


BSDL2985 


5 


46 


56 


-67 


15 


42 


AC 


0.60 


0.55 


110 




57nw 


BM75 


5 


46 


57 


-67 


37 


42 


AC 


0.95 


0.95 


— 




57sw 


BSDL3002 


5 


46 


58 


-70 


08 


38 


CA 


0.35 


0.30 


10 


in LMC-DEM317 


86sw 


SL712.KMHK1360 


5 


46 


58 


-66 


46 


05 


C 


1.30 


1.20 


30 




86sw 


SL710,LW298,ESO86SC32, 


5 


46 


58 


-63 


52 


42 


C 


1.90 


1.90 


— 


mP & KMHK1356 


86sw 


HS415.KMHK1361 


5 


47 


00 


-66 


59 


59 


c 


0.80 


0.65 


50 




57sw 


H88-338 


5 


47 


02 


-71 


15 


46 


CA 


0.80 


0.70 


50 




57sw 


BSDL3010 


5 


47 


02 


-71 


16 


27 


AC 


0.40 


0.35 


130 






1j1V1O-1J£j1V10 1 1 


5 


47 


02 


-70 


08 


38 


NA 


o.ou 


z.ou 


ou 




57sw 


BSDL3007 


5 


47 


02 


-70 


32 


05 


A 


1.00 


0.80 


40 




57nw 


H88-337 


5 


47 


02 


-69 


07 


15 


AC 


0.40 


0.30 


120 




57sw 


HS416,BRHT56a,KMHK1371 


5 


47 


02 


-69 


57 


48 


C 


0.80 


0.65 


70 


mP 


86sw 


BSDL2987 


5 


47 


03 


-66 


43 


08 


AC 


1.40 


1.20 


20 




86sw 


BSDL2992 


5 


47 


05 


-67 


24 


30 


A 


1.20 


0.70 


130 




57sw 


H88-339 


5 


47 


06 


-71 


04 


33 


AC 


0.40 


0.30 


160 


in BSDL3042 


57sw 


BSDL3008 


5 


47 


06 


-70 


16 


17 


CA 


0.45 


0.35 


40 




57sw 


HS417,BRHT56b,KMHK1374 


5 


47 


09 


-69 


57 


19 


C 


0.95 


0.85 


60 


mP 


57nw 


BM76 


5 


47 


09 


-68 


09 


52 


A 


0.80 


0.60 


160 




86sw 


BSDL2988 


5 


47 


09 


-65 


59 


09 


AC 


1.60 


1.50 


40 




57nw 


BSDL3006 


5 


47 


10 


-69 


33 


20 


AC 


0.80 


0.65 


140 


in BSDL3033 


57nw 


LMC-DEM316ne, 


5 


47 


12 


-69 


41 


15 


N 


2.10 


2.10 




& SNR0547-69.7ne 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Drain 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


57nw 


BM78.KMHK1369 


5 


47 


13 


-68 


10 


44 


C 


0.55 


0.45 


100 


mP 


86sw 


BSDL2994 


5 


47 


13 


-66 


40 


02 


A 


0.90 


0.70 


50 




57nw 


NGC2116,SL715,ES057SC38, 


5 


47 


14 


-68 


30 


23 


C 


1.20 


1.10 


160 


mP & BM79,KMHK1370 


57sw 


BSDL3015 


5 


47 


15 


-70 


49 


03 


A 


0.70 


0.60 


90 




57nw 


BM77 


5 


47 


15 


-67 


50 


47 


A 


0.70 


0.55 


170 




57sw 


BSDL3021 


5 


47 


16 


-71 


15 


46 


AC 


0.65 


0.55 


130 




57sw 


BSDL3012 


5 


47 


16 


-70 


17 


49 


A 


0.60 


0.40 


130 




57nw 


BSDL3005 


5 


47 


16 


-68 


30 


06 


CA 


0.65 


0.50 


150 


mP 


57nw 


BSDL3004 


5 


47 


17 


-68 


11 


13 


A 


0.65 


0.55 


160 


mP 


86sw 


SL714,KMHK1366 


5 


47 


17 


-66 


52 


59 


C 


1.30 


1.10 


160 




57sw 


BSDL3013 


5 


47 


19 


-70 


04 


10 


CA 


0.45 


0.35 


80 




57sw 


BSDL3016 


5 


47 


20 


-70 


32 


40 


AC 


0.55 


0.40 


150 




57sw 


BSDL3025 


5 


47 


21 


-71 


16 


01 


AC 


0.50 


0.45 


120 




57sw 


BSDL3020 


5 


47 


21 


-70 


45 


00 


AC 


0.45 


0.40 


160 




57sw 


BSDL3017 


5 


47 


22 


-70 


26 


34 


CA 


1.10 


1.00 


60 




57nw 


BSDL3009 


5 


47 


22 


-69 


20 


52 


NA 


2.70 


1.00 


90 




57nw 


BSDL3011 


5 


47 


23 


-69 


17 


16 


A 


0.80 


0.70 


80 




86nw 


OHSC26 


5 


47 


23 


-62 


37 


21 


CA 


0.80 


0.80 


— 




57sw 


BSDL3018 


5 


47 


24 


-70 


20 


01 


AC 


1.40 


1.15 


80 




57sw 


BSDL3029 


5 


47 


25 


-71 


12 


53 


A 


0.50 


0.45 


100 


in BSDL3042 


57sw 


BSDL3031 


5 


47 


26 


-71 


17 


58 


A 


1.50 


1.20 


30 




57sw 


BSDL3022 


5 


47 


27 


-70 


19 


44 


AC 


0.45 


0.45 


— 


in BSDL3018 


57sw 


BSDL3026 


5 


47 


27 


-70 


44 


42 


A 


6.10 


3.00 


50 




57nw 


BM81 


5 


47 


28 


-67 


41 


56 


AC 


0.65 


0.55 


120 




57nw 


BM82 


5 


47 


28 


-67 


57 


38 


CA 


0.55 


0.45 


110 




57sw 


H88-340 


5 


47 


29 


-71 


27 


59 


CA 


0.90 


0.90 


— 




57nw 


BM84,KMHK1375 


5 


47 


29 


-68 


11 


27 


C 


0.65 


0.55 


150 




86sw 


BM80 


5 


47 


29 


-67 


27 


53 


A 


0.65 


0.55 


30 




57sw 


SL721,LW301,KMHK1387 


5 


47 


30 


-72 


29 


11 


C 


1.00 


0.90 


160 




57nw 


BSDL3014 


5 


47 


30 


-69 


17 


39 


A 


0.65 


0.50 


100 




57sw 


BSDL3024 


5 


47 


32 


-70 


07 


19 


A 


1.00 


0.70 


150 




57sw 


H88-341.KMHK1383 


5 


47 


33 


-70 


57 


54 


C 


0.85 


0.75 


30 




57nw 


BSDL3019 


5 


47 


34 


-69 


21 


02 


AC 


0.50 


0.45 


80 




57nw 


BM83 


5 


47 


34 


-67 


32 


34 


AC 


0.80 


0.75 


10 




57nw 


SL719,KMHK1379 


5 


47 


36 


-69 


19 


38 


C 


0.95 


0.95 


— 




57nw 


BM86.KMHK1376 


5 


47 


36 


-68 


34 


07 


C 


0.75 


0.65 


70 




86nw 


BSDL2991 


5 


47 


36 


-62 


38 


11 


CA 


1.10 


0.95 


60 




57nw 


KMHK1382 


5 


47 


37 


-69 


35 


16 


C 


0.90 


0.80 


80 


in BSDL3033 


57nw 


BSDL3027 


5 


47 


37 


-69 


50 


35 


AC 


0.55 


0.45 


20 


in BSDL3038 


57sw 


H88-342 


5 


47 


38 


-70 


59 


58 


CA 


0.45 


0.35 


50 


in BSDL3042 


57nw 


BM85 


5 


47 


38 


-68 


16 


44 


AC 


0.50 


0.40 


100 




57nw 


NGC2118,SL717,ES057SC39, 


5 


47 


39 


-69 


07 


54 


C 


1.60 


1.60 


— 


& KMHK1380 


57nw 


BSDL3023 


5 


47 


39 


-69 


13 


43 


CA 


0.55 


0.45 


70 




57sw 


SL722.KMHK1384 


5 


47 


41 


-71 


12 


24 


C 


1.10 


1.00 


40 


in BSDL3042 


57sw 


BSDL3042 


5 


47 


43 


-71 


05 


47 


A 


13.0 


11.0 


40 




57sw 


BSDL3036 


5 


47 


44 


-70 


21 


30 


A 


0.95 


0.65 


110 




33nc 


SL723,LW302,KMHK1394 


5 


47 


45 


-73 


10 


07 


C 


1.40 


1.40 


— 




57nw 


BSDL3028 


5 


47 


45 


-69 


18 


20 


AC 


0.45 


0.35 


100 




86sw 


NGC2117,SL718,ES086SC33, 


5 


47 


46 


-67 


27 


03 


C 


2.00 


1.80 


90 


& BM87,KMHK1377 


86nw 


SL720,LW299,KMHK1373 


5 


47 


46 


-65 


00 


40 


C 


1.20 


1.20 


— 




57nw 


BSDL3033 


5 


47 


47 


-69 


32 


29 


A 


5.50 


5.50 


— 




86sw 


BM88 


5 


47 


47 


-67 


28 


32 


AC 


0.60 


0.45 


70 




57sw 


BSDL3030 


5 


47 


48 


-69 


04 


07 


AC 


1.00 


0.90 


160 




57nw 


BSDL3035 


5 


47 


48 


-69 


38 


22 


AC 


0.70 


0.65 


170 




57sw 


BSDL3039 


5 


47 


49 


-70 


22 


31 


A 


2.30 


1.10 


90 




57sw 


SNR0548-70.4 


5 


47 


50 


-70 


24 


52 


N 


1.70 


1.70 








R1\/TSQ 

jjivioy 


5 


47 


51 


-67 


53 


23 




n fin 


45 


i ^n 




57sw 


BSDL3046 


5 


47 


54 


-70 


42 


52 


AC 


1.00 


0.85 


60 


in BSDL3026 


57nw 


BSDL3038 


5 


47 


54 


-69 


51 


56 


AN 


5.30 


3.50 


160 




86sw 


KMHK1378 


5 


47 


54 


-67 


03 


45 


CA 


1.80 


1.50 







57nw 


LMC-N179C,LMC-DEM318 


5 


47 


56 


-69 


52 


09 


NA 


0.65 


0.60 


60 


in BSDL3038 


57sw 


BSDL3051 


5 


47 


57 


-70 


44 


22 


AC 


0.95 


0.85 


60 


in BSDL3026 


57nw 


BSDL3041 


5 


47 


57 


-69 


48 


31 


CA 


0.90 


0.80 


60 




57nw 


BSDL3043 


5 


47 


57 


-69 


50 


34 


CA 


0.80 


0.65 


110 


in BSDL3038 


57nw 


BSDL3034 


5 


47 


57 


-68 


37 


10 


A 


0.75 


0.65 


120 




57sw 


BSDL3050 


5 


48 


00 


-70 


28 


30 


CA 


0.70 


0.65 


100 




57sw 


BSDL3045 


5 


48 


00 


-69 


59 


09 


A 


1.10 


0.90 


140 




86sw 


BM90 


5 


48 


01 


-67 


26 


20 


AC 


0.45 


0.35 


100 




57nw 


KMHK1386 


5 


48 


02 


-69 


34 


58 


CA 


1.40 


1.20 


80 


in BSDL3033 



8G 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


( 2 ) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


57nw 


LMC-N179B.LMC-DEM319 


5 


48 


02 


-69 


52 


58 


NA 


0.50 


0.40 


50 


in BSDL3038 


57nw 


LMC-N179A,LMC-DEM320 


5 


48 


02 


-69 


53 


50 


NA 


1.00 


0.90 


100 


in BSDL3038 


57sw 


BSDL3057 


5 


48 


05 


-70 


44 


46 


AC 


0.40 


0.35 


110 


in BSDL3026 


57sw 


BSDL3054 


5 


48 


08 


-70 


11 


03 


CA 


0.40 


0.35 







57nw 


BSDL3048 


5 


48 


08 


-69 


36 


39 


CA 


0.50 


0.45 


40 




86sw 


BM91 


5 


48 


08 


-67 


28 


22 


AC 


0.65 


0.65 


— 




57sw 


BSDL3056 


5 


48 


09 


-70 


11 


30 


AC 


0.40 


0.30 


80 




57nw 


LMC-N179D.LMC-DEM321 


5 


48 


11 


-69 


52 


42 


NA 


0.70 


0.70 


— 


in BSDL3038 


57sw 


NGC2121,SL725,LW303, 


5 


48 


12 


-71 


28 


50 


C 


2.70 


2.20 


30 


& ESO57SC40,KMHK1398 


57sw 


KMHK1389 


5 


48 


12 


-70 


27 


58 


C 


0.80 


0.70 


100 




57sw 


BSDL3060 


5 


48 


12 


-70 


33 


24 


CA 


0.80 


0.70 


70 




57sw 


KMHK1405 


5 


48 


15 


-71 


59 


20 


C 


0.80 


0.80 


— 




57sw 


LMC-N180C.LMC-DEM322 


5 


48 


15 


-70 


01 


59 


NA 


1.90 


1.90 


— 


in LMC-N180 


57sw 


BSDL3061 


5 


48 


15 


-70 


25 


13 


AC 


0.80 


0.65 


40 




57sw 


KMHK1392 


5 


48 


15 


-70 


26 


34 


C 


1.00 


0.90 


50 




86sw 


BSDL3037 


5 


48 


16 


-67 


14 


14 


A 


3.10 


1.60 


60 




57nw 


BSDL3058 


5 


48 


19 


-69 


31 


40 


A 


1.10 


0.95 


170 


in BSDL3033 


86sw 


BSDL3040 


5 


48 


19 


-67 


09 


20 


A 


3.90 


1.70 


40 




86sw 


HS419.KMHK1385 


5 


48 


19 


-67 


14 


30 


C 


1.30 


1.10 


50 


in BSDL3037 


57sw 


BSDL3062 


5 


48 


20 


-70 


19 


35 


AC 


0.45 


0.40 


50 




86sw 


BM92 


5 


48 


20 


-67 


21 


22 


AC 


0.60 


0.55 


150 




57sw 


BSDL3063 


5 


48 


21 


-70 


28 


49 


AC 


0.80 


0.65 


30 




86nw 


KMHK1381 


5 


48 


21 


-63 


35 


50 


C 


0.80 


0.80 


— 




57sw 


H88-343 


5 


48 


26 


-71 


14 


18 


AC 


0.35 


0.30 


50 




57sw 


BSDL3065 


5 


48 


27 


-70 


08 


22 


AN 


0.55 


0.45 


100 


in LMC-N180 


57sw 


BSDL3064 


5 


48 


27 


-70 


10 


32 


AN 


1.30 


1.20 


150 


in LMC-DEM326w 


57sw 


BSDL3066 


5 


48 


27 


-70 


17 


58 


A 


0.55 


0.40 


60 




57nw 


BSDL3055 


5 


48 


27 


-68 


10 


43 


A 


0.95 


0.65 


30 




86sw 


BSDL3047 


5 


48 


27 


-67 


15 


41 


A 


1.20 


0.90 


60 




57sw 


BSDL3074 


5 


48 


28 


-71 


10 


34 


A 


1.50 


1.40 


30 


in BSDL3042 


57sw 


BSDL3067 


5 


48 


28 


-70 


10 


52 


CA 


0.60 


0.50 


70 


in BSDL3064 


57sw 


HS420.KMHK1403 


5 


48 


28 


-70 


32 


52 


C 


0.80 


0.70 


100 


br*edgc 


57sw 


H88-344 


5 


48 


31 


-71 


09 


57 


C 


0.65 


0.45 


110 


in BSDL3074 


57sw 


LMC-DEM326w 


5 


48 


31 


-70 


11 


06 


NA 


5.50 


2.20 


140 


in LMC-N180 


57sw 


BSDL3073 


5 


48 


32 


-70 


42 


44 


AC 


0.80 


0.60 


10 




86nw 


BSDL3032 


5 


48 


32 


-63 


13 


50 


CA 


0.70 


0.60 


160 




57sw 


BSDL3072 


5 


48 


33 


-70 


28 


57 


CA 


0.80 


0.80 


— 




86sw 


BSDL3049 


5 


48 


34 


-66 


34 


56 


A 


1.60 


1.40 


130 




57sw 


BSDL3071 


5 


48 


35 


-70 


18 


39 


CA 


0.45 


0.35 


60 




57sw 


BSDL3075 


5 


48 


35 


-70 


35 


57 


C 


0.55 


0.50 


120 




57nw 


BSDL3068 


5 


48 


35 


-69 


41 


26 


A 


1.70 


1.50 


70 




86sw 


BSDL3052 


5 


48 


35 


-66 


43 


13 


AC 


0.65 


0.55 


150 




57sw 


BSDL3069 


5 


48 


36 


-70 


06 


24 


NA 


0.65 


0.55 


60 


in NGC2122 


57sw 


BSDL3076 


5 


48 


36 


-70 


32 


33 


A 


0.60 


0.50 


30 




86sw 


BM94 


5 


48 


36 


-67 


20 


31 


AC 


0.80 


0.65 


50 




86sw 


BM93 


5 


48 


36 


-67 


24 


54 


AC 


0.40 


0.35 


10 




86sw 


BSDL3053 


5 


48 


36 


-66 


51 


58 


AC 


0.60 


0.55 


100 




57sw 


LMC-N180A 


5 


48 


38 


-70 


05 


34 


NC 


0.45 


0.40 


120 


in NGC2122 


86sw 


BSDL3059 


5 


48 


39 


-67 


23 


40 


A 


1.00 


0.65 


130 




57sw 


BSDL3079 


5 


48 


40 


-70 


38 


01 


AC 


1.10 


0.90 


10 




57nw 


BM95 


5 


48 


40 


-67 


52 


38 


CA 


0.50 


0.50 


— 




86nw 


BSDL3044 


5 


48 


41 


-64 


43 


37 


AC 


0.70 


0.60 


170 




57nw 


LMC-DEM324 


5 


48 


43 


-69 


50 


37 


NA 


1.00 


1.00 


— 




33se 


SL737,LW312,KMHK1432 


5 


48 


44 


-75 


44 


00 


C 


1.00 


1.00 


— 




57sw 


SL733,LW310,KMHK1412 


5 


48 


44 


-71 


38 


45 


C 


1.20 


1.10 


40 




57sw 


BSDL3078 


5 


48 


44 


-70 


13 


41 


AC 


0.45 


0.35 


100 








5 


48 


45 


-65 


09 


15 




i in 

1 . 1U 


i nn 
1 .uu 


ou 




57sw 


BSDL3077 


5 


48 


46 


-70 


00 


44 


NA 


2.20 


1.40 


100 


in LMC-N180 


57sw 


KMHK1408 


5 


48 


46 


-70 


28 


23 


C 


1.10 


1.10 






86sw 


BM96 


5 


48 


46 


-67 


28 


05 


A 


0.70 


0.60 


160 




57sw 


BSDL3080 


5 


48 


49 


-70 


03 


56 


NC 


0.50 


0.45 


40 


in NGC2122 


57sw 


BSDL3081 


5 


48 


51 


-70 


03 


10 


NC 


0.60 


0.50 


100 


in NGC2122 


57sw 


BSDL3089 


5 


48 


51 


-70 


42 


39 


AC 


0.40 


0.35 


70 




57sw 


BSDL3088 


5 


48 


51 


-70 


46 


09 


AC 


0.65 


0.65 






57sw 


BSDL3083 


5 


48 


52 


-70 


04 


12 


NC 


0.50 


0.40 


10 


in NGC2122 


86sw 


KMHK1395 


5 


48 


52 


-66 


25 


58 


CA 


0.50 


0.45 


20 




86nw 


SL724,LW305,KMHK1388 


5 


48 


52 


-64 


38 


03 


C 


0.90 


0.90 






57sw 


KMHK1410 


5 


48 


53 


-70 


14 


19 


C 


0.80 


0.80 






57sw 


SL734,ES057SC42,KMHK1413 


5 


48 


55 


-71 


03 


33 


c 


1.40 


1.40 




in BSDL3042 



87 



Table 1. (continued) 



Plate 
(1) 


Name 
(2) 


RA(2000) 

h m s 

(3) 


Decl(2000) 
(4) 


T 

(5) 


Dmax 
(6) 


Dmin 
(7) 


PA 

o 

(8) 


Remarks 
(9) 


57sw 


NGC2122,LMC-N180B,SL731, 


5 


48 


55 


-70 


04 


07 


NA 


6.50 


5.00 


50 


in LMC-N180 & LH117,LMC-DEM323,ES057EN41 


57sw 


HS418 


5 


48 


56 


-69 


57 


33 


C 


0.50 


0.35 


100 


-t-neb?+gal? 


86sw 


HS421,KMHK1401 


5 


48 


56 


-67 


05 


39 


c 


0.50 


0.50 


— 




86sw 


BM97 


5 


48 


56 


-67 


26 


20 


A 


0.80 


0.65 


80 




57nw 


BSDL3085 


5 


48 


57 


-69 


38 


29 


A 


0.55 


0.35 


150 




57nw 


BSDL3086 


5 


48 


58 


-69 


40 


31 


AC 


0.35 


0.30 


20 




57nw 


BSDL3087 


5 


48 


58 


-69 


43 


36 


AC 


0.35 


0.30 


50 




57sw 


LMC-DEM325 


5 


48 


58 


-69 


59 


40 


NA 


1.70 


1.70 


— 


in LMC-N180 


86sw 


KMHK1400 


5 


48 


59 


-66 


29 


29 


CA 


0.80 


0.70 


130 




86nw 


SL726,LW306,KMHK1390 


5 


48 


59 


-64 


43 


58 


C 


0.85 


0.85 


— 




86sw 


SL727,LW307,KMHK1393 


5 


49 


01 


-65 


00 


43 


C 


1.50 


1.50 


— 




86nw 


KMHK1391 


5 


49 


01 


-64 


20 


48 


c 


0.80 


0.80 


— 




86sw 


BSDL3070 


5 


49 


02 


-67 


05 


53 


A 


0.65 


0.50 


30 




86sw 


SL728,LW308,BH46C1, 


5 


49 


02 


-65 


41 


41 


C 


0.95 


0.85 


140 


mP & KMHK1397 


57sw 


BSDL3094 


5 


49 


04 


-71 


14 


33 


A 


1.40 


1.10 


100 




57nw 


KMHK1411 


5 


49 


04 


-69 


33 


23 


CA 


0.55 


0.40 


40 




86sw 


LW309.KMHK1396 


5 


49 


04 


-65 


12 


15 


C 


0.90 


0.90 


— 




86sw 


KMHK1404 


5 


49 


05 


-66 


47 


10 


CA 


0.65 


0.65 


— 




57sw 


KMHK1414 


5 


49 


07 


-70 


03 


05 


NA 


1.20 


1.00 


50 


in NGC2122 


57sw 


BSDL3093 


5 


49 


09 


-70 


29 


40 


A 


0.90 


0.50 


50 




57nw 


BSDL3084 


5 


49 


09 


-68 


16 


19 


A 


1.50 


1.50 


— 




86sw 


BH46C2,KMHK1402 


5 


49 


09 


-65 


42 


51 


C 


0.65 


0.55 


40 


mP 


57nw 


SL730,BM98,KMHK1407 


5 


49 


11 


-67 


30 


44 


C 


1.50 


1.50 


— 


mP 


57sw 


BSDL3099 


5 


49 


12 


-71 


27 


11 


AC 


0.50 


0.40 


160 




57sw 


LMC-N180 


5 


49 


13 


-70 


06 


23 


NA 


14.0 


7.00 


140 




86sw 


HS422.KMHK1406 


5 


49 


14 


-66 


46 


37 


C 


0.90 


0.80 


20 




57nw 


BSDL3082 


5 


49 


15 


-67 


33 


19 


A 


0.60 


0.60 


— 




57nw 


BSDL3092 


5 


49 


16 


-69 


40 


53 


CA 


0.35 


0.25 


170 




57sw 


SL736.KMHK1420 


5 


49 


17 


-70 


47 


52 


C 


0.80 


0.65 


70 


mP 


57sw 


BSDL3097 


5 


49 


17 


-70 


48 


17 


AC 


0.55 


0.45 


100 


mP 


57sw 


BSDL3098 


5 


49 


17 


-70 


49 


50 


AC 


0.45 


0.40 


60 




86sw 


BM99 


5 


49 


18 


-67 


20 


17 


AC 


0.85 


0.70 


100 




57nw 


BM100 


5 


49 


19 


-67 


30 


31 


AC 


0.80 


0.60 


150 


mP 


57sw 


BSDL3101 


5 


49 


20 


-71 


38 


33 


AC 


0.60 


0.45 


60 




57sw 


BSDL3100 


5 


49 


20 


-70 


51 


49 


A 


0.80 


0.65 


80 




86nw 


SL729,LW311,KMHK1399 


5 


49 


20 


-63 


07 


45 


C 


1.20 


1.10 


100 




86sw 


BM101 


5 


49 


21 


-67 


21 


58 


AC 


0.90 


0.80 


140 




57nw 


BSDL3095 


5 


49 


24 


-69 


34 


51 


A 


0.90 


0.80 


60 




57nw 


BM102 


5 


49 


24 


-67 


47 


20 


A 


0.50 


0.40 


60 




57nw 


LMC-DEM327 


5 


49 


26 


-69 


20 


29 


NA 


4.50 


3.50 


110 




33ne 


LW315,KMHK1446 


5 


49 


27 


-74 


42 


04 


C 


1.20 


1.20 


— 




57nw 


BSDL3090 


5 


49 


28 


-67 


32 


12 


A 


0.80 


0.70 


70 




57nw 


BM103 


5 


49 


30 


-68 


09 


01 


AC 


0.70 


0.65 


30 


in LMC-DEM328 


57nw 


BSDL3091 


5 


49 


31 


-67 


32 


59 


A 


0.65 


0.60 


90 




57sw 


LH118,LMC-DEM326e 


5 


49 


33 


-70 


06 


17 


AN 


3.90 


2.80 


150 


in LMC-N180 


86sw 


KMHK1409 


5 


49 


33 


-65 


17 


10 


CA 


0.65 


0.60 


130 




57sw 


H88-345 


5 


49 


34 


-70 


58 


16 


A 


1.00 


0.75 


170 




57sw 


HS424.KMHK1425 


5 


49 


36 


-70 


41 


35 


C 


0.85 


0.70 


150 




57nw 


SL732,BM104,KMHK1415 


5 


49 


36 


-67 


38 


47 


C 


1.10 


1.00 


130 




57sw 


KMHK1421 


5 


49 


38 


-70 


04 


43 


C 


0.65 


0.65 


— 


in LH118 


57nw 


BM105 


5 


49 


39 


-67 


48 


14 


A 


0.80 


0.65 


10 




57nw 


BSDL3102 


5 


49 


42 


-69 


35 


12 


AC 


0.55 


0.40 


140 




57nw 


BM106,KMHK1419 


5 


49 


42 


-68 


05 


33 


C 


0.55 


0.55 


— 


in LMC-DEM328 


57sw 


SL740.KMHK1427 


5 


49 


45 


-70 


12 


39 


C 


1.60 


1.50 


100 




86so 


BSDL3096 


5 


49 


46 


-67 


18 


21 


AC 


1.10 


0.85 


160 




86sw 


KMHK1416 


5 


49 


47 


-67 


02 


54 


CA 


0.90 


0.80 


30 








5 


49 


48 


-69 


59 


56 




u.oo 


n a 

U.4±D 


120 




57sw 


BSDL3105 


5 


49 


51 


-69 


58 


32 


A 


0.55 


0.50 


70 




57nw 


KMHK1422 


5 


49 


51 


-68 


58 


09 


CA 


0.80 


0.80 






57sw 


BSDL3108 


5 


49 


54 


-70 


25 


49 


A 


0.70 


0.55 


100 




57nw 


BM108 


5 


49 


54 


-68 


14 


28 


A 


1.00 


0.70 


30 


in LH119 


57nw 


BSDL3106 


5 


49 


55 


-69 


46 


51 


A 


1.90 


1.10 







57sw 


C10.KMHK1435 


5 


49 


56 


-71 


12 


48 


CA 


1.10 


1.00 


100 




57sw 


SL744,KMHK1434 


5 


49 


56 


-70 


51 


17 


C 


1.30 


1.30 






57nw 


LH119 


5 


49 


59 


-68 


14 


36 


A 


4.20 


3.00 


160 


in LMC-DEM328 


33ne 


SL749,LW317,KMHK1449 


5 


50 


00 


-73 


02 


51 


C 


1.60 


1.60 






57sw 


C9 


5 


50 


00 


-71 


09 


58 


C 


0.50 


0.50 




mP,gal?neb?sup 


86sw 


SL739,LW313,KMHK1418 


5 


50 


00 


-65 


30 


36 


C 


1.50 


1.50 






57sw 


HS425,KMHK1431 


5 


50 


02 


-70 


04 


51 


AC 


0.95 


0.80 


80 


in LMC-N180 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


57nw 


BM110 


5 


50 


02 


-68 


14 


22 


AC 


0.50 


0.50 


— 


in LH119 


57sw 


H88-346 


5 


50 


03 


-71 


03 


11 


C 


0.40 


0.35 







57nw 


H7,SL735,ESO57SC43,BM109, 


5 


50 


03 


-67 


43 


05 


C 


2.30 


2.30 


— 


& KMHK1424 


57nw 


BSDL3109 


5 


50 


04 


-69 


37 


48 


CA 


0.45 


0.45 


— 




86nw 


SL738,LW314,KMHK1417 


5 


50 


06 


-64 


09 


16 


C 


0.85 


0.85 


— 




57sw 


BSDL3116 


5 


50 


07 


-71 


48 


03 


AC 


0.65 


0.60 


160 




57nw 


KMHK1428 


5 


50 


08 


-68 


14 


45 


C 


0.80 


0.80 


— 


in LH119 


57sw 


SL747,KMHK1441 


5 


50 


09 


-71 


09 


39 


C 


1.60 


1.60 


— 


mP 


86sw 


BSDL3103 


5 


50 


11 


-67 


10 


17 


CA 


0.80 


0.65 


60 




57nw 


BSDL3107 


5 


50 


13 


-68 


07 


57 


A 


0.90 


0.75 


50 


in LMC-DEM328 


57sw 


SL748.KMHK1437 


5 


50 


15 


-70 


25 


40 


C 


1.20 


1.20 


— 




57sw 


BSDL3114 


5 


50 


17 


-70 


14 


21 


C 


0.55 


0.55 


— 


galaxy? 


57sw 


HS427.KMHK1443 


5 


50 


17 


-70 


36 


56 


c 


0.90 


0.80 


70 




57sw 


BSDL3115 


5 


50 


21 


-70 


34 


43 


A 


0.90 


0.75 


60 




57sw 


H88-347 


5 


50 


21 


-70 


59 


43 


AC 


0.50 


0.35 


120 




57nw 


BM112 


5 


50 


21 


-68 


39 


27 


AC 


0.95 


0.60 


100 


in BSDL3111 


86sw 


KMHK1423 


5 


50 


22 


-65 


01 


02 


C 


0.55 


0.50 


20 




57nw 


BSDL3111 


5 


50 


23 


-68 


39 


32 


A 


1.80 


1.50 


90 




86sw 


SL743,KMHK1430 


5 


50 


23 


-67 


14 


20 


C 


0.95 


0.95 


— 




86sw 


BM111 


5 


50 


23 


-67 


23 


02 


A 


0.95 


0.75 


140 




86sw 


SL741,HS426,KMHK1429 


5 


50 


25 


-66 


51 


41 


C 


1.40 


1.40 


— 




57sw 


BSDL3118 


5 


50 


27 


-70 


25 


47 


c 


0.55 


0.45 


10 


br*in 


57nw 


BSDL3112 


5 


50 


27 


-68 


23 


35 


NA 


5.50 


4.50 


80 


in LMC-DEM328 


57sw 


KMHK1448 


5 


50 


28 


-70 


32 


33 


C 


0.70 


0.65 


140 




86sw 


BSDL3110 


5 


50 


29 


-67 


09 


42 


AC 


0.70 


0.55 


70 




57nw 


LH120sw 


5 


50 


32 


-68 


10 


33 


A 


4.50 


3.00 


30 


in LMC-DEM328 


33se 


SL754,LW322,KMHK1473 


5 


50 


34 


-75 


22 


19 


C 


0.80 


0.80 


— 




86nw 


NGC2120,SL742,LW316, 


5 


50 


34 


-63 


40 


31 


c 


2.20 


2.20 


— 


& ES086SC34.KMHK1426 


57nw 


BSDL3119 


5 


50 


38 


-69 


51 


32 


A 


2.80 


1.40 


150 




57nw 


SL745,BM115,KMHK1438 


5 


50 


38 


-68 


00 


47 


C 


1.10 


1.10 


— 




86sw 


BSDL3113 


5 


50 


40 


-66 


57 


38 


A 


1.10 


0.90 


80 




57sw 


H88-348 


5 


50 


42 


-71 


08 


49 


AC 


0.55 


0.40 


160 




86sw 


LW318.KMHK1433 


5 


50 


43 


-65 


18 


14 


C 


1.10 


1.10 


— 




57nw 


BM118 


5 


50 


44 


-68 


06 


57 


CA 


0.60 


0.55 


140 


mP,in LH120nc 


86sw 


BM114,KMHK1440 


5 


50 


44 


-67 


23 


06 


AC 


0.90 


0.75 


80 




57nw 


SL746,BM116,KMHK1442 


5 


50 


44 


-67 


34 


54 


C 


0.95 


0.95 


— 




57sw 


BSDL3123 


5 


50 


45 


-70 


34 


34 


C 


0.45 


0.45 


— 




57nw 


BM117.KMHK1445 


5 


50 


45 


-67 


54 


38 


c 


0.65 


0.65 


— 




86sw 


KMHK1436 


5 


50 


47 


-65 


37 


15 


c 


0.70 


0.70 


— 




57sw 


HS430.KMHK1456 


5 


50 


48 


-71 


02 


46 


c 


0.90 


0.65 


100 


mP 


57sw 


Cll 


5 


50 


48 


-71 


42 


28 


c 


0.40 


0.40 


— 




57sw 


KMHK1454 


5 


50 


48 


-70 


14 


08 


c 


1.00 


0.80 


30 


mP 


57nw 


BSDL3120 


5 


50 


48 


-69 


14 


40 


A 


1.50 


1.00 


30 




86sw 


HS428.KMHK1444 


5 


50 


50 


-67 


10 


07 


C 


0.65 


0.60 


170 




57sw 


BSDL3125 


5 


50 


51 


-70 


14 


28 


CA 


0.40 


0.35 


40 


mP 


57nw 


HS429.KMHK1453 


5 


50 


52 


-69 


42 


22 


CA 


0.60 


0.55 


70 




57nw 


NGC2125,SL750,ESO57SC44, 


5 


50 


53 


-69 


28 


43 


C 


1.10 


1.10 


— 


& KMHK1451 


57nw 


BM119 


5 


50 


53 


-68 


06 


56 


A 


0.80 


0.45 


70 


mP,in LH120ne 


57nw 


BSDL3124 


5 


50 


55 


-69 


47 


15 


A 


0.55 


0.45 


120 




57sw 


BSDL3128 


5 


50 


58 


-70 


28 


51 


A 


1.00 


0.85 


70 




57sw 


H88-350 


5 


50 


58 


-70 


55 


48 


AC 


0.50 


0.45 


120 




86sw 


BSDL3117 


5 


50 


58 


-66 


56 


04 


A 


0.85 


0.55 


50 




57sw 


H88-351.KMHK1460 


5 


51 


00 


-71 


02 


30 


CA 


0.80 


0.55 


160 


mP,in BSDL3136 


57nw 


LH120nc 


5 


51 


00 


-68 


06 


31 


A 


3.90 


3.00 


70 


in LMC-DEM328 


57sw 


BSDL3136 


5 


51 


01 


-71 


02 


42 


A 


2.50 


0.90 


130 




57sw 


BSDL3137 


5 


51 


03 


-71 


14 


23 


AC 


0.50 


0.40 


20 






do pit q i 97 


5 


51 


04 


-69 


45 


27 




U. ( D 


u.oo 


*3n 
ou 




57nw 


HS432.KMHK1457 


5 


51 


05 


-69 


48 


30 


AC 


1.20 


1.00 


30 




86nw 


LW319,KMHK1439 


5 


51 


05 


-64 


11 


16 


C 


0.70 


0.70 






57sw 


H88-349 


5 


51 


06 


-71 


10 


24 


CA 


0.40 


0.40 






57sw 


BSDL3134 


5 


51 


07 


-70 


19 


10 


AC 


0.65 


0.50 


150 




57nw 


BSDL3132 


5 


51 


10 


-69 


52 


17 


A 


1.70 


1.10 


90 




86so 


BM121 


5 


51 


10 


-67 


20 


16 


AC 


0.65 


0.65 






57nw 


LMC-DEM328 


5 


51 


12 


-68 


12 


37 


NA 


30.0 


30.0 






86sw 


HS431,KMHK1450 


5 


51 


12 


-67 


11 


24 


AC 


0.80 


0.70 


150 




57sw 


H88-353 


5 


51 


14 


-70 


56 


08 


C 


0.60 


0.55 


70 


br*in 


57nw 


KMHK1459 


5 


51 


14 


-69 


07 


29 


C 


0.90 


0.90 






86sw 


BSDL3121 


5 


51 


16 


-66 


35 


28 


A 


1.20 


1.00 


130 




86sw 


LW321.KMHK1452 


5 


51 


18 


-66 


35 


29 


CA 


0.70 


0.60 


150 


in BSDL3121 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


57nw 


BSDL3129 


5 


51 


19 


-68 


36 


26 


AC 


0.45 


0.25 







57nw 


BSDL3130 


5 


51 


20 


-68 


36 


49 


AC 


0.40 


0.25 


150 




86nw 


LW320.KMHK1447 


5 


51 


20 


-62 


59 


33 


C 


1.20 


1.10 


30 




86so 


BSDL3126 


5 


51 


21 


-67 


18 


31 


AC 


0.55 


0.45 


120 




57sw 


BSDL3141 


5 


51 


22 


-70 


40 


08 


AC 


0.50 


0.50 


— 


br*north 


57nw 


NGC2127,SL751,ES057SC45, 


5 


51 


22 


-69 


21 


39 


C 


1.50 


1.50 


— 


& KMHK1462 


86sw 


BSDL3122 


5 


51 


22 


-66 


03 


12 


AC 


0.55 


0.40 


70 




57nw 


BM122 


5 


51 


24 


-67 


35 


14 


A 


1.10 


1.00 


110 




57sw 


H88-352 


5 


51 


25 


-71 


13 


36 


C 


0.40 


0.30 


150 




57sw 


BSDL3142 


5 


51 


25 


-70 


25 


14 


C 


0.55 


0.55 


— 




57sw 


NGC2133,SL757,ES057SC46, 


5 


51 


28 


-71 


10 


29 


C 


1.60 


1.60 


— 


& KMHK1471 


57sw 


SL756,KMHK1467 


5 


51 


28 


-70 


27 


28 


c 


1.20 


1.20 


— 




57nw 


BM123 


5 


51 


30 


-67 


31 


35 


CA 


0.45 


0.40 


60 




86so 


BSDL3133 


5 


51 


31 


-67 


26 


12 


AC 


0.50 


0.50 


— 




86so 


BSDL3131 


5 


51 


33 


-67 


11 


38 


A 


1.00 


0.50 


10 




57sw 


HS435.KMHK1472 


5 


51 


35 


-71 


01 


19 


C 


0.50 


0.40 


10 




86se 


BSDL3135 


5 


51 


35 


-67 


12 


53 


AC 


1.10 


0.90 


20 




57nw 


HS434,KMHK1466 


5 


51 


36 


-69 


15 


25 


C 


1.10 


1.00 


50 




57nw 


BSDL3139 


5 


51 


36 


-68 


42 


19 


AC 


0.40 


0.35 


120 




57nw 


BM124 


5 


51 


37 


-68 


05 


22 


A 


0.50 


0.45 


40 


in LH121 


57nw 


SL752,BM125,KMHK1463 


5 


51 


37 


-68 


09 


51 


C 


1.00 


1.00 


— 


in LMC-DEM328 


57sw 


BSDL3148 


5 


51 


42 


-71 


13 


37 


A 


1.50 


1.00 


30 




86sc 


BSDL3138 


5 


51 


43 


-67 


15 


25 


C 


0.75 


0.60 


20 




86sw 


NGC2123,SL755,LW324, 


5 


51 


43 


-65 


19 


17 


C 


1.50 


1.50 


— 


& ES086SC36,KMHK1458 


86sw 


LW323.KMHK1455 


5 


51 


45 


-63 


51 


19 


c 


1.40 


1.20 


70 




57nw 


HS436.KMHK1470 


5 


51 


47 


-69 


18 


25 


c 


0.55 


0.50 


160 




57nw 


HS433,BM126,KMHK1465 


5 


51 


47 


-67 


35 


36 


A 


1.00 


0.90 


110 




86sw 


SL753,LW325,KMHK1461 


5 


51 


47 


-65 


52 


30 


C 


1.10 


1.00 







57sw 


H88-354 


5 


51 


48 


-70 


56 


27 


AC 


0.55 


0.45 


20 




57nw 


BSDL3143 


5 


51 


50 


-68 


36 


11 


AC 


0.50 


0.30 


150 




86so 


BSDL3140 


5 


51 


50 


-67 


16 


07 


AC 


0.90 


0.85 


100 




57sw 


HS438,BRHT57b,KMHK1477 


5 


51 


53 


-70 


51 


07 


CA 


0.90 


0.85 


50 


mP 


57sw 


NGC2134,SL760,ESO57SC47, 


5 


51 


56 


-71 


05 


51 


C 


2.80 


2.80 


— 


& KMHK1480 


57sw 


BRHT57a,H88-355 


5 


51 


58 


-70 


50 


03 


C 


0.85 


0.80 


40 


mP 


86so 


KMHK1468 


5 


52 


02 


-67 


16 


37 


C 


0.90 


0.80 


170 




57sw 


BSDL3149 


5 


52 


03 


-69 


57 


21 


A 


0.55 


0.50 


60 




86se 


BM128 


5 


52 


04 


-67 


24 


19 


AC 


0.55 


0.45 


160 




57nw 


BM129 


5 


52 


04 


-67 


52 


16 


AC 


0.65 


0.50 


140 


mP 


57sw 


H88-356 


5 


52 


05 


-70 


51 


49 


A 


0.65 


0.45 


150 




57nw 


BSDL3150 


5 


52 


06 


-69 


40 


52 


AC 


0.80 


0.60 


150 


mP 


57sw 


H88-357 


5 


52 


07 


-71 


30 


23 


AC 


0.75 


0.65 


140 




57nw 


KMHK1475 


5 


52 


07 


-69 


01 


02 


C 


0.80 


0.70 


40 




57nw 


HS439,KMHK1478 


5 


52 


07 


-69 


32 


54 


C 


1.00 


1.00 


— 




86sw 


BSDL3144 


5 


52 


07 


-66 


35 


15 


A 


0.65 


0.50 


80 




57nw 


BM130 


5 


52 


08 


-67 


52 


01 


AC 


0.75 


0.60 


80 


mP 


57sw 


SL761.KMHK1482 


5 


52 


09 


-70 


54 


19 


C 


0.90 


0.90 


— 




57nw 


SL759,KMHK1479 


5 


52 


09 


-69 


40 


36 


C 


1.00 


0.90 





mP 


57nw 


BM132 


5 


52 


09 


-68 


18 


36 


CA 


0.90 


0.70 


100 


in LH121 


86so 


BSDL3146 


5 


52 


10 


-67 


19 


11 


A 


1.10 


0.90 


120 




57sw 


BSDL3158 


5 


52 


11 


-71 


51 


30 


CA 


1.00 


0.85 


40 




57nw 


BM131 


5 


52 


11 


-68 


09 


45 


AC 


1.00 


1.00 


— 


in LH121 


57sw 


BSDL3154 


5 


52 


13 


-70 


52 


10 


A 


0.85 


0.70 


20 




57nw 


BSDL3151 


5 


52 


13 


-69 


28 


20 


A 


1.10 


0.95 


60 




57nw 


BM133 


5 


52 


14 


-68 


12 


10 


C 


0.50 


0.50 


— 


in LH121 


57nw 


HS437 


5 


52 


14 


-68 


13 


34 


C 


0.50 


0.45 


70 


in BM134 


57nw 


BM134,KMHK1474 


5 


52 


14 


-68 


13 


44 


AC 


1.20 


0.90 


40 


in LH121 






5 


52 


15 


-69 


28 


27 


r 1 


U.OO 


30 


i nn 


in jjUoI-jO-ldi .compacr 


86sc 


BSDL3147 


5 


52 


19 


-67 


15 


19 


c 


0.50 


0.50 






57nw 


LH121 


5 


52 


21 


-68 


11 


42 


A 


17.0 


7.00 


170 


in LMC-DEM328 


86se 


NGC2130,SL758,ESO86SC37, 


5 


52 


23 


-67 


20 


02 


c 


1.40 


1.30 


160 


& KMHK1476 


57nw 


BM136 


5 


52 


29 


-67 


30 


05 


A 


0.80 


0.65 


40 




57nw 


BSDL3155 


5 


52 


30 


-69 


22 


00 


A 


0.90 


0.70 


50 




86ne 


OHSC27.KMHK1469 


5 


52 


30 


-63 


36 


05 


C 


0.60 


0.50 


170 


mP 


57nw 


BM138 


5 


52 


31 


-67 


58 


24 


CA 


0.50 


0.45 







86ne 


BSDL3145 


5 


52 


31 


-63 


35 


41 


CA 


0.55 


0.35 


160 


mP 


57nw 


BM137.KMHK1481 


5 


52 


32 


-68 


09 


47 


CA 


0.85 


0.75 


80 


in LH121 


57nw 


HS440,BM140,KMHK1483 


5 


52 


35 


-68 


17 


17 


C 


0.85 


0.80 


70 


in LH121 


57nw 


HS441.KMHK1485 


5 


52 


37 


-69 


08 


56 


C 


0.65 


0.65 






57nw 


BM141 


5 


52 


37 


-68 


08 


00 


AC 


0.60 


0.60 




in LH121 



90 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


86so 


BM139 


5 


52 


37 


-67 


24 


36 


AC 


0.45 


0.35 


70 




57sw 


H88-358 


5 


52 


39 


-71 


12 


02 


A 


0.65 


0.50 







57nw 


BSDL3153 


5 


52 


42 


-67 


28 


59 


A 


1.10 


0.85 


90 




57sw 


BSDL3161 


5 


52 


47 


-70 


12 


35 


A 


0.65 


0.55 


70 




57nw 


BSDL3156 


5 


52 


51 


-67 


31 


19 


AC 


0.70 


0.65 


30 




57sw 


HS443.KMHK1492 


5 


52 


52 


-70 


53 


16 


CA 


0.85 


0.75 


30 




57nw 


BM142 


5 


52 


52 


-67 


33 


47 


AC 


0.50 


0.40 


100 




57nw 


SL763.KMHK1488 


5 


52 


53 


-69 


47 


05 


C 


1.30 


1.30 


— 




86se 


BSDL3157 


5 


52 


55 


-67 


09 


01 


A 


0.65 


0.45 


60 




57nw 


KMHK1489 


5 


52 


57 


-69 


31 


51 


C 


0.95 


0.85 


150 




57nw 


NGC2136,SL762,ES057SC48, 


5 


52 


59 


-69 


29 


33 


C 


2.80 


2.50 


140 


mP & BRHT22a,KMHK1490 


57sw 


SL766.KMHK1494 


5 


53 


00 


-70 


32 


07 


c 


0.95 


0.90 


80 




57nw 


HS442,BM144,KMHK1487 


5 


53 


03 


-67 


42 


37 


c 


0.55 


0.50 







86so 


BM143 


5 


53 


04 


-67 


27 


32 


A 


0.80 


0.50 





br*cdgc 


86so 


KMHK1486 


5 


53 


06 


-67 


21 


44 


C 


0.60 


0.55 


160 




57nw 


BM148 


5 


53 


07 


-68 


06 


39 


AC 


0.50 


0.50 


— 


in LMC-DEM328 


86se 


BM146 


5 


53 


08 


-67 


23 


08 


AC 


0.85 


0.65 


30 




57nw 


BM147 


5 


53 


09 


-67 


30 


52 


AC 


0.60 


0.55 


90 




57sw 


SL767,KMHK1498 


5 


53 


11 


-70 


30 


30 


C 


0.90 


0.80 


50 




86ne 


KMHK1484 


5 


53 


11 


-63 


48 


26 


CA 


0.75 


0.65 


120 




57nw 


NGC2137,SL764,ES057SC49, 


5 


53 


12 


-69 


28 


57 


C 


1.10 


1.00 


30 


mP & BRHT22b,KMHK1495 


86so 


BSDL3162 


5 


53 


14 


-67 


22 


31 


A 


0.60 


0.50 


100 




57sw 


KMHK1504 


5 


53 


15 


-71 


53 


32 


C 


0.70 


0.60 


40 




86se 


BSDL3163 


5 


53 


16 


-67 


20 


07 


A 


1.10 


1.00 


40 




57nw 


BM149 


5 


53 


22 


-67 


38 


51 


C 


1.00 


0.90 


80 




86se 


BSDL3160 


5 


53 


22 


-65 


12 


01 


A 


0.90 


0.70 


10 




57sw 


SL769.KMHK1499 


5 


53 


23 


-70 


04 


16 


C 


1.80 


1.80 


— 




86so 


KMHK1491 


5 


53 


23 


-67 


25 


42 


c 


0.80 


0.65 


130 


mP 


86ne 


BSDL3159 


5 


53 


23 


-64 


54 


48 


CA 


1.20 


1.10 


170 




57sw 


H88-361 


5 


53 


24 


-71 


02 


49 


A 


0.80 


0.60 


20 




57nw 


BM150 


5 


53 


25 


-68 


06 


40 


AC 


0.60 


0.55 


50 


in LMC-DEM328 


57sw 


H88-365.KMHK1507 


5 


53 


27 


-71 


41 


10 


C 


0.70 


0.65 


40 




57sw 


SL775,LW327,KMHK1506 


5 


53 


27 


-71 


42 


57 


C 


1.20 


1.20 


— 




57nw 


BSDL3167 


5 


53 


31 


-68 


10 


22 


NA 


4.70 


2.80 


140 


in LMC-DEM328 


86so 


BSDL3164 


5 


53 


31 


-67 


01 


14 


CA 


0.55 


0.45 


170 




57sw 


H88-362 


5 


53 


34 


-71 


02 


29 


AC 


0.45 


0.35 


50 




86so 


NGC2135,SL765,ES086SC39, 


5 


53 


35 


-67 


25 


40 


C 


1.50 


1.50 


— 


mP & BM151.KMHK1496 


57sw 


BSDL3170 


5 


53 


38 


-71 


03 


15 


A 


1.00 


0.65 


130 




86so 


HS444,BRHT58a,KMHK1497 


5 


53 


38 


-67 


18 


47 


C 


1.10 


0.95 


110 


mT 


33nc 


SL776,LW328,KMHK1515 


5 


53 


39 


-73 


03 


24 


c 


1.80 


1.80 


— 




57nw 


BM152.KMHK1501 


5 


53 


39 


-68 


30 


29 


CA 


0.85 


0.75 


80 




57nw 


SL770,KMHK1503 


5 


53 


42 


-69 


20 


37 


C 


1.20 


1.10 


40 




57nw 


BM153 


5 


53 


42 


-68 


20 


48 


AC 


1.00 


0.75 


110 


in LMC-DEM328.br*in 


86so 


Ul 


5 


53 


43 


-67 


19 


26 


AC 


0.40 


0.30 


110 


mT 


86so 


U2,BRHT58b,KMHK1500 


5 


53 


47 


-67 


19 


26 


AC 


0.80 


0.70 


110 


mT 


86se 


BSDL3165 


5 


53 


47 


-65 


20 


08 


CA 


0.70 


0.60 


170 




86sc 


HS445,BM154,KMHK1502 


5 


53 


50 


-67 


23 


09 


C 


0.90 


0.90 


— 




57nw 


SL772,KMHK1508 


5 


53 


52 


-69 


38 


54 


c 


1.00 


0.90 


10 




86ne 


SL768,LW326,ES086SC38, 


5 


53 


54 


-63 


36 


52 


c 


2.20 


1.90 


120 


& KMHK1493 


57sw 


H88-366 


5 


54 


02 


-70 


52 


05 


A 


0.90 


0.65 


70 




57nw 


H8,SL771,ESO57SC50,BM155, 


5 


54 


02 


-67 


44 


02 


c 


2.10 


1.80 


30 


& KMHK1505 


86ne 


BSDL3168 


5 


54 


04 


-66 


45 


09 


A 


0.85 


0.75 


80 




57sw 


H88-367 


5 


54 


05 


-70 


50 


38 


CA 


0.40 


0.35 


130 




57sw 


KMHK1514 


5 


54 


06 


-70 


44 


46 


C 


0.75 


0.70 


40 


in BSDL3175 


86ne 


BSDL3166 


5 


54 


06 


-63 


03 


58 


C 


0.70 


0.65 


110 


north of very br* 


57nw 


BM157 


5 


54 


08 


-67 


38 


53 


A 


1.10 


0.90 


60 






DOJJLOl i O 


5 


54 


09 


-70 


44 


04 




o 

z.ou 


l.OU 


OU 




57sw 


SL779.KMHK1517 


5 


54 


11 


-71 


05 


31 


CA 


0.90 


0.80 


140 




57nw 


SL774,KMHK1512 


5 


54 


14 


-69 


00 


59 


C 


1.30 


1.10 


150 




57nw 


BM158 


5 


54 


16 


-67 


49 


10 


AC 


0.65 


0.55 


160 




57nw 


BSDL3173 


5 


54 


17 


-69 


12 


33 


A 


0.90 


0.65 


160 




57nw 


NGC2140,SL773,ESO57SC51, 


5 


54 


17 


-68 


36 


01 


C 


1.50 


1.50 




mP & BM159.KMHK1511 


86ne 


BSDL3169 


5 


54 


18 


-65 


08 


28 


AC 


1.10 


1.10 






57nw 


BM160 


5 


54 


19 


-68 


36 


33 


AC 


0.55 


0.55 




mP 


57nw 


BSDL3171 


5 


54 


20 


-68 


17 


10 


A 


5.40 


2.80 


100 




57sw 


NGC2145,SL780,ESO57SC52, 


5 


54 


22 


-70 


54 


04 


C 


1.50 


1.50 




& KMHK1520 


57nw 


H88-364,H80F5-1 


5 


54 


23 


-68 


18 


16 


C 


0.40 


0.30 


20 


in BSDL3171 


57nw 


BM162 


5 


54 


30 


-68 


44 


26 


AC 


0.80 


0.65 


120 




57nw 


BM161.KMHK1513 


5 


54 


30 


-67 


42 


44 


C 


1.10 


1.10 




mP 



91 



Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


86sc 


KMHK1510 


5 


54 


33 


-65 


44 


27 


CA 


0.45 


0.40 


30 




86so 


BSDL3172 


5 


54 


37 


-66 


06 


39 


A 


1.20 


0.90 


70 




86ne 


LW329.KMHK1509 


5 


54 


37 


-64 


53 


14 


AC 


0.65 


0.50 


30 




57sw 


HS446.KMHK1523 


5 


54 


38 


-70 


45 


57 


C 


0.90 


0.85 


70 




33nc 


SL783,LW333,KMHK1535 


5 


54 


39 


-74 


36 


19 


C 


1.50 


1.50 


— 




57sw 


SL781.KMHK1524 


5 


54 


41 


-70 


42 


01 


C 


1.00 


0.95 


60 




57nw 


BM163 


5 


54 


42 


-67 


42 


28 


AC 


0.90 


0.70 


10 


mP 


86ne 


BSDL3174 


5 


54 


43 


-66 


42 


50 


AC 


0.65 


0.55 


140 




57nw 


BSDL3177 


5 


54 


47 


-69 


07 


37 


A 


0.90 


0.80 


50 




86so 


BSDL3176 


5 


54 


48 


-67 


05 


06 


AC 


0.55 


0.55 


— 




86so 


NGC2138,SL777,LW330, 


5 


54 


48 


-65 


50 


12 


C 


1.20 


1.20 


— 


& ESO86SC40.KMHK1516 


57nw 


BSDL3178 


5 


54 


50 


-69 


15 


30 


A 


0.45 


0.40 


150 




57sw 


HS448.KMHK1526 


5 


54 


53 


-70 


09 


32 


C 


0.75 


0.75 


— 




86so 


SL778,LW331,KMHK1519 


5 


54 


55 


-66 


42 


48 


C 


0.65 


0.65 


— 




57sw 


H88-368.KMHK1528 


5 


54 


57 


-71 


05 


06 


C 


0.55 


0.55 


— 




86so 


HS447,KMHK1521 


5 


54 


58 


-67 


06 


50 


C 


1.20 


1.10 


160 




86ne 


LW332.KMHK1518 


5 


55 


07 


-64 


39 


16 


c 


1.00 


1.00 


— 




57nw 


SL782,BM166,KMHK1525 


5 


55 


09 


-68 


29 


33 


CA 


1.70 


1.40 


110 




86so 


KMHK1522 


5 


55 


11 


-67 


01 


56 


A 


0.55 


0.55 


— 




86so 


BM164 


5 


55 


11 


-67 


22 


54 


A 


0.90 


0.65 







86so 


BM165 


5 


55 


11 


-67 


24 


01 


CA 


0.40 


0.30 


110 




57sw 


BSDL3180 


5 


55 


14 


-69 


51 


30 


AC 


0.80 


0.80 


— 


br*in 


57nw 


BM167 


5 


55 


22 


-67 


54 


04 


AC 


0.60 


0.50 


50 




86se 


BSDL3179 


5 


55 


25 


-66 


32 


21 


A 


0.80 


0.75 


30 




57nw 


BM169 


5 


55 


32 


-68 


01 


49 


A 


0.90 


0.80 


110 




57nw 


KMHK1529 


5 


55 


33 


-68 


01 


57 


C 


0.60 


0.60 


— 


in BM169 


86ne 


OHSC28 


5 


55 


35 


-62 


20 


43 


C 


0.75 


0.65 


170 




57nw 


BM170 


5 


55 


37 


-67 


33 


29 


C 


0.40 


0.30 


30 




86so 


KMHK1527 


5 


55 


40 


-65 


37 


22 


AC 


0.55 


0.40 


140 




57nw 


LMC-N75A 


5 


55 


41 


-68 


09 


44 


NC 


0.55 


0.55 


— 




33nc 


NGC2161,SL789,LW337, 


5 


55 


42 


-74 


21 


14 


C 


2.30 


2.30 


— 


& ES033SC31.KMHK1544 


57nw 


H88-369.H80F5-3 


5 


55 


42 


-68 


21 


40 


c 


0.45 


0.40 


140 




57sw 


SL788,LW336,KMHK1536 


5 


55 


45 


-71 


11 


28 


c 


1.30 


1.30 


— 




57nw 


NGC2147,SL784,ES057SC54, 


5 


55 


45 


-68 


12 


09 


CN 


0.95 


0.95 


— 


sup? LMC-N75B & KMHK1531 


57nw 


BM172.KMHK1533 


5 


55 


52 


-67 


52 


09 


AC 


1.00 


0.70 


30 




57nw 


LMC-N75B.LH122 


5 


55 


53 


-68 


13 


42 


NA 


6.20 


5.20 


— 




57nw 


H88-370,H80F5-2,BM173, 


5 


55 


54 


-68 


07 


50 


C 


0.85 


0.75 


50 


& KMHK1534 


86so 


BSDL3181 


5 


55 


54 


-65 


16 


53 


C 


0.85 


0.75 


30 




57nw 


BM174 


5 


55 


56 


-68 


21 


34 


AC 


0.55 


0.45 


140 




86so 


LW335,U5,KMHK1532 


5 


55 


56 


-66 


57 


04 


AC 


0.70 


0.60 


80 




57nw 


SL785 


5 


55 


57 


-68 


13 


20 


NA 


1.90 


1.60 


150 


in LMC-N75B 


57sw 


SL787,KMHK1538 


5 


55 


59 


-70 


00 


49 


C 


1.00 


0.90 


20 




57sw 


H9,SL790,ESO57SC56, 


5 


56 


01 


-70 


20 


20 


C 


1.80 


1.60 


150 


& KMHK1540 


57nw 


KMHK1537 


5 


56 


06 


-69 


11 


48 


AC 


0.50 


0.50 


— 




86so 


LW334 


5 


56 


06 


-66 


16 


25 


C 


0.60 


0.55 


170 




86ne 


KMHK1530 


5 


56 


08 


-63 


38 


33 


CA 


0.85 


0.65 


40 




57nw 


BSDL3184 


5 


56 


12 


-68 


06 


10 


A 


0.55 


0.45 


140 




86so 


BSDL3183 


5 


56 


15 


-66 


55 


53 


AC 


0.45 


0.30 


160 




57nw 


NGC2151,SL786,ES057SC57, 


5 


56 


20 


-69 


01 


03 


C 


1.30 


1.30 


— 


& KMHK1541 


86ne 


BSDL3182 


5 


56 


21 


-64 


43 


35 


AC 


1.20 


1.00 


20 




57sw 


KMHK1542 


5 


56 


24 


-70 


38 


00 


CA 


0.80 


0.75 


30 




57nw 


BM176 


5 


56 


26 


-68 


03 


53 


A 


1.00 


1.00 


— 




86se 


BSDL3185 


5 


56 


28 


-67 


15 


04 


A 


0.80 


0.60 


20 




86so 


BSDL3186 


5 


56 


35 


-66 


57 


00 


AC 


0.55 


0.50 


140 




86so 


KMHK1539 


5 


56 


40 


-65 


21 


57 


C 


0.80 


0.80 


— 


br*cdgc 


57nw 


H88-372,H80F5-6 


5 


56 


48 


-68 


43 


37 


C 


0.50 


0.50 


— 








5 


56 


49 


-65 


18 


53 




1 20 


1 20 






57nw 


KMHK1547 


5 


56 


52 


-69 


30 


41 


CA 


0.60 


0.55 


60 




57nw 


BM177.KMHK1543 


5 


56 


53 


-67 


58 


05 


C 


0.95 


0.85 


60 




57nw 


SL791,BM179,KMHK1545 


5 


56 


55 


-68 


36 


47 


C 


1.50 


1.20 


100 




57nw 


BM178 


5 


56 


57 


-67 


34 


47 


CA 


0.40 


0.25 


170 




57nw 


H88-374,H80F5-7,BM181, 


5 


57 


16 


-68 


36 


50 


C 


0.90 


0.80 


100 


& KMHK1549 


86so 


KMHK1546 


5 


57 


18 


-65 


32 


05 


CA 


0.80 


0.70 


10 




57nw 


KMHK1550 


5 


57 


22 


-68 


58 


52 


C 


0.95 


0.95 






57sw 


SL797,KMHK1557 


5 


57 


23 


-70 


23 


36 


C 


1.30 


1.30 






57nw 


KMHK1554 


5 


57 


23 


-69 


37 


32 


C 


0.70 


0.70 






86so 


BSDL3188 


5 


57 


24 


-66 


16 


02 


CA 


0.85 


0.70 


30 




33se 


IC2161,SL802,LW345, 


5 


57 


25 


-75 


08 


23 


C 


1.60 


1.60 




& ES033SC35.KMHK1572 


86so 


BSDL3189 


5 


57 


32 


-65 


20 


46 


C 


0.90 


0.90 







Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Docl(2000) 

o / // 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


57nw 


NGC2157,SL794,ES057SC58, 


5 


57 


34 


-69 


11 


48 


C 


2.80 


2.80 


— 


& KMHK1558 


86ne 


LW340.KMHK1548 


5 


57 


35 


-64 


59 


49 


c 


1.10 


1.00 


170 




86so 


NGC2154,SL793,LW339, 


5 


57 


38 


-67 


15 


43 


c 


2.40 


2.40 


— 


& ES086SC42.KMHK1551 


33nc 


SL804,LW346,KMHK1569 


5 


57 


39 


-74 


10 


24 


c 


1.90 


1.90 


— 




57nw 


BM183 


5 


57 


39 


-67 


54 


08 


AC 


0.50 


0.45 


150 




57nw 


BRHT64b,BM182,KMHK1553 


5 


57 


40 


-67 


39 


35 


C 


0.65 


0.60 


150 


mP 


57sw 


SL805,LW343,KMHK1565 


5 


57 


42 


-71 


26 


57 


C 


1.20 


1.20 


— 




57nw 


NGC2156,SL796,ES057SC59, 


5 


57 


45 


-68 


27 


38 


C 


2.10 


2.10 


— 


& BM185.KMHK1560 


57nw 


BRHT64a,BM184,KMHK1559 


5 


57 


50 


-67 


39 


16 


c 


1.10 


1.00 


70 


mP 


86sc 


NGC2153,SL792,LW341, 


5 


57 


51 


-66 


24 


02 


c 


1.50 


1.50 


— 


& ES086SC43.KMHK1555 


86so 


SL795,LW342,KMHK1552 


5 


57 


52 


-65 


56 


51 


c 


1.00 


0.85 


150 


mP 


86so 


BSDL3190 


5 


57 


53 


-65 


56 


38 


c 


0.55 


0.45 


150 


mP 


57nw 


NGC2159,SL799,ESO57SC60, 


5 


57 


57 


-68 


37 


26 


c 


1.90 


1.90 


— 


& BM187,KMHK1561 


33nc 


NGC2173,SL807,LW348, 


5 


57 


58 


-72 


58 


43 


c 


2.60 


2.60 


— 


& ESO33SC34,KMHK1570 


86so 


BM186 


5 


58 


10 


-67 


27 


15 


AC 


0.65 


0.60 


20 




57nw 


NGC2160,SL801,ESO57SC61, 


5 


58 


12 


-68 


17 


24 


C 


1.40 


1.40 


— 


& BM188.KMHK1564 


86ne 


SL798,LW344,KMHK1556 


5 


58 


12 


-63 


53 


38 


C 


1.00 


0.85 


40 




57nw 


H88-377,H80F5-10,BM189, 


5 


58 


20 


-68 


21 


18 


C 


0.75 


0.75 


— 


& KMHK1566 


86so 


H10,SL800,LW349,ESO86SC44, 


5 


58 


20 


-67 


06 


26 


C 


1.80 


1.70 


100 


& KMHK1562 


57sw 


NGC2171,SL809,KMHK1571 


5 


58 


26 


-70 


39 


15 


C 


1.00 


0.85 







86so 


NGC2155,SL803,LW347, 


5 


58 


33 


-65 


28 


37 


C 


2.40 


2.40 


— 


& ES086SC45.KMHK1563 


57nw 


BSDL3193 


5 


58 


37 


-69 


16 


53 


A 


1.90 


1.50 


100 




57nw 


BSDL3192 


5 


58 


37 


-67 


56 


57 


CA 


0.45 


0.40 


150 




86se 


BSDL3191 


5 


58 


44 


-66 


32 


01 


A 


1.50 


1.20 


120 




86so 


KMHK1568 


5 


58 


46 


-66 


50 


39 


CA 


0.50 


0.45 


80 




57nw 


H88-378.H80F5-11 


5 


58 


48 


-68 


21 


50 


CA 


0.50 


0.40 


100 




86se 


SL806,LW350,KMHK1567 


5 


58 


50 


-66 


03 


27 


C 


0.95 


0.80 


30 




57nw 


BM190.KMHK1573 


5 


58 


53 


-67 


53 


51 


C 


0.60 


0.55 


70 


not NGC2171 


57nw 


NGC2164,SL808,ESO57SC62, 


5 


58 


54 


-68 


31 


04 


c 


2.80 


2.80 


— 


& BM191,KMHK1574 


57nw 


BSDL3194 


5 


58 


54 


-68 


57 


11 


AC 


0.80 


0.70 


80 




57nw 


H88-381,H80F5-14 


5 


58 


57 


-68 


57 


05 


C 


0.30 


0.25 


140 


in BSDL3194 


57nw 


SL810,BM192,KMHK1575 


5 


59 


10 


-68 


38 


20 


C 


0.90 


0.80 


130 




57nw 


BM193 


5 


59 


23 


-67 


48 


01 


C 


0.65 


0.50 


10 




57nw 


H88-382,H80F5-15 


5 


59 


24 


-68 


24 


16 


CA 


0.60 


0.60 


— 




86so 


BSDL3195 


5 


59 


27 


-66 


56 


22 


A 


0.60 


0.60 


— 




86se 


BSDL3196 


5 


59 


32 


-67 


05 


52 


AC 


0.90 


0.80 


20 




57nw 


NGC2166,SL811,ES057SC64, 


5 


59 


33 


-67 


56 


30 


C 


1.40 


1.40 


— 


& BM194,KMHK1576 


33nc 


BSDL3200 


5 


59 


34 


-73 


02 


34 


CA 


0.95 


0.80 


80 




86so 


KMHK1577 


5 


59 


50 


-66 


46 


08 


C 


0.75 


0.70 


160 




86so 


KMHK1578 


5 


59 


58 


-66 


26 


36 


CA 


0.90 


0.75 


160 




86se 


BSDL3197 


6 


00 


00 


-66 


28 


29 


A 


1.00 


0.90 


30 




57nw 


NGC2172,SL812,ES057SC65, 


6 


00 


05 


-68 


38 


13 


C 


1.70 


1.70 


— 


& BM195.KMHK1580 


57nw 


H88-383,H80F5-16,KMHK1583 


6 


00 


16 


-68 


55 


58 


C 


0.55 


0.55 


— 




57nw 


LW352,BM196,KMHK1582 


6 


00 


17 


-67 


45 


50 


c 


1.10 


0.90 


130 




86ne 


BSDL3198 


6 


00 


20 


-64 


52 


52 


AC 


0.70 


0.70 


— 




57nw 


BM197 


6 


00 


21 


-67 


37 


38 


AC 


0.55 


0.50 


140 




57nw 


BM198 


6 


00 


22 


-68 


40 


08 


AC 


0.50 


0.45 


80 




86sc 


BSDL3199 


6 


00 


26 


-65 


59 


59 


A 


0.90 


0.55 


170 




57nw 


BM199 


6 


00 


29 


-68 


14 


53 


AC 


0.65 


0.65 


— 


in H88-384 


57sw 


KMHK1587 


6 


00 


31 


-70 


33 


07 


C 


0.80 


0.80 


— 




86ne 


NGC2162,SL814,LW351, 


6 


00 


31 


-63 


43 


17 


C 


3.00 


3.00 


— 


& ES086SC47.KMHK1579 


86se 


SL813,LW353,KMHK1584 


6 


00 


32 


-67 


07 


30 


c 


1.30 


1.30 


— 




57nw 


H88-384,H80F5-17 


6 


00 


34 


-68 


14 


42 


A 


1.60 


1.30 


80 




57sw 


SL817.KMHK1588 


6 


00 


38 


-70 


04 


10 


C 


1.40 


1.40 


— 




86ne 


LW354.KMHK1581 


5 


00 


38 


-64 


45 


00 


CA 


1.00 


0.85 


30 




86so 


KMHK1585 


6 


00 


49 


-66 


54 


47 


C 


0.65 


0.60 









DCnj ooni 
DijiJLOZUl 


6 


00 


50 


-66 


48 


01 




u.oo 


u.oo 






57nw 


BM200.KMHK1586 


6 


00 


52 


-67 


41 


26 


CA 


0.90 


0.90 






57nw 


BM202 


6 


00 


53 


-67 


56 


27 


AC 


0.50 


0.40 


40 




86se 


BSDL3203 


6 


00 


57 


-67 


23 


50 


A 


1.00 


0.85 


130 




57nw 


BM203 


6 


00 


59 


-67 


40 


05 


A 


1.00 


0.70 


30 




86se 


BSDL3202 


6 


01 


00 


-66 


59 


12 


A 


0.90 


0.80 


170 




33ne 


NGC2190,SL819,LW357, 


6 


01 


02 


-74 


43 


33 


C 


2.20 


2.20 




& ESO33SC36.KMHK1601 


57nw 


BSDL3204 


6 


01 


05 


-68 


05 


01 


A 


1.00 


0.80 


140 




33nc 


OHSC29.KMHK1604 


6 


01 


12 


-74 


31 


12 


C 


0.65 


0.65 






57nw 


H88-385.H80F5-18 


6 


01 


12 


-68 


05 


23 


C 


0.35 


0.30 


70 




57nw 


NGC2177,SL816,LW355, 


6 


01 


16 


-67 


44 


02 


C 


1.50 


1.40 


160 


& ESO57SC66,BM204,KMHK1590 


86so 


NGC2176,SL815,LW356, 


6 


01 


19 


-66 


51 


14 


c 


1.10 


1.00 


20 


& ESO86SC50,KMHK1589 


33ne 


SL821,LW359,KMHK1599 


6 


01 


23 


-72 


30 


36 


c 


1.40 


1.40 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


57nw 


H88-386,H80F5-19,KMHK1594 


6 


01 


27 


-68 


50 


46 


C 


0.80 


0.80 


— 




33ne 


LW360.KMHK1608 


6 


01 


30 


-74 


22 


56 


c 


0.75 


0.75 


— 




86so 


KMHK1592 


6 


01 


30 


-66 


59 


12 


c 


2.20 


1.90 


20 




57nw 


SL818,LW358,BM206, 


6 


01 


38 


-68 


00 


03 


CA 


0.80 


0.70 


170 


& KMHK1595 


86so 


BSDL3205 


6 


01 


41 


-66 


03 


38 


A 


0.60 


0.45 


60 




86nc 


KMHK1593 


6 


01 


51 


-64 


07 


57 


C 


1.00 


1.00 


— 




57sw 


SL826,LW363,KMHK1606 


6 


01 


52 


-72 


21 


19 


c 


1.50 


1.50 


— 




86so 


BM207 


6 


02 


02 


-67 


23 


10 


A 


0.80 


0.65 


50 




121sw 


ESO121SC03.KMHK1591 


6 


02 


02 


-60 


31 


24 


C 


2.10 


2.10 


— 




57nw 


SL822,LW364,BM210, 


6 


02 


06 


-68 


20 


08 


C 


1.50 


1.50 


— 


& KMHK1598 


86so 


LW361.KMHK1597 


6 


02 


09 


-65 


46 


32 


C 


1.00 


0.90 


160 




34nw 


SL828,LW367,ESO34SC01, 


6 


02 


13 


-74 


11 


24 


c 


1.50 


1.50 


— 


& KMHK1616 


86ne 


SL823,LW362,ES086SC51, 


6 


02 


17 


-64 


19 


46 


c 


1.70 


1.50 


60 


& KMHK1596 


86so 


SL824,LW365,KMHK1600 


6 


02 


27 


-66 


55 


09 


c 


1.10 


1.10 


— 




57nw 


H88-389,H80F5-22,KMHK1605 


6 


02 


28 


-68 


52 


28 


c 


0.70 


0.60 


40 




86so 


KMHK1603 


6 


02 


30 


-67 


12 


56 


CA 


1.50 


1.50 


— 


br*in 


34nw 


OHSC30.KMHK1620 


6 


02 


31 


-74 


05 


24 


C 


0.65 


0.65 


— 




57sw 


BSDL3209 


6 


02 


38 


-70 


22 


43 


AC 


0.50 


0.45 


140 




86so 


NGC2181,SL825,LW366, 


6 


02 


43 


-65 


15 


53 


C 


1.50 


1.50 


— 


& ESO86SC54,KMHK1602 


57nw 


BM211 


6 


02 


46 


-68 


07 


16 


CA 


0.45 


0.45 


— 




86so 


KMHK1607 


6 


02 


51 


-66 


39 


31 


CA 


0.80 


0.65 


90 




86so 


BSDL3206 


6 


02 


53 


-66 


08 


53 


A 


0.60 


0.35 


170 




57sw 


LW369.KMHK1618 


6 


02 


55 


-71 


27 


28 


C 


1.00 


1.00 


— 




57sw 


BSDL3210 


6 


02 


58 


-70 


14 


33 


AC 


0.80 


0.65 


50 




86se 


BSDL3207 


6 


02 


58 


-67 


23 


45 


C 


0.55 


0.50 


20 


mP 


57nw 


BM216 


6 


03 


01 


-68 


29 


11 


AC 


0.75 


0.55 


60 




86so 


LW368,BM214,KMHK1610 


6 


03 


02 


-67 


23 


58 


C 


1.00 


0.85 


50 


mP 


86so 


BSDL3208 


6 


03 


09 


-65 


51 


54 


A 


1.10 


0.90 


170 




86so 


SL827,LW370,KMHK1609 


6 


03 


10 


-65 


40 


30 


C 


1.50 


1.40 


150 




86so 


BM217 


6 


03 


11 


-67 


27 


45 


A 


0.50 


0.40 


60 




34nw 


LW373.KMHK1625 


6 


03 


13 


-74 


44 


28 


C 


0.80 


0.80 


— 




57nw 


BM218 


6 


03 


18 


-68 


27 


47 


A 


0.50 


0.40 


160 




86so 


LW371,HS450,KMHK1613 


6 


03 


19 


-67 


03 


23 


C 


1.00 


1.00 


— 




86se 


KMHK1611 


6 


03 


20 


-66 


07 


33 


c 


0.65 


0.55 


80 




57no 


H88-390,H80F5-23,BM219 


6 


03 


23 


-68 


16 


26 


AC 


0.60 


0.50 


40 




86se 


KMHK1614 


6 


03 


28 


-66 


40 


54 


AC 


0.80 


0.55 


160 




57so 


KMHK1621 


6 


03 


30 


-71 


30 


04 


C 


1.10 


1.10 


— 




86so 


SL829,LW372,KMHK1612 


6 


03 


31 


-65 


20 


41 


C 


1.00 


0.95 


170 




86so 


KMHK1619 


6 


03 


43 


-67 


09 


20 


AC 


0.70 


0.65 


170 




86so 


KMHK1617 


6 


03 


44 


-65 


29 


53 


CA 


0.80 


0.65 


30 




86ne 


KMHK1615 


6 


03 


44 


-64 


43 


53 


C 


0.80 


0.65 


160 




57no 


BM220 


6 


03 


45 


-67 


46 


17 


C 


0.60 


0.50 


110 




86so 


BSDL3211 


6 


03 


46 


-65 


54 


51 


A 


1.40 


1.20 


90 




86so 


BSDL3213 


6 


03 


49 


-67 


58 


54 


CA 


0.55 


0.40 


110 




57no 


BM221 


6 


03 


53 


-68 


00 


06 


C 


0.50 


0.50 


— 




57no 


KMHK1622 


6 


03 


54 


-69 


14 


47 


C 


0.50 


0.45 


60 




86se 


BSDL3212 


6 


03 


56 


-66 


46 


24 


A 


1.00 


0.75 


70 




57no 


BM222 


6 


04 


04 


-67 


27 


15 


A 


0.70 


0.55 


90 




57ne 


BM224 


6 


04 


10 


-68 


37 


55 


AC 


0.45 


0.40 


60 




57so 


KMHK1626 


6 


04 


11 


-70 


38 


49 


C 


1.10 


1.00 


140 


br*cdgc 


57ne 


SL830,LW375,KMHK1624 


6 


04 


12 


-69 


12 


05 


C 


1.20 


1.00 


10 




34sw 


SL832,LW376,KMHK1628 


6 


04 


24 


-73 


30 


36 


C 


1.30 


1.30 


— 




86se 


SL831,LW374,KMHK1623 


6 


04 


34 


-66 


26 


30 


c 


1.20 


1.20 


— 




57ne 


BM226 


6 


04 


38 


-68 


20 


22 


CA 


0.60 


0.45 


150 




57no 


BM225 


6 


04 


38 


-67 


30 


34 


AC 


0.65 


0.35 


120 




34sw 


NGC2203,SL836,LW380, 


6 


04 


42 


-75 


26 


16 


C 


3.20 


3.20 




& ESO34SC04.KMHK1639 




01joOO,1jVV O I y , xVlVlxllV 


6 


04 


48 


-75 


06 


09 




n on 
u.yu 


n an 






57ne 


BM227 


6 


04 


56 


-67 


35 


13 


c 


0.55 


0.45 


100 




57ne 


SL833,LW378,BM228, 


6 


05 


03 


-67 


39 


30 


c 


0.95 


0.90 


160 


& KMHK1627 


34nw 


KMHK1637 


6 


05 


09 


-73 


19 


49 


c 


0.60 


0.60 






57ne 


BSDL3215 


6 


05 


13 


-69 


12 


46 


AC 


1.70 


1.30 


50 




57sc 


SL834 


6 


05 


23 


-70 


59 


25 


AC 


1.50 


1.50 






57so 


LW377.KMHK1634 


6 


05 


26 


-71 


12 


38 


C 


1.10 


0.95 


40 




57sc 


BSDL3222 


6 


05 


31 


-71 


45 


54 


C 


0.35 


0.30 


30 


mP 


86se 


BSDL3214 


6 


05 


33 


-66 


12 


35 


AC 


0.55 


0.45 


170 




57sc 


LW384,KMHK1638 


6 


05 


35 


-71 


45 


11 


C 


1.70 


1.70 




mP 


34nw 


BSDL3223 


6 


05 


36 


-73 


01 


43 


AC 


0.60 


0.55 







57no 


LW383.KMHK1631 


6 


05 


38 


-69 


16 


07 


C 


1.10 


0.95 


130 


compact core 


57no 


BM231 


6 


05 


41 


-68 


34 


49 


AC 


0.50 


0.45 


130 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


57ne 


LW381,BM230,KMHK1630 


6 


05 


43 


-68 


09 


36 


CA 


1.00 


0.90 


160 




86sc 


SL837,LW382,KMHK1629 


6 


05 


51 


-65 


24 


20 


C 


0.90 


0.80 


150 




57ne 


BM232 


6 


05 


52 


-67 


32 


06 


CA 


0.55 


0.50 


170 




57ne 


BSDL3217 


6 


05 


55 


-67 


31 


20 


A 


1.10 


0.90 


100 




57ne 


BM233,KMHK1632 


6 


05 


56 


-67 


53 


47 


CA 


0.75 


0.65 


30 




86se 


BSDL3216 


6 


05 


59 


-66 


53 


40 


AC 


0.55 


0.50 


30 




86sc 


NGC2197,SL838,LW385, 


6 


06 


07 


-67 


05 


52 


C 


1.80 


1.60 


80 


& ES086SC58,KMHK1636 


86so 


BSDL3220 


6 


06 


08 


-67 


02 


36 


A 


0.45 


0.30 


30 


mP 


57so 


LW389.KMHK1643 


6 


06 


09 


-70 


27 


55 


C 


1.10 


0.95 


20 




86sc 


BSDL3221 


6 


06 


09 


-67 


02 


18 


C 


0.55 


0.45 


160 


mP 


86so 


BSDL3219 


6 


06 


14 


-66 


04 


19 


CA 


1.40 


1.20 


160 


very br*north 


86so 


BSDL3218 


6 


06 


14 


-65 


28 


05 


CA 


0.50 


0.40 


40 




86so 


NGC2193,SL839,LW387, 


6 


06 


17 


-65 


05 


55 


C 


1.70 


1.70 


— 


& ES086SC57,KMHK1633 


86so 


LW386.KMHK1635 


6 


06 


17 


-65 


35 


14 


C 


0.60 


0.60 


— 




34nw 


KMHK1649 


6 


06 


20 


-73 


32 


13 


c 


0.65 


0.65 


— 




57nc 


LW388,BM235,KMHK1641 


6 


06 


20 


-68 


15 


12 


AC 


1.20 


0.90 


170 




57ne 


LW390,BM236,KMHK1642 


6 


06 


26 


-67 


52 


21 


C 


0.50 


0.50 


— 




57ne 


SL840,LW391,KMHK1645 


6 


06 


28 


-69 


21 


30 


C 


1.10 


1.10 


— 




57so 


LW393.KMHK1648 


6 


06 


31 


-72 


13 


35 


CA 


0.55 


0.50 


50 




57ne 


BM237 


6 


06 


41 


-67 


54 


28 


AC 


1.00 


0.90 


50 




57no 


BM238 


6 


06 


47 


-68 


39 


20 


AC 


0.45 


0.35 


40 




57ne 


BSDL3224 


6 


06 


51 


-67 


32 


09 


A 


2.50 


1.20 


150 




57so 


LW394.KMHK1651 


6 


07 


00 


-71 


44 


24 


C 


1.70 


1.50 


80 




86se 


LW392.KMHK1644 


6 


07 


00 


-65 


19 


32 


C 


1.10 


1.00 


70 




86so 


KMHK1646 


6 


07 


12 


-66 


59 


50 


C 


0.80 


0.65 


140 




57ne 


BSDL3225 


6 


07 


19 


-67 


30 


11 


CA 


0.45 


0.40 


110 




57so 


LW397.KMHK1657 


6 


07 


29 


-72 


29 


39 


C 


0.70 


0.65 


120 




57sc 


KMHK1654 


6 


07 


30 


-70 


52 


00 


c 


0.55 


0.40 


140 


not SL834 


86so 


LW395.KMHK1647 


6 


07 


30 


-65 


19 


33 


c 


1.00 


0.90 


30 




86so 


BSDL3226 


6 


07 


36 


-66 


57 


48 


A 


0.90 


0.80 


170 




86sc 


KMHK1650 


6 


07 


51 


-65 


26 


04 


CA 


0.50 


0.50 


— 




57ne 


SL841,LW398,BM239, 


6 


08 


01 


-67 


30 


09 


C 


1.50 


1.30 


20 


& KMHK1653 


57no 


SL843,LW400,BM240, 


6 


08 


08 


-67 


58 


21 


c 


1.00 


0.85 


110 


& KMHK1655 


86ne 


SL842,LW399,ES086SC61, 


6 


08 


15 


-62 


59 


15 


c 


1.70 


1.70 


— 


& KMHK1652 


34nw 


SL848,LW405,KMHK1664 


6 


08 


16 


-74 


01 


41 


c 


1.30 


1.10 


80 




57nc 


BM241 


6 


08 


24 


-68 


11 


30 


AC 


0.80 


0.65 


100 




57ne 


BM242 


6 


08 


28 


-68 


45 


24 


CA 


0.90 


0.80 


20 




86se 


BSDL3227 


6 


08 


31 


-66 


47 


13 


CA 


0.55 


0.45 


170 




57so 


LW404.KMHK1661 


6 


08 


32 


-70 


23 


20 


C 


0.65 


0.60 


120 




86sc 


SL844,LW402,HS453, 


6 


08 


33 


-67 


18 


51 


C 


1.40 


1.20 


130 


& KMHK1658 


34nw 


NGC2209,SL849,LW408, 


6 


08 


34 


-73 


50 


28 


C 


2.90 


2.90 


— 


& ESO34SC06,KMHK1669 


57ne 


BSDL3228 


6 


08 


35 


-67 


33 


58 


A 


2.60 


1.50 


50 




86ne 


SL845,LW401,KMHK1656 


6 


08 


38 


-64 


48 


09 


C 


0.75 


0.75 


— 




86sc 


SL846,LW403,KMHK1659 


6 


08 


39 


-66 


35 


26 


C 


0.75 


0.75 


— 




57ne 


BM243 


6 


08 


41 


-67 


59 


33 


AC 


0.80 


0.65 


100 




57ne 


BM244 


6 


08 


51 


-67 


55 


35 


AC 


0.60 


0.50 


60 




57so 


KMHK1668 


6 


08 


53 


-72 


23 


02 


C 


0.60 


0.55 


140 




57sc 


LW410,KMHK1666 


6 


08 


56 


-71 


39 


30 


C 


1.80 


1.80 


— 




57ne 


LW407,BM245,KMHK1662 


6 


08 


58 


-68 


08 


03 


AC 


0.80 


0.65 


90 




86se 


LW406.KMHK1660 


6 


09 


01 


-66 


49 


09 


C 


1.50 


1.30 


50 




57ne 


LW409,BM246,KMHK1663 


6 


09 


03 


-67 


34 


50 


C 


1.10 


1.00 


90 




57ne 


BM248 


6 


09 


05 


-68 


09 


37 


CA 


0.45 


0.35 


50 




57no 


KMHK1665 


6 


09 


25 


-68 


31 


50 


C 


0.80 


0.75 


40 




57ne 


LW411,BM250,KMHK1667 


6 


09 


29 


-68 


48 


20 


C 


0.85 


0.85 


— 




57ne 


BM249 




09 


41 


-67 


31 


49 


AC 


0.80 


0.60 


90 




34nw 


KMHK1676 


6 


09 


45 


-73 


02 


11 


AC 


0.65 


0.60 


90 




57ne 




6 


09 


50 


-67 


35 


05 




2 20 


i in 

1.1U 






57ne 


KMHK1670 


6 


09 


51 


-68 


36 


08 


c 


0.55 


0.55 






57ne 


BSDL3230 


6 


09 


57 


-68 


52 


40 


AC 


0.90 


0.80 


90 




57ne 


LW414,BM251,KMHK1672 


6 


10 


03 


-68 


21 


03 


C 


0.75 


0.65 


110 




57sc 


SL853,LW417,KMHK1675 


6 


10 


11 


-70 


17 


42 


C 


1.10 


1.00 


130 




86se 


SL850,LW413,ESO86SC64, 


6 


10 


13 


-65 


57 


36 


C 


1.50 


1.50 




& KMHK1671 


57ne 


SL852,LW416,BM253, 


6 


10 


20 


-68 


25 


40 


C 


1.20 


1.10 


110 


& KMHK1673 


87sw 


LW415 


6 


10 


22 


-67 


14 


16 


CA 


1.30 


1.10 


30 




57se 


NGC2213,SL857,LW419, 


6 


10 


42 


-71 


31 


44 


C 


2.10 


2.10 




& ESO57SC70,KMHK1681 


57se 


SL856 


6 


10 


50 


-70 


02 


39 


A 


1.30 


1.10 


20 




57ne 


LW421.KMHK1679 


6 


10 


53 


-69 


08 


24 


C 


0.60 


0.55 


30 




86so 


SL855,LW420,ESO86SC66, 


6 


10 


53 


-65 


02 


35 


c 


1.80 


1.80 




& KMHK1674 


87sw 


BM255 


6 


10 


54 


-67 


29 


38 


CA 


0.65 


0.60 


30 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Decl(2000) 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

o 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


87sw 


SL854,LW418,KMHK1677 


6 


10 


55 


-67 


06 


47 


C 


0.80 


0.70 


70 




34nw 


OHSC31.KMHK1685 


6 


11 


17 


-74 


11 


16 


AC 


0.85 


0.70 


50 




86ne 


KMHK1678 


6 


11 


21 


-64 


40 


50 


C 


1.20 


1.20 


— 




57so 


LW422.KMHK1684 


6 


11 


23 


-71 


54 


13 


AC 


0.65 


0.50 


20 




87sw 


BSDL3231 


6 


11 


28 


-66 


22 


37 


CA 


0.75 


0.60 


110 


mP,in KMHK1680 


87sw 


KMHK1680 


6 


11 


29 


-66 


22 


27 


AC 


2.20 


1.80 


100 




57ne 


NGC2210,SL858,LW423, 


6 


11 


31 


-69 


07 


18 


C 


3.30 


3.30 


— 


& ES057SC71,KMHK1682 


57ne 


BSDL3233 


6 


11 


31 


-69 


18 


16 


CA 


1.10 


0.95 


110 




87sw 


BSDL3232 


6 


11 


31 


-66 


22 


17 


AC 


0.70 


0.60 


120 


mP,in KMHK1680 


57se 


BSDL3234 


6 


11 


34 


-72 


33 


42 


AC 


0.70 


0.65 


50 




57ne 


KMHK1683 


6 


11 


44 


-69 


20 


31 


C 


0.50 


0.45 


30 




57ne 


BM256 


6 


12 


20 


-68 


48 


22 


AC 


0.40 


0.35 


150 


br*north 


57no 


BM257 


6 


12 


34 


-68 


24 


09 


AC 


0.50 


0.30 


20 




87sw 


SL859,LW424,KMHK1686 


6 


12 


36 


-67 


04 


29 


C 


1.40 


1.40 


— 


2 br*edge 


57no 


LW425,BM259,KMHK1687 


6 


12 


45 


-68 


25 


13 


AC 


0.85 


0.80 


120 




57ne 


BM258 


6 


12 


50 


-67 


39 


20 


CA 


0.90 


0.75 


20 




57no 


NGC2214w,SL860w,LW426w, 


6 


12 


53 


-68 


15 


35 


C 


3.10 


3.10 


— 


mP & ESO57SC74w,BM260w,KMHK1688w 


57ne 


NGC2214e,SL860e,LW426e, 


6 


12 


58 


-68 


15 


30 


C 


2.40 


2.40 


— 


mP & ESO57SC74e,BM260e,KMHK1688e 


57so 


BSDL3235 


6 


13 


00 


-71 


02 


54 


A 


0.60 


0.45 


30 




57ne 


LW427,BM261,KMHK1689 


6 


13 


06 


-68 


21 


33 


CA 


0.60 


0.55 


60 




57no 


LW430,KMHK1690 


6 


13 


15 


-69 


25 


06 


CA 


0.80 


0.65 


140 




57so 


SL861,LW428,KMHK1691 


6 


13 


16 


-70 


10 


49 


C 


1.40 


1.40 


— 




57so 


SL862,LW431,ES057SC75, 


6 


13 


27 


-70 


41 


45 


C 


1.70 


1.70 


— 


br*cdge & KMHK1692 


57sc 


BSDL3236 


6 


13 


35 


-71 


09 


17 


AC 


0.65 


0.55 


150 




57so 


BSDL3237 


6 


13 


49 


-71 


14 


23 


AC 


1.20 


0.90 


50 




57sc 


KMHK1702 


6 


13 


56 


-72 


30 


19 


C 


0.65 


0.60 


80 




57ne 


SL864,LW432,BM262, 


6 


13 


57 


-68 


05 


01 


C 


1.10 


1.10 


— 


& KMHK1694 


57no 


SL863,LW433,BM263, 


6 


13 


57 


-67 


58 


53 


c 


1.20 


1.00 


50 


& KMHK1693 


57ne 


BM265 


6 


13 


58 


-68 


12 


27 


AC 


0.90 


0.75 


110 




57se 


SL867,KMHK1701 


6 


14 


03 


-71 


53 


08 


C 


1.10 


1.00 


170 




57ne 


BM264,KMHK1695 


6 


14 


03 


-67 


36 


16 


CA 


0.85 


0.70 


100 




57no 


SL865,LW434,BM266, 


6 


14 


07 


-68 


16 


56 


C 


0.95 


0.80 


160 


& KMHK1696 


57sc 


LW435 


6 


14 


15 


-70 


16 


59 


AC 


1.50 


1.10 


110 




34nw 


OHSC32 


6 


14 


21 


-73 


51 


36 


AC 


1.30 


0.95 


50 




57no 


H11,SL868,LW437, 


6 


14 


22 


-69 


50 


54 


C 


2.70 


2.70 


— 


& ESO57SC76.KMHK1700 


87sw 


LW436.KMHK1697 


6 


14 


25 


-66 


26 


43 


C 


2.10 


1.90 


50 


mP 


34nw 


SL870,LW440,KMHK1705 


6 


14 


28 


-72 


36 


34 


C 


1.20 


1.10 


40 




87sw 


SL866,LW438,ESO87SC02, 


6 


14 


32 


-65 


58 


57 


C 


1.50 


1.50 


— 


br*cdge & KMHK1698 


57ne 


SL869,LW441,KMHK1704 


6 


14 


41 


-69 


48 


07 


C 


1.60 


1.60 


— 




87sw 


KMHK1699 


6 


14 


41 


-66 


25 


14 


C 


0.70 


0.60 


40 


mP 


57sc 


KMHK1706 


6 


14 


45 


-71 


14 


15 


AC 


0.60 


0.50 


60 




57so 


SL872,LW442,KMHK1709 


6 


15 


02 


-71 


19 


45 


C 


1.00 


1.00 


— 




34nw 


OHSC33.KMHK1714 


6 


15 


17 


-73 


47 


07 


C 


0.45 


0.35 


150 


mP 


34nw 


BSDL3238 


6 


15 


20 


-73 


47 


08 


AC 


0.35 


0.30 


120 


mP 


57no 


SL871,LW443,BM267, 


6 


15 


25 


-67 


58 


56 


C 


1.00 


0.85 


120 


& KMHK1708 


57ne 


BM268.KMHK1711 


6 


15 


39 


-68 


20 


11 


AC 


0.65 


0.50 


60 




57so 


LW445.KMHK1712 


6 


15 


47 


-70 


26 


45 


CA 


1.20 


1.10 


10 




57sc 


SL874,LW446,ES057SC77, 


6 


15 


57 


-70 


04 


23 


C 


1.50 


1.50 


— 


& KMHK1713 


87sw 


LW444.KMHK1710 


6 


15 


58 


-64 


58 


20 


CA 


0.85 


0.70 


140 




57ne 


SL873,LW447,KMHK1715 


6 


16 


15 


-69 


07 


31 


C 


0.95 


0.95 


— 




57sc 


BSDL3239 


6 


16 


17 


-71 


27 


07 


A 


0.50 


0.35 


40 




57no 


LW448,BM269,KMHK1716 


6 


16 


35 


-68 


07 


11 


AC 


0.65 


0.55 


140 




57no 


LW449.KMHK1717 


6 


16 


48 


-68 


51 


08 


CA 


1.20 


1.10 


140 




57ne 


BM270,KMHK1718 


6 


17 


05 


-68 


23 


47 


AC 


0.70 


0.65 


70 


br*cdgc 


87sw 


BSDL3240 


Q 


17 


I X 


-67 


09 


32 


A 


1.70 


1.00 


70 




57sc 


KMHK1719 


6 


17 


19 


-70 


03 


39 


C 


0.90 


0.85 


140 




57sc 




6 


17 


42 


-70 


34 


42 


AP 


u.oo 


u.ou 






57ne 


LW451,KMHK1720 


6 


17 


44 


-69 


13 


31 


C 


0.80 


0.80 




br*in 


57so 


SL877,LW453,KMHK1724 


6 


17 


45 


-71 


44 


57 


C 


1.70 


1.70 






87sw 


SL876,LW452,BM271, 


6 


18 


08 


-67 


29 


01 


c 


1.30 


1.10 


40 


& KMHK1721 


57no 


LW454,BM272,KMHK1723 


6 


18 


11 


-68 


04 


19 


c 


1.20 


0.95 


120 




57so 


BSDL3241 


6 


18 


23 


-71 


33 


20 


CA 


0.55 


0.50 


140 




57so 


SL881,LW457,KMHK1726 


6 


18 


44 


-71 


34 


43 


C 


1.10 


1.00 


50 




57sc 


SL882.KMHK1728 


6 


19 


04 


-72 


23 


09 


C 


1.10 


1.10 




mP 


57so 


KMHK1729 


6 


19 


05 


-72 


22 


40 


AC 


0.60 


0.45 


80 


mP,br*in 


87sw 


LW458,BM273,KMHK1725 


6 


19 


11 


-67 


29 


37 


C 


1.50 


1.50 






57so 


LW460.KMHK1730 


6 


19 


15 


-71 


43 


36 


CA 


0.75 


0.70 


120 


mP 


57no 


LW459,BM274,KMHK1727 


6 


19 


17 


-68 


19 


39 


C 


0.90 


0.90 






57so 


BSDL3244 


6 


19 


22 


-71 


44 


44 


AC 


1.70 


1.40 


40 


mP 
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Table 1. (continued) 



Plate 


Name 


RA(2000) 

h m s 


Docl(2000) 

o / // 


T 


Dmax 


Dmin 


PA 

° 


Remarks 


(1) 


(2) 




(3) 






(4) 




(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


57ne 


BSDL3242 


6 


19 


36 


-68 


57 


19 


A 


0.60 


0.45 


60 




57se 


LW462.KMHK1734 


6 


19 


40 


-72 


16 


02 


C 


1.10 


1.00 


50 




57se 


LW463.KMHK1733 


6 


19 


46 


-71 


18 


47 


CA 


1.10 


1.10 


— 




57ne 


KMHK1732 


6 


19 


47 


-69 


47 


28 


C 


1.00 


0.90 


60 




57ne 


BSDL3243 


6 


19 


54 


-68 


22 


31 


A 


1.50 


1.30 


110 




57no 


SL883,LW461,BM275, 


6 


19 


55 


-68 


15 


09 


C 


1.00 


0.85 


110 


& KMHK1731 


57no 


LW465 


6 


20 


19 


-69 


04 


11 


AC 


0.70 


0.60 


20 




57ne 


BM276,KMHK1736 


6 


20 


21 


-68 


22 


33 


AC 


0.70 


0.60 


160 




57no 


BSDL3245 


6 


20 


35 


-67 


56 


29 


AC 


0.50 


0.40 


70 




87sw 


NGC2231,SL884,LW466, 


6 


20 


44 


-67 


31 


05 


C 


2.10 


2.10 




& ESO87SC06,BM277,KMHK1737 


57ne 


BM278 


6 


20 


49 


-68 


00 


42 


AC 


0.65 


0.50 


110 




57so 


KMHK1739 


6 


21 


03 


-71 


02 


01 


CA 


0.90 


0.85 


120 


br*edgc 


87sw 


SL885,LW467,BM279, 


6 


21 


11 


-67 


28 


28 


C 


1.20 


1.10 


20 


& KMHK1738 


57ne 


SL886,LW468,KMHK1740 


6 


21 


25 


-69 


17 


56 


C 


1.10 


1.00 







34nw 


LW469.KMHK1742 


6 


21 


34 


-72 


47 


24 


C 


1.10 


1.00 


20 




57sc 


LW470.KMHK1744 


6 


22 


24 


-72 


14 


14 


C 


1.10 


0.95 


130 




57no 


NGC2241,SL888,LW471, 


6 


22 


53 


-68 


55 


30 


C 


1.60 


1.60 




& ES057SC79.KMHK1743 


57se 


SL890,LW473,KMHK1749 


6 


23 


03 


-71 


41 


11 


c 


1.00 


1.00 






57ne 


LW472,BM280,KMHK1746 


6 


23 


11 


-68 


19 


08 


c 


0.65 


0.55 


140 




57so 


LW475.KMHK1750 


6 


23 


23 


-70 


33 


14 


CA 


0.95 


0.85 


30 




57ne 


SL889,LW474,KMHK1748 


6 


23 


29 


-68 


59 


50 


C 


0.90 


0.75 


160 




57ne 


BM281.KMHK1747 


6 


23 


34 


-68 


22 


50 


CA 


0.95 


0.90 


130 




87sw 


OHSC34.KMHK1751 


6 


24 


28 


-66 


30 


22 


C 


0.70 


0.70 






57so 


SL891,LW477,ES057SC81, 


6 


24 


49 


-71 


39 


32 


C 


1.50 


1.50 




& KMHK1752 


57so 


SL892,LW478,KMHK1753 


6 


25 


15 


-71 


06 


08 


c 


0.90 


0.90 






57ne 


OHSC35,BM282,KMHK1754 


6 


25 


41 


-67 


59 


47 


CA 


0.60 


0.55 


70 




57no 


NGC2249,SL893,LW479, 


6 


25 


49 


-68 


55 


12 


C 


2.30 


2.30 




& ES057SC82.KMHK1755 


57ne 


BSDL3246 


6 


26 


42 


-68 


48 


39 


A 


1.40 


1.10 







58sw 


OHSC36.KMHK1757 


6 


29 


41 


-70 


35 


24 


CA 


1.10 


1.10 






58nw 


SL896,LW480,KMHK1758 


6 


29 


58 


-69 


20 


01 


C 


1.00 


1.00 






87nw 


NGC2257,SL895,LW481, 


6 


30 


12 


-64 


19 


34 


C 


4.00 


4.00 




& ES087SC24.KMHK1756 


58sw 


LW482.KMHK1759 


6 


32 


21 


-72 


28 


23 


C 


0.80 


0.80 






58sw 


KMHK1761 


6 


33 


00 


-72 


26 


01 


AC 


0.90 


0.80 


110 




58sw 


SL897,LW483,KMHK1760 


6 


33 


01 


-71 


07 


40 


C 


1.50 


1.50 






58no 


OHSC37.KMHK1762 


7 


07 


39 


-69 


59 


02 


C 


0.60 


0.55 


20 


pair? 



97 



Table 1. LMC Census 



Classification 


Number 


C 


1808 


CA 


717 


CN 


52 


A 


1436 


AC 


1300 


AN 


147 


NC 


212 


NA 


952 


N 


35 



1 



Table 1 . Counts in the LMC outer parts 



RA(2000) 


Docl(2000) 


n±Vn 


p. a. 


r 


zone 


hh:mm:ss 




C) 


D 




04:49:34 


-72:35:26 


21±4.6 


215 


4.0 


Struc. 


04:49:39 


-73:47:32 


12±3.5 


206 


5.0 


Struc. 


04:58:44 


-75:03:57 


23±4.8 


1114 


0.0 


Struc. 


05:23:21 


-75:06:01 


11±3.3 


178 


5.8 


Struc. 


05:45:45 


-75:01:35 


10±3.2 


164 


6.0 


Struc. 


06:04:24 


-74:00:43 


9±3.0 


148 


5.6 


Struc. 


06:13:28 


-72:33:28 


8±2.8 


130 


5.1 


Struc. 


06:19:51 


-71:14:55 


12±3.5 


112 


5.1 


Struc. 


06:15:40 


-70:00:54 


11±3.3 


99 


4.7 


Struc. 


05:10:55 


-73:48:19 


3±1.7 


mi 


4.6 


Control 


05:29:14 


-73:55:00 


5±2.2 


173 


4.7 


Control 


05:51:01 


-73:44:54 


3±1.7 


155 


4.9 


Control 


05:54:44 


-72:29:38 


6±2.4 


215 


4.0 


Control 


06:02:27 


-71:03:02 


10±3.2 


118 


4.8 


Control 


06:02:29 


-69:57:28 


9±3.0 


101 


3.6 


Control 



1 



